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I 

VICOMTES   DE   MILLAU,    COMTES   DE   RODEZ,  ANCÊTRES 
DE  TOUS  LES  ROIS  DE  L'EUROPE. 


TABLES  GÉNÉALOGIQUES 

DUNE  PARTIE  DE  LA  DESCENDANCE  DES  VICOMTES  DE  MILLAU. 

Des  vicomtes  de  Millau,  issus,  comme  je  l'ai  dit  ailleurs,  de  vicomtes 
de  Rouergue,  viemient,  par  les  femmes,  tous  les  Empereurs  et  Rois 
qui  régnent  en  Europe  en  1851  (1).  Cette  circonstance,  qui  paraît 
singulière  au  premier  abord,  n'a  rien  de  bien  étonnant,  puisque,  en 
remontant  quelques  générations,  le  nombre  des  aïeux  devient  im- 
mense; mais  ce  qui  caractérise  ce  lien  des  vicomtes  de  Millau  avec 
les  Empereurs  et  les  Rois  actuels  de  l'Europe,  c'est  qu'il  est  facile 


(1)  Il  faut  en  excepter  TEmpereiir  des  Français  et  le  Roi  do  Suède.  Mais  l'as- 
sertion est  exacte,  quant  à  leurs  héritiers  prcsomplifs. 
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d'en  fournir  la  preuve.  J*ai  cru  dès  lors  devoir,  non-seulement  faire 
mention  de  cette  descendance  qui  appartient  à  Thistoire  du  Rouer- 
gue,  mais  aussi  en  donner  la  démonstration,  tant  pour  la  satisfaction 
des  lecteurs  curieux  de  ce  genre  de  recherches  que  pour  ne  laisser 
aucun  doute  à  cet  égard  : 

I.  -  FR/IlMCE. 

1.  Bernard,  vicomte  de  MiUau  en  937. 

2.  Bérenger  I^r,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 

I 

3.  Richard  l",  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

•4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan,  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan,  de  Cariât  et  de  Lodève,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  comte  de  Provence,  +  1108.  * 

7  1112  ^  Douce,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence. 

(  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  -h  1130. 

8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  1162. 

9.  Alfonse  II,  Roi  d'Aragon,  +  1196. 

10.  Pierre  II,  Roi  d'Aragon,  +  1213. 

11 .  Jacques  I»',  Roi  d'Aragon,  +  1276. 

12.  Pierre  III,  Roi  d'Aragon  et  de  Sicile,  +  1285. 

13.  Frédéric  II,  Roi  de  Sicile,  +  1336. 

- .     (   Elizabelh  de  Sicile. 

^**   l   Etienne  l'Agraffé,  duc  de  Bavière,  +  1377. 

15.  Frédéric,  duc  de  Bavière-Landshut,  +  1392. 

16.  Frédéric  le  Riche,  duc  de  Bavière-Landshut,  +  1450. 

.-     f  Elizabeth  de  Bavière,  +  1451. 

^  '  •    (   Ulric  V,  comte  de  Wurtemberg,  +  1480. 

18.  Henri  de  Wurtemberg,  comte  de  Moutbéliard,  +  1519. 

19.  Georges,  comte  de  Montbéliard,  +  1558. 

20.  Frédéric  I*',  duc  de  Wurtemberg,  +  1608. 

21.  Jean-Frédéric,  duc  de  Wurtemberg,  +  1628. 

22.  Eberhard  III,  duc  de  Wurtemberg,  +  1674. 

23.  Frédéric-Charles  de  Wurtemberg,  +  1698. 
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^4.  Charles-Âlcxandrc,  dac  de  Wurtemberg,  +  1737. 

25.  Frédéric  II,  duc  de  Wurtemberg,  +  1797. 

26.  Frédéric  !«',  Roi  do  Wurtemberg,  +  1816. 

27     (   Catherine  de  Wurtemberg,  +  1836. 
•   l  Jérôme  Napoléon.  Rui  de  Westphaiie. 

28.  S.  A.  I.  Napoléon,  Joscph-Charles-Paul. 

II.  -  AUTBICHE. 

1 .  Bernard,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  937. 

2.  Bérenger  le»,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 
.3.  Richard  I«',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan,  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan,  de  Garlat  et  de  Lodève,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  comte  de  Provence,  -f- 1108. 

7    j4|o  (Bouce,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence. 
{  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  1130. 

8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  1162. 

9.  Alfonse  II,  Roi  d'Aragon,  +  1196. 

10.  Alfonsc-Bérenger,  comte  de  Provence,  -+- 1209. 

11 .  Raimond-Bérenger,  comte  de  Provence,  + 1245. 

I 
*<9    ^Qo.   (Marguerite  de  Provence. 
iz.  1-^4.  j  Saint-Louis,  Roi  de  France,  +  1270. 

13.  Philippe  III  (le  Hardi),  Roi  de  France,  +  128^ 

14.  Charles  de  France,  comte  de  Valois,  +  1325. 

15.  Philippe  VI  (de  Valois),  Roi  de  France,  +  1350. 

16.  Jean  II,  Roi  de  France,  -\-  1304. 

17.  Louis  d'Anjou,  Roi  de  Naples,  +  1384. 

18.  Louis  II,  Roi  de  Naples,  +  1417. 

19.  René,  Roi  de  Naples,  +  1480. 


^     (    Yolande  d'Anjou. 

\    Fcrri  de  Lorraine,  -\-  1470. 

21 .  René,  duc  de  Lorraine,  -["  1^08. 

22.  Antoine,  duc  de  Lorraine.  +  1514. 
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23*  François,  duc  de  Lorraine,  -j-  1545. 

24.  Charles,  duc  de  Lorraine,  -h  1608. 

25.  François  de  Lorraine,  comte  de  Vaudemont,  -+-  1632. 

26.  Nicolas-François,  duc  de  Lorraine,  +  1670. 

27.  Charles-Léopold,  duc  de  Lorraine,  -j-  1690. 

28.  Léopold,  duc  de  Lorraine,  +  1729. 

29.  François  I»,  Empereur  d'Allemagne,  +  1765. 

30.  Léopold,  Empereur  d'Allemagne,  +  1792. 

31 .  François  I»,  Empereur  d'Autriche,  +  1835- 

32.  François-Charies-Joseph,  Archiduc  d'Autriche,  né  en  1802. 

33.  François-Joseph,  Empereur  d'Autriche,  1848. 

IIL  -  BATIKBE. 

1.  Bernard,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  937. 

2.  Bérenger  1»,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 

3.  Richard  !«',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan,  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan,  de  Cariât  et  de  Lodève,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  comte  de  Provence,  +  1108. 

7    1112  f  bouce,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence. 
(  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  1130. 

8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  1162. 

9.  Alfonse  II,  Roi  d'Aragon,  +  1196. 

10.  Pierre  II,  Roi  d'Aragon,  +  1213. 

11.  Jacques,  Roi  d'Aragon,  -f  1276. 

12.  Pierre  III,  Roi  d'Aragon  et  de  Sicile,  +  1283. 

13.  Frédéric  II,  Roi  de  Sicile,  -f  1336. 

14.  Pierre  II,  Roi  de  Sicile,  -f  1342. 

,K     f  Béatrix  de  Sicile,  -f  1366. 

^^'    [   Robert  II,  Electeur  palatin,  +  1398. 

16.  Robert  III,  Electeur  palatin.  Empereur  d'Allemagne,  +  1410. 

17.  Etienne,  comte  palatin  de  Simmern  et  de  Dcux-Ponis,  -f  1459. 
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18.  Lonis,  comte  palatin  de  Deux-Ponts,  +  14S9. 

I 

19.  Alexandre,  comte  palatin  de  Deux-Ponts,  -{•  1514. 

SO.  L^uis,  comte  palatin  de  Deux-Ponts,  +  153â. 

21 .  Wolfgang,  comte  palatin  de  Deux-Ponts,  H-  1569. 

I 

22.  Charles,  comte  palatin  de  Birkenfeid,  •+•  1600. 

23.  Christian  le',  comte  palatin  de  Birkenfeld-Bischwiler,  +  1669. 

I 

24.  Christian  II,  comte  palatin  de  Birkenfeid,  +  1717. 

I 

25.  Christian  III,  duc  de  Deux-Ponts,  +  1735. 

26.  Frédéric,  prince  de  Deux-Ponts,  -f  1794. 

27.  Maximilien,  duc  de  Deux-Ponts,  Electeur  palatin,  Roi  de  Bavière,  eu  1805, 

+  1825. 

28.  Louis  I«r,  Roi  de  Bavière,  abdique  en  1848. 

29.  Maximilien  11,  Roi  de  Bavière. 


IV.  -  BEIiCIQUE. 


1.  Bernard,  vicomte  de  Millau  en  937. 

2.  Bérenger  I«,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 

3.  Richard  !«,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan,  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan,  de  Cariât  et  de  Lodève,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  +  1108. 

-    1119  (Douce,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence. 
i .  1112.  ^  i^aimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  1130. 
I 

8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  1162. 

9.  Alfonse  II,  Roi  d'Aragon,  +  1196. 

10.  Pierre  II,  Roi  d'Aragon,  +  1213. 

11.  Jacques  I®»,  Roi  d'Aragon,  -f-'l276. 

12.  Pierre  III,  Roi  d'Aragon  et  de  Sicile,  +  1285. 

13.  Frédéric  II,  Roi  de  Sicile,  H-  1336. 

14.  Pierre  II.  Roi  de  Sicile,  -f  1342. 

I 
.„      (  Béatrix  de  Sicile.  +  1366. 
^^'    {   Robert  II,  Electeur  palatin,  -f  1398. 

i 
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16.  Robert  III,  Electeur  palatin  en  1398,  Empereur  d'Allemagne  en  1400  -f  1410. 

17.  Etienne,  comte  palatin  de  Simmern  et  de  Deux-Ponts,  +  1459. 

I 

18.  Frédéric,  comte  palatin  de  Simmern,  4-  1480. 

19.  Jean  le',  comte  palatin  de  Simmern,  4-  1509. 

20.  Jean  II,  comte  palatin  de  Simmern,  +  1557. 

21 .  Frédéric  le  Pieux,  Electeur  palatin,  +  1576. 

QQ     (  Dorolhée  Susanne,  princesse  palatine^  +  1592. 
'    (   Jean-Guillaume,  duc  de  Saxe-Weimar,  +  1573. 

23.  Jean,  duc  de  Saxe-Weimar,  +  1605. 

24.  Ernest  le  Pieux,  duc  de  Saxe-Gotha,  +  1675. 

25.  Jean-Ernest,  duc  de  Saxe-Cobourg,  -f  1729. 

I 

26.  François-Josias,  duc  de  Saxe-Cobourg,  +  1764. 

27.  Ernest-Frédéric,  duc  de  Saxe-Cobourg,  +  1800. 

28.  François-Frédéric-Antoine,  duc  de  Saxe-Cobourg,  +  1806. 

I  • 

29.  Léopold,  né  en  1790,  Roi  des  Belges  en  1831. 

y.  -  DANEHJJIK. 


1.  Bernard,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  937. 

2.  Bérenger  I»',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 

3.  Richard  !«',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan,  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan,  de  Cariât  et  de  Lodève,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  comte  de  Provence,  +  1108. 

7    1112  f  Douce,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence. 
*  (  Raimond-Bére4ger,  comte  de  Barcelone,  +  1130. 

8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  prince  d*Aragon,  -f  1162. 


g     (   Douce  d'Arajon 


Sanche  I«,  Roi  de  Portugal,  +  1211. 

m    i<9i JL  (B<îrcngcre  de  Portugal. 

lu.  1-14.  j  ^valdemar  II,  Roi  de  Danemark  en  1202  -f  1241. 
I 

1 1 .  Christophe  I«,  Roi  de  Danemark  en  1252  +  1259. 

12.  Eric  V,  Roi  de  Danemark  en  1259  +  1266. 
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.»     (  Rikîsse  de  Danemark. 

^'**    t   Nicolas  de  Verle.  prince  de  Mecklenbourg. 

- .     f  Sophie  de  Verle. 

(   Gerhard  le  Grand,  comte  de  Holstciu. 

15.  Henri  de  Fer,  comte  de  Holstein. 

-^     /  Hedwiffe  de  Holstein  (1). 
^^'   [  Thiem,  comte  d'Oldenbourg. 

17.  Christian,  comte  d*01denbourg,  Roi  de  Danemark  en  1448  -f  1481. 

18.  Jean,  Roi  de  Danemark  en  1481  +  1513. 

19.  Christian  II,  Roi,  1513  +  1559. 

20.  Frédéric  II,  Roi,  1559  +  1588. 
SI.  Christian  lY,  Roi,  1588  +  1648. 

22.  Frédéric  III,  Roi,  1648  +  1670. 

23.  Christian  V,  Roi.  1670  +  1699. 

24.  Frédéric  IV,  Roi,  1699  +  1730. 

25.  Christian  VI,  Roi.  1730  +  1746. 

26.  Frédéric  V,  Roi,  1746  +  1766. 

27.  Frédéric,  prince  héréditaire,  né  en  1753  +  1805. 

28.  Christian  VIII,  né  en  1786,  Roi.  1840. 

29.  Frédéric  VII,  né  en  1808,  Roi.  1848. 

é 

VI.  —  DEU3(-Sl€nUiKil. 


1 .  Bernard,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  937. 

2.  Bérenger  1«',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 

3.  Richard  I«',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

I 

4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan,  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan,  de  Cariât  et  de  Lodève,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  comte  de  Provence,  +  1108. 


(1)  Suivant  quelques  historiens,  Hcdwigc  de  Holstein  n'était  pas  fille,  mais 
petite-fille  de  Henri  de  Fer;  dans  ce  cas,  il  y  aurait  un  degré  de  plus  à  compter, 
et  Adolphe,  comte  de  Holstein,  à  placer  entre  Henri  de  Fer  et  Hedwige. 
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7    11 1^3   (Douce,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence. 

7.  iiij.  ( Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  1130. 

8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  -h  1162, 

9.  Alfonse  II,  Roi  d'Aragon,  +  1196. 

10.  Aifonse-Bérenger,  comte  de  Provence,  -h  1209. 

I 

11.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Provence,  +  1245. 

I 
4o    loii    (Marguerite  de  Provence. 
1-.  i^-i*.  (  Saint-Louis,  Roi  de  France,  -f  1270. 

13.  Robert,  comte  de  Clermont,  4-  1317. 

14.  Louis,  duc  de  Bourbon,  -f  1341. 

15.  Jacques  de  Bourbon,  comte  de  La  Marche,  4-  1361. 

16.  Jean  de  Bourbon,  comte  de  La  Marche,  H-  1393. 

17.  Louis  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  +  1446. 

18.  Jean  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  +  1478. 

19.  François  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  -♦-  1495. 

20.  Charles  de  Bourbon,  duc  de  Vendôme,  4-  1537. 

21.  Antoine,  duc  de  Vendôme,  Roi  de  Navarre,  4-  1562. 

22.  Henri  IV,  Roi  de  France,  4-  1610. 

23.  Louis  XIII,  Roi  de  France,  4-  1643. 

I 

24.  Louis  XIV,  Roi  de  France,  4-  1715. 

I 

25.  Louis,  Grand  Dauphin,  4-  1711. 

I 

26.  Philippe  V,  Roi  d'Espagne,  4-  1746. 

27.  Charles,  Roi  des  Deux-Siciles,  puis  d'Espagne,  4-  1788. 

28.  Ferdinand  I",  Roi  des  Deux-Siciles,  4- 1825. 

29.  François  I»,  Roi  des  Deux-Siciles,  4- 1830. 

30.  Ferdinand  II,  Roi  des  Deux-Siciles,  1830. 


Vli.  —  ESPA«ME. 

1.  Bernard,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  937. 

2.  Bérenger  I»',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 

3.  Richard  I«',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan,  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 


ANCÊTRES  DES  ROIS  DE  L'EUROPE.  13 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudau,  de  Garlat  et  de  Lodève,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  comte  de  Provence,  +  1108. 

.       I 
_    1HQ  (Douce,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  dt<  Provence. 
(  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  -h  1130. 

S.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  -h  1162. 

9.  Alfonse  II,  Roi  d'Aragon,  +  1196. 

I 

10.  Alfonse-Bérenger,  comte  de  Provence,  -h  1209. 

11.  Raimond-Bérenger,  comte  do  Provence,  -|-  1245. 

I 
49    49^1  i  Marguerite  de  Provence. 
iz.  !»>*•  (saintrLouis,  Roi  de  France,  +  1270. 

13.  Robert,  comte  de  Çlermont,  +  1317. 

14.  Louis,  duc  de  Bourbon,  +  1341. 

15.  Jacques  de  Bourbon,  comte  de  La  Marche,  +  1361. 

I 

16.  Jean  de  Bourbon,  comte  de  La  Marche,  +  1393. 

17.  Louis  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  -h  1446. 

18.  Jean  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  +  1478. 

19.  François  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  -f  1495. 

20.  Charles  de  Bourbon,  duc  de  Vendôme,  +  1537. 

21.  Antoine,  duc  de  Vendôme,  Roi  de  Navarre,  -f-  1562. 

I 

22.  lienri  IV,  Roi  de  France,  +  1610. 

23.  Louis  XIII,  Roi  de  France,  +  1643. 

24.  Louis  XIV,  Roi  de  France,  +  1715. 

25.  Louis,  Grand  Dauphin,  +  1711. 

26.  Philippe  V,  Roi  d'Espagne,  4-  1746. 

27.  Charles  III,  Roi  d'Espagne,  -h  1788. 

I 

28.  Charles  IV,  Roi  d'Espagne,  +  1819. 

29.  Ferdinand  VII,  Roi  d'Espagne  en  1808. 

30.  Isabelle,  Reine  d'Espagne  en  1833. 


VIII.  -  «BAIVDE-BBETACiMB. 


1.  Bernard,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  937. 

I 

2.  Bérenger  I«',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 
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3.  Richard  I»»",  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan,  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

I  » 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan,  de  Cariât  et  de  Lodève,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  comte  de  Provence,  ■+■  1108. 

7    1119   (Douce,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence. 
^         t  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  -f  1130. 

8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  1162. 

9.  AKonse  11,  Roi  d'Aragon,  +  1196. 

10.  Alfonse-Bérenger,  comte  de  Provence,  +  1209. 

11.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Provence,  +  1245. 

-a    MitoÈ   (Marguerite  de  Provence. 

iz.  1-J4. 1  Saint-Louis,  Roi  do  France,  +  1270. 

13.  Robert,  comte  de  Clermont,  +  1317. 

I 

14.  Louis,  duc  de  Bourbon,  +  1341. 

15.  Jacques  de  Bourbon,  comte  de  La  Marche,  +  1361. 

16.  Jean  de  Bourbon,  comte  de  La  Marche,  +  1393. 

17.  Louis  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  +  1446. 

18.  Jean  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  -+■  1478. 

I 

19.  François  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  4-  1495. 

I 
on    Af'i^   (Antoinette  de  Bourbon, 
w.  1010,  ^  Claude  de  Lorraine,  duc  de  Guise,  +  1550. 

oi     4K^   (  Marie  de  Lorraine. 

21.  i^»»-  (Jacques  V,  Roi  d'Ecosse,  +  1542. 


22. 


infti  (Marie  Stuart,  Reine  d'Ecosse,  +  1587. 
1004.  (  ggjjj.j  Stuart^  lord  Darnley. 


23.  Jacques  I«',  Roi  de  la  Grande-Bretagne,  +  1625. 

Qji    4M'x   (  Elizabeth  d'Angleterre. 

-4.  iM^.  (pj.^jj^j.jç  y^  Electeur  palatin,  +  1632. 

OK    MOfo  f  Sophie,  princesse  palatine. 

zo.  ^o^o-  (Ernest- Auguste,  Electeur  de  Hanovre,  -f- 1698. 

26.  George  1er,  Roi  de  la  Grande-Bretagne,  +  1727. 

27.  George  II,  Roi  de  la  Grande-Bretagne,  H-  1760. 

28.  Frédéric-Louis,  prince  de  Galles,  -h  1751. 

29.  Georges  III,  Roi  de  la  Grande-Bretagne,  +  1820. 
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30*  Edouard,  duc  de  Kent,  4-  1820. 

31.  Victoria,  née  en  1819.  Reine  en  1837. 


IX.  -  HAMOVBB.  y 

1.  Bernard,  vicomte  de  Millau,  viv<ant  en  937. 

2.  Bérenger  !«',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 

3.  Richard  !«',  vicomte  do  Millau,  vivant  en  1002. 

4.  Richard  IL  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudaii,  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan,  de  Cariât  et  de  Lodève,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  comte  de  Provence,  -f  1108. 

7    1119  i  ^^^^^1  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence. 
<  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  1130. 

I 

8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  4-  1162. 

9.  Alfonse  II,  Roi  d'Aragon,  +  1196. 

10.  Alfonse-Bérenger,  comte  de  Provence,  +  1209. 

il.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Provence,  +  12*5. 

4  9    49'u.  i  Marguerite  de  Provence. 

iz.  12^.  j  Saint-Louis,  Roi  de  France,  +  1270. 

13.  Robert,  comte  de  Clermont,  +  1317. 

14.  Louis,  duc  de  Bourbon,  1341. 

15.  Jacques  de  Bourbon,  comte  de  La  Marche»  +  1361. 

16.  Jean  de  Bourbon,  comte  de  La  Marche,  rf  1393. 

17.  Louis  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  +  1446. 

I 
iS.  Jean  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  4-  1478. 

19.  François  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  +  1495. 

I 
on    ini^  (Antoinette  de  Bourbon. 
2u.  101^.  ^  Claude  de  Lorraine,  duc  de  Guise,  +  1550. 

««     JiK^iA  /Marie  de  Lorraine.  ,  .       i    . 

21.  ii>^-  (  Jacques  V,  Roi  d'Ecosse,  +  1542. 

aa    MKfiA  î  Marie  Stuart,  Reine  d'Ecosse,  +  1587.' 
2s.  1Ô04.  ^  jjgjjj.j  g^^^j.^^  ^Qj.^  Darnley. 

23.  Jacques  1er,  Roi  de  la  Grande-Bretagne,  -J- 1625. 

ax    4et4'i   ( Elizabeth  d'Angleterre.  , 

24.  ibii.  ^Frédéric  V,  Electeur  palatin,  +  1632. 
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I 
Qf    ifiKft   ^  Sophie,  princesse  palatine. 
2o.  105».  j  Ernest-Augusle,  Electeur  de  Hanovre,  -h  169». 

26.  George  !«',  Roi  de  la  Grande-Bretagne,  +  1727. 

27.  George  II,  Roi  delà  GraHde-Rretagiie,  ^-  1760. 

28.  Frédéric-Louis,  prince  de  Galles,  +  1751. 

29.  George  III,  Roi  de  la  Grande-Bretagne,  Irlande  et  Hanovre,  +  1820. 

30.  Ernest- Auguste,  Roi  de  Hanovre,  +  1851. 

31.  George  V,  né  en  1819,  Roi  en  1851. 

1 .  Bernard,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  937. 

2.  Bérenger  I^r,  vicomte  de  Millau,  vivaat  en  1000. 

3.  Richard  I©',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan,  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan,  de  Cariât  et  de  Lodëve,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau»  etc.,  comte  de  Provence,  +  1108» 


7.  1112 


(Douce,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence. 


'  (  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  1130. 

I 

8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  -f  1162. 

9.  Alfonse  II,  Roi  d'Aragon,  +  1196. 

10.  Pierre  II,  Roi  d'Aragon,  +  1213. 

11.  Jacques,  Roi  d'Aragon,  +  1276. 

12.  Pierre  III,  Roi  d'Aragon  et  de  Sicile,  +  1285. 

13.  Frédéric  II,  Roi  de  Sicile,  +  1336. 

14.  Pierre  II,  Roi  de  Sicile,  +  1342. 

.^     (  Béatrix  de  Sicile,  -h  1366. 

^^'    {  Robert  II,  Electeur  palatin,  4- 1398. 

16.  Robert  III,  Electeur  palatin,  Empereur  d'Allemagne,  +  14iie. 

17.  Etienne,  comte  palatin  de  Simmern  et  de  Deux-Ponts,  -h  1459. 

18.  Louis,  comte  palatin  de  Deux-Ponts,  ■+•  1489. 

19.  Alexandre,  comte  palatin  de  Deux-Pc^ts,  +  fM4. 

20.  Louis,  comte  palatin  de  Deux-Ponts,  +  1532. 
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21 .  Wolfgang,  comte  palatin  de  Deux-Ponts,  -f  1569. 

22.  Charles,  comte  palatin  de  BirkcnfelJ,  +  1600. 

23.  Christian  I'^,  comte  palatin  de  Birkenfeld-Bischwiller,  +  1669. 

24.  Christian  II,  comte  palatin  de  Birkenfeld,  +  1717. 

25.  Christian  III,  duc  de  Deux-Ponts,  +  1735. 

26.  Frédéric,  prince  de  Deux-Ponts,  +  1794. 

I 

27.  Maximilien,  duc  de  Deux-Ponts,  Electeur  palatin,   Roi  de  Bavière  en  1805, 

+  1825. 

28.  Othon,  Roi  de  Qrëce  en  1833. 

XI.  -  PAYS-BitS. 


1 .  Bernard,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  937. 

2.  Bérenger  I«',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 

3.  Richard  I«',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan,  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan,  de  Cariai  et  de  Lodéve,  vivant 

en  1070. 
I 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  comte  de  Provence,  4-  H08. 

7    1112  i  î^ouce,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence. 
'  (  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  -h  1130. 

8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  4-  1162. 

9.  Alfonse  II,  Roi  d'Aragon,  +  1196. 

10.  Alfonse-Bérenger,  comte  de  Provence,  -h  1209. 

I 

11.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Provence,  -♦-  12i5. 

MQ    ^QOi  /Marguerite  de  Provence. 

(Saint-Louis,  Roi  de  France,  +  1270. 

13.  Robert,  comte  de  Clermont,  -h  1317. 


ois,  du 


14.  Louis,  duc  de  Bourbon,  -f-  1341. 

15.  Jacques  de  Bourbon,  comte  de  La  Marche,  +  1361. 

16.  Jean  de  Bourbon,  comte  de  La  Marche,  +  1393. 

17.  Louis  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  -h  1446. 

18.  Jean  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  -f  1478. 

19.  François  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  +  1495. 

TOM.   IV. 
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on    iKi'i  f  Antoinette  de  Bourbon. 

M.  iDi^.  j  Claude  de  Lorraine,  duc  de  Guise,  +  1550. 

aê    4ttoQ   ( Marie  de  Lorraine. 

21.  I5d8. 1  jg^cques  V,  Roi  d*Eco8se,  +  1542. 

oo    »KCL  (  Marie  Sluart,  Reine  d'Ecosse,  4- 1587. 

22.  1564.  { jjgjj^j  gj^jg^j.j^  iQj.^  Darnley. 

23.  Jacques  ier,  Roi  de  la  Grande-Bretagne,  +  1625. 

«X    AM^  (  Elizabeth  d'Angleterre. 

24.  ^bw.  ^Pj.^^j^jç  y^  Electeur  palatin,  +  1632. 

OK    MfiKQ  (  Sophie,  princesse  palatine. 

zo.  ïooo- 1  Ernest-Auguste,  Electeur  de  Hanovre,  +  1698. 

26.  George  le',  Roi  de  la  Grande-Bretagne,  +  1727. 

9T    -iftQT  f  Sophie-Dorothée  d'Angleterre. 

27.  lo»^- 1  Frédéric-Guillaume,  Roi  de  Prusse,  +  1713. 

28.  Auguste-Guillaume,  prince  de  Prusse,  +  1758. 

I 
OQ    M~f^  f  Frédérique-Sophie-GuiUelmine  de  Prusse, 
«f.  *'o/.  jQ^jUa^^g  Y^  T^TÏnce  d'Orange,  Stathouder,  +  1806. 

30.  Guillaume  I*',  Roi  des  Pays-Bas,  +  1843. 

31 .  Guillaume  U,  Roi  des  Pays-Bas,  né  en  1792,  Roi  en  1840,  +  1849. 

32.  Guillaume  III,  Roi  des  Pays-Bas,  né  en  1817. 


XII.  -  POBTUGAIi. 


It  Bernard,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  937.  < 

2.  Bérenger  I*',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 

3.  Richard  I",  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan,  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan,  de  Cariât  et  de  Lodève,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  comte  de  Provence,  +  1108. 

•7    4i'i«  (Douce,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence. 

7.  1112.  (  ivaimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  4- 1130. 

8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  prince  d'Aragon,  +  1162. 

o     (  Douce  d'Aragon. 

^'   [   Sanche  1er,  Roi  de  Portugal,  -|-  1211. 

10.  Alfonse  II,  Roi  de  Portugal,  -h  1223. 

11.  Alfonse  III,  Roi  de  Portugal,  +  1279. 
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I 

12.  Denis,  Roi  de  Portugal,  -f  1325. 

13.  Alfonse  IV,  Roi  de  Portugal,  +  1367. 

I 

14.  Pierre  I©',  Roi  de  Portugal,  +  1367. 

15.  Ferdinand,  Roi  de  Portugal,  +  1383. 

I 

16.  Jean  !«',  Roi  de  Portugal,  +  1433. 

17.  Edouard,  Roi  de  Portugal,  +  1438. 

18.  Alfonse  V,  Roi  de  Portugal,  +  1481. 

19.  Jean  II,  Roi  de  Portugal,  +  1495. 

20.  Emmanuel,  Roi  .de  Portugal,  +  1521. 

21 .  Edouard,  duc  de  Guimarens,  +  1540. 

oa     f  Catherine  de  Portugal. 

•   {  Jean,  duc  de  Bragance,  descendant  d'un  fils  naturel  de  Jean  1*^  +  1582. 

23.  Théodose  II,  duc  de  Bragance,  +  1630. 

24.  Jean  IV,  Roi  de  Portugal,  -f  1656. 

25.  Pierre  II,  Roi  de  Portugal,  4-  1706. 

26.  Jean  V,  Roi  de  Portugal,  +  1750. 

27.  Joseph,  Roi  de  Portugal,  H-  1777. 

«Kl  '  -iTftA  i  Marie  l'e.  Reine  de  Portugal,  +  1816. 

29.  Jean  VI,  Roi  de  Portugal. 

I 

30.  Pierre  IV,  Roi  de  Portugal,  Empereur  du  «Brésil,  abdique  en  1826. 

31 .  Marie  II,  Reine  de  Portugal,  née  en  1819,  Reine  en  1826. 


XIII.  -  PRUSSE. 

i .  Bernard,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  937. 

I 

2.  Bérenger  I«r,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 

I 

3.  Richard  I«,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan.  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan.  de  Cariât  et  de  Lodève,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  comte  de  Provence,  +  1108. 


-    1112  (  Douce,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  i 
i .  iiiz.  ^  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  + 


Provence. 
1130. 
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8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  H62. 

9.  Alfonse  II,  Roi  d'Aragon,  +  H96. 

10.  Alfonse-Bérenger,  comte  de  Provence,  +  1209. 

11.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Provence,  H-  1245. 

49    ii.«j.  f  Marguerite  de  Provence. 

12.  1^04.  ^  Saint-Louis,  Roi  de  France,  -f-  1270. 

13.  Robert,  comte  de  Clermont,  -f-  1317. 

14.  Louis,  duc  de  Bourbon,  +  1341. 

15.  Jacques  de  Bourbon,  comte  de  La  Marche,  4-  1361. 

16.  Jean  de  Bourbon,  comte  de  La  Marche,  +  1393. 

17.  Louis  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  -H  1446. 

18.  Jean  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  -h  1478. 

19.  François  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  +  1495. 

I 
on    >i*ii^    (  Antoinette  de  Bourbon. 
2u.  liïï'J.  (Claude  de  Lorraine,  duc  de  Guise,  -^  1550. 

I 
o4     AK'xsi   (  Marie  de  Lorraine. 
21,  is-îB.  j  j^çq^çg  Y^  j^^j  d'Ecosse,  +  1542. 

aa    iiM/îJi    (Marie  Sluart,  Reine  d'Ecosse,  -f  1587. 
2i.  1554.  ^  jjgjj^j  g^^^^^   iQj.^  Darnley. 

23.  Jacques  I«',  Roi  de  la  Grande-Bretagne,  -h  1625. 

OA    -IA4Q   (  Elizabeth  d'Angleterre. 

24.  loid.  ^  Frédéric  V,  Electeur  palatin,  H-  1632. 

9K    4RKA  f  Sophie,  princesse  palatine. 

25.  looo.  j  Ernest- Auguste,  Electeur  de  Hanovre,  -f-  1698. 

26.  George  fe»,  Roi  delà  Grande-Bretagne,  -f  1727. 

o7    ifia-?  i  Sophie-Dorothée  d'Angleterre. 

27.  iw/.  (  Frédéric-Guillaume,  Roi  de  Prusse,  -f  1713. 

28.  Auguste-Guillaume,  prince  de  Prusse,  -f- 1758. 

29.  Frédéric-Guillaume  II,  Roi  de  Prusse,  -h  1797. 

30.  Frédéric-Guillaume  III,  Roi  de  Prusse,  -h  1840. 

31.  Frédéric-Guillaume  IV,  Roi  de  Prusse  en  1840. 

XIV.  -  RUSSIE   ET   POIiOCSIVE. 

1.  Bernard,  vicomte  de  Millau  en  937. 

2.  Bérenger  !«»,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 
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3.  Richard  !«',  vicomte  de  Millau,  vivant  eu  lOOi. 

4.  Richard  11,  vicumte  de  Millau  et  de  Gévaudau,  qui  ue  vivait  plus  eu  1051. 

I 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan.  de  Cariât  et  do  Lodêve,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc..  +  1108. 

7    11  w  f  î)^^^^^*  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence 
(  Raimond-Bcronger,  comte  de  Barcelone,  +  1130. 

8.  Raimond-Bérengcr,  comte  do  Barcelone,  +  1162. 

9.  Alfonse  II,  Roi  d'Aragon.  -+-  119(>. 

10.  Pierre  II,  Roi  d'Aragon,  +  1213. 

11.  Jacques  !«',  Roi  d'Aragon,  +  1276. 

I     ' 

12.  Pierre  III.  Roi  d'Aragon  et  de  Sicile,  -f  1285. 

13.  Frédéric  II,  Roi  de  Sicile,  -f  1336. 

- .     (  Elizabeth  de  Sicile. 

(  Etienne  l'Agraffé,  duc  de  Bavière,  +  1377. 

15.  Frédéric,  duc  de  Bavière-Landshut,  +  1392. 

16.  Frédéric  le  Riche,  duc  de  Baviêre-Landshut,  -f  1450. 

.-     (   Elizabeth  de  Bavière,  +  1451. 

^'-    (  Ulric  \,  comte  de  Wurtemberg,  +  1480. 

18.  Henri  de  Wurtemberg,  comte  de  Montbéliard,  +  1519. 

19.  Georges,  comte  de  Montbéliard,  -f  1558. 

20.  Frédéric  I»',  duc  de  Wurtemberg,  4-  1608. 

I 

21 .  Jean-Frédéric,  duc  de  Wurtemberg,  4- 1628. 

22.  Eberhard  III,  duc  de  Wurtemberg,  +  1674. 

23.  Frédéric-Charles  de  Wurtemberg,  +  1698. 

24.  Charles-Alexandre,  duc  de  Wurtemberg,  +  1737. 

25.  Frédéric  II,  duc  de  Wurtemberg,  +  1797. 

oft    i77fi  (  Marie-Féodorowna  de  Wurtemberg. 
-D.   Aiio.  ^p^^i  j„   Empereur  de  Russie,  -h  1801. 

27.  Nicolas,  Empereur  de  Russie  en  1825. 


XV.  —  flIARDAlClIVE. 

1.  Bernard,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  937. 

2.  Bérenger  !«',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 
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3.  Richard  I®',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan,  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan,  de  Cariât  et  de  Lodève,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilhert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  comte  de  Provence,  +  1108. 

7    iii<i  (Douce,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence, 
t  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  1130. 

8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  1162. 

9.  Alfonse  II,  Roi  d'Aragon,  +  1196. 

10.  Alfonse-Bérenger,  comte  de  Provence,  4-  1209. 

11 .  Raimond-Bérenger,  comte  de  Provence,  +  1245. 

19    i^-u  (  Marguerite  de  Provence. 

1-.  i.fiD4.  (Saint-Louis,  Roi  de  France,  -♦- 1270. 

13.  Philippe  III,  le  Hardi,  Roi  de  France,  +  1285. 

14.  Charles  de  France,  comte  de  Valois,  -f- 1325. 

15.  Philippe  VI,  de  Valois,  Roi  de  France,  +  1350. 

16.  Jean  II,  Roi  de  France,  + 1364. 

17 .  Jean  de  France,  duc  de  Berri,  +  1416. 

I 
4 fi    4^7ft  (Bonne  de  Berri. 
15.  1^10.  (^^^^^g  yij^  çQjjjjg  ^jg  Savoie,  +  1391. 

19.  Amédée  VIII,  duc  de  Savoie,  +  1451. 

20.  Louis,  duc  de  Savoie,  H-  1465. 

21.  Philippe  II,  duc  de  Savoie,  4-  1497. 

22.  Charles  III,  duc  de  Savoie,  +  1553. 

23.  Emmanuel-Philibert,  duc  de  Savoie,  +  1580. 

24.  Charles-Emmanuel,  duc  de  Savoie,  -f-  1630. 

25.  Thomas-François  de  Savoie,  prince  de  Carignan,  +  1656. 

26.  Emmanuel-Philibert- Amédée,  prince  de  Carignan,  +  1709. 

I 

27.  Victor- Amédée,  prince  de  Carignan,  +  1741. 

28.  Louis- Victor- Amédée-Joseph,  prince  de  Carignan,  -1-  1778. 

29.  Victor- Amédée,  prince  de  Garlgn&n,  +  1780. 

30.  Charles-Emmanuel-Ferdinand,  prince  de  Carignan,  -h  1800. 

31.  Charles- Albert- Amédée,  Roi  de  Sardaignc  en  1831,  abdique  en  1849. 

32.  Victor-Emmanuel  IL 
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XVI.  —  SA]ILE. 


1 .  Bernard,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  937. 

2.  Bérenger  l«r,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 

3.  Richard  I«r,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

I 

4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan,  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan,  de  Cariât  et  de  Lodéve,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  comte  de  Provence,  +  1108. 

7    1119  f  Douce,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence. 
•  (  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  1130. 

8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  +  1162. 

9.  Âlfonse  II,  Roi  d'Aragon,  +  1196. 

10.  Alfonse-Bérenger,  comte  de  Provence,  -f-  1209. 

11 .  Raimond-Bérenger,  comte  de  Provence,  -|-  1245. 
i<9    1•»^i  (Marguerite  de  Provence. 

13.  Robert,  comte  de  Clermont,  +  1317. 

14.  Louis,  auc  de  Bourbon,  +  1341. 

15.  Jacques  de  Bourbon,  comte  de  La  Marche,  -\-  1361. 

16.  Jean  de  Bourbon,  comte  de  La  Marche,  +  1393. 

17 .  Louis  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  -|  1446. 

18.  Jean  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  -f  1478. 

19.  François  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  +  1495. 

20.  Charles  de  Bourbon,  due  de  Vendôme,  -h  1537. 

21.  Antoine,  duc  de  Vendôme,  Roi  de  Navarn',  +  1562. 

22.  Henri  IV,  Roi  de  France,  +  1610. 

23.  Louis  XIII,  Roi  de  France,  -h  1643. 

24.  Louis  XIV,  Roi  de  France,  H-  1715. 

25.  Louis,  Grand  Dauphin,  +  1711. 

26.  Philippe  V,  Roi  d'Espagne,  4-  1746. 

27.  Philippe,  duc  de  Parme,  4-  1765. 

28.  Ferdinand,  duc  de  Parme,  -h  1802. 
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i 

29    1792   {  ^^^^^^^^  ^^  Parme. 

'  (  Maximiiieu,  prince  de  Saxe. 

30.  Jean-Népomucène-Marie-Joseph,  né  en  1801,  Roi  en  1854. 

XVII.  ^  (itJÊDE« 

1.  Bernard,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  937. 

2.  Bérenger  I«',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 

3.  Richard  I^r,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan.  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan,  de  Cariât  et  deLodève,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  comte  de  Provence,  -f-  ^^08* 

-    MMMo  {  Douce,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence. 

7.  Ï112.  j  j^g^ijjj^jjj  p^j.gjjggj.^  comte  de  Barcelone,  +1130. 

8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  -*-  1162. 

I 

9.  Alfonse  II,  Roi  d'Aragon,  -+-  1196. 

10.  Pierre  II,  Roi  d'Aragon,  -^  1213. 

11.  Jacques,  Roi  d'Aragon,  -f  1276. 

12.  Pierre  III,  Roi  d'Aragon  et  de  Sicile,  +  1285. 

13.  Frédéric  II,  Roi  de  Sicile,  +  1336. 

14.  Pierre  II,  Roi  de  Sicile,  +  1342. 

I 


^g     j   Béatrix  de  Sicile,  +  1366. 


Robert  II,  Electeur  palatin,  +  1398. 

16.  Robert  III,  Electeur  palatin.  Empereur  d'Allemagne,  •+■  1410. 

17.  Etienne,  comte  palatin  de  Simmern  et  de  Deux-Ponls,  -h  1459. 

18.  Louis,  comte  palatin  de  Deux-Ponts,  +  1489. 

19.  Alexandre,  comte  palatin  de  Deux-Ponts,  -f- 1514. 

20.  Louis,  comte  palatin  de  Deux-Ponts,  -f-  1532. 

21 .  Wolfgang,  comte  palatin  de  Deux-Ponts,  -|-  1569. 

22.  Charles,  comte  palatin  de  Birkenfeld,  +  1600. 

23.  Christian  I»,  comte  palatin  de  Birkenfeld-Bischwiller,  +  1669. 

24.  Christian  II,  comte  palatin  de  Birkenfeld,  +  1717. 

25.  Christian  III,  duc  de  Deux-Ponts,  +  1735. 

I 
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26.  Frédéric,  prince  de  Deux-Ponts,  +  1794. 

27.  Maximilien,  duc  de  Deux-Ponts,  Electeur  palatin.  Roi  de  Bavière,  +  1825. 

cm  4«nfi  f  Augusta-Amélie,  princesse  de  Bavière. 

-«.  15UO.  j  Eugène  de  Beauharnais,  duc  de  Leuchtenberg,  -h  1824. 

9Q  4Q»i  i  Joséphine -Maximilienne-Eugénie  de  Leuchtenberg. 

3y.  i«3^.  ,  Joseph-François-Oscar,  Roi  de  Suède  eu  1844. 

30.  Gharles-Louis-Eugëne,  duc  de  Scanie,  prince  royal,  né  en  1826. 


XVIII.  —  UrURTEMBEBCS. 


1.  Bernard,  vicomte  de  Millau  en  937. 

2.  Bérenger  1er,  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1000. 

3.  Richard  1®',  vicomte  de  Millau,  vivant  en  1002. 

4.  Richard  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan,  qui  ne  vivait  plus  en  1051. 

5.  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau,  de  Gévaudan,  de  Cariât  et  de  Lodève,  vivant 

en  1070. 

6.  Gilbert,  vicomte  de  Millau,  etc.,  comte  de  Provence,  +  1108. 

I 
7    1112  f  I^oïice,  vicomtesse  de  Millau,  comtesse  de  Provence. 
•  (  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  H-  1130. 

8.  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  4-  1162. 

9.  Alfonse  II,  Roi  d'Aragon,  -f  1196. 

I 

10.  Pierre  II,  Roi  d'Aragon,  +  1213. 

11.  Jacques  I",  Roi  d'Aragon,  +  1276. 

12.  Pierre  III,  Roi  d'Aragon  et  de  Sicile,  -h  1285. 

13.  Frédéric  II,  Roi  de  Sicile,  +  1336. 

. .     (  Elizabeth  de  Sicile. 

**•    (   Etienne  l'Agraffé,  duc  de  Bavière,  -h  1377. 

15.  Frédéric,  duc  de  Bavière-Landshut,  +  1392. 

16.  Frédéric  le  Riche,  duc  de  Bavière-Landshut,  4- 1450. 

.-     (  Elizabeth  de  Bavière,  4-  1451. 

*^  •    [  Ulric  V,  comte  de  Wurtemberg,  -\-  1480. 

18.  Henri  de  Wurtemberg,  comte  de  Montbéliard,  +  1519. 

I 

19.  Georges,  comte  de  Montbéliard,  +  1558. 

20.  Frédéric  1*^,  duc  de  Wurtemberg,  +  1608. 

21 .  Jean-Frédéric,  duc  de  Wurtemberg,  +  1628. 
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22.  Eberhard  III,  duc  de  Wurtemberg,  +  1674. 

23.  Frédéric-Charles  de  Wurtemberg,  +  1698. 

24.  Charles-Alexandre,  duc  de  Wurtemberg,  +  1787. 

25.  Frédéric  II,  duc  de  Wurtemberg,  4-  1797. 

26.  Frédéric  1er,  Roi  de  Wurtemberg,  -f  1816. 

27.  Guillaume  I«r,  Roi  de  Wurtemberg  en  1816. 


II 


FAMILLES    HISTORIQUES. 


Parmi  les  familles  considérables  du  Rouergue,  il  en  est  qai,  par 
leur  illustre  origine,  leur  importance,  le  rôle  qu'ont  joué  quelques- 
uns  de  leurs  membres,  ont  acquis  de  la  célébrité  et  dont  le  nom  est 
devenu  historique.  J'ai  cru  devoir  leur  donner  un  rang  à  part;  elles 
sont  au  nombre  de  vingt-ax,  dont  voici  la  nomenclature  : 


1.  Adbémar. 

2.  Anduse-Roquefcuil. 

3.  Arpajon. 

4.  Bénaven. 

5.  Gaimont  d'Olt. 

6.  Carcassonne. 

7.  Castelpeps. 

8.  Castlus ,  Caylus  ,   Quailus , 

Quélus. 

9.  Gomeillan. 

10.  Erail  ou  Horail. 

11.  Estaing. 

12.  Fouquet  de  Belle-Isle. 

13.  Goson. 


1&.  Landorre. 

15.  Laparra. 

16.  Lastic. 

17.  Levis. 

18.  Luzençon-Levezou-Vesins. 

19.  Montcalm. 

20.  Mostuéjouls. 

21.  Panât. 

22.  Pollier. 

23.  Saunhac  et  Sonnac. 

24.  Scoraille. 
23.  Sévérac. 

26.  La  Valette-Parisot. 
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1'  -  ADHEMAR. 


Maison  très-ancienne  et  jadis  fort  puissante,  qui  descend  de  Giraud 
Adhémar,  premier  comte  propriétaire  d'Orange,  vivant  en  960.  Elle 
eut  aussi  la  souveraineté  de  Gi%nan,  en  Provence,  et  de  Monteil,  en 
Dauphiné.  Ce  dernier  lieu  reçut,  à  cause  d'eux,  le  nom  de  Montéli- 
mart,  corruption  de  Monteil-Adhémar. 

Le  rôle  important  que  joua,  dans  la  première  Croisade,  Hugues 
Adhénaar,  évêque  du  Puy,  légat  du  Pape,  et  frère  de  Giraud,  contri- 
bua encore  à  l'éclat  historique  de  cette  maison. 

Vers  1250,  après  la  mort  dans  la  Terre-Sainte  de  Guy  de  Montfort, 
qui,  lors  de  la  guerre  contre  les  Albigeois,  avait  obtenu  la  baronnie 
de  Lombers,  Lambert  de  Monteil-Adhémar,  son  oncle  maternel,  devint 
possesseur  de  cette  terre,  et  son  fils  y  joignit,  en  Rouergue,  celle  de 
Villelongue,  autrefois  Malamort.  C'est  de  celui-ci,  qui  était  Chevalier 
en  1278,  et  qui  ne  vivait  plus  en  1293,  qu'étaient  issues  toutes  les 
branches  établies  en  Rouergue,  savoir  :  les  Firmy,les  La  Roque- 
Rocozel,  les  La  Garinie  et  Montfalcon,  les  Laserre,  les  Lantagnaç  et 
les  Panât»  Celle-ci,  la  dernière  qui  ,ait  subsisté  en  Rouergue,  tirait 
son  surnom  du  château  de  Panât,  qui  lui  était  advenu  par  le  mariage, 
en  1648,  de  René-Marc  d' Adhémar,  lieutenant-colonel  du  régiment  de 
Vaillac,  avec  Delphine  de  Fontanges,  dame  de  Panât  et  de  Capde- 
naguet. 

Parmi  les  membres  de  cette  illustre  maison,  je  crois  devoir  citer 
les  quatre  suivants  : 

François  d' Adhémar,  comte  de  la  Serre,  sous-lieutenant  dans  le 
régiment  du  Roi,  au  mois  de  décembre  1711;  lieutenant,  au  mois 
d'octobre  1712  ;  aide-major  avec  rang  de  capitaine,  le  21  décembre 
1717;  plus  tard,  aide-major  général  de  l'armée  d'Italie  et  écuyer  du 
duc  d'Orléans  ;  commissionné  colonel  d'infanterie,  le  26  novembre 
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1735  ;  major  du  régiment  du  Roi,  le  23  d'août  1742  ;  brigadier  d'in- 
fanterie, le  2  de  mai  1744;  lieutenant-colonel  du  régiment  du  Roi,  le 
6  d'août  de  la  même  année;  Commandeur  de  l'Ordre  de  Saint  Louis, 
le  5  de  novembre  1745;  ayant  eu  l'expectative  de  la  dignité  de 
Grand-croix  et  la  permission  d'en  porter  la  décoration,  le  19  d'août 
1747;  maréchal  de  camp,  le  l*'^  janvier  1748;  Gouverneur  des  Inva- 
lides, le  3  de  novembre  1753;  lieutenant  général  des  armées,  le 
l'^'^de  mai  1758;  Grand-croix  de  l'Ordre  de  Saint  Louis,  le  9  mars 
1761;  mort  en  1766. 

Jean-Balthazar,  comte  d'Adhémar,  colonel  du  régiment  de  Chartres 
infanterie;  brigadier  de  cette  arme,  le  1^  de  mars  1780  ;  maréchal 
de  camp,  le  5  de  décembre  1781  ;  premier  écuyer  de  Madame  Éliza- 
beth  de  France,  en  1778;  ministre  plénipotentiaire  de  France  à 
Bruxelles,  à  la  même  époque,  qui  y  signa,  le  18  de  novembre  de  la 
même  année,  un  traité  de  limites  avec  l'Impératrice,  Reine  de  Hon- 
grie et  de  Bohême,  et  fut  Ambassadeur  en  Angleterre,  après  la  paix 
de  i783  (1). 

Pierre-Jean,  comte  d'Adhémar-Panat,  d'abord  officier  au  régiment 
de  Dauphin,  infanterie,  et,  plus  tard,  lieutenant  des  maréchaux  de 
France;  commissaire  de  la  Noblesse  dans  l'Election  de  Rodez;  mem- 
bre de  l'Administration  provinciale  de  Haute-Guienne,  dès  son  ori- 
gine, en  1779,  et  qui  en  fut  Procureur  général  syndic  jusqu'en  1782, 
époque  de  sa  mort.  Lorsque  cette  Administration  présenta  ses  candi 
dats  pour  les  deux  places  de  Procureur  général,  le  Roi  suspendit  son 
choix  pour  le  second,  mais  voulut  bien  donner,  dès  ce  moment,  à 
r Administration,  une  preuve  de  sa  confiance  en  agréant  M,  le  comte 
de  Panât;  et  le  Directeur  général  des  finances  (M.  Necker),  en  infor- 
mant l'Administration  de  cette  nomination,  ajoutait  que  la  réputation 
généralement  bien  connue  de  M,  de  Panât  V avait  engagé  (lui  Directeur 
général)  à  proposer  de  suite  au  Roi  de  donner  son  approbation  à  un 
si  bon  choix. 

François-Louis  d'Adhémar,  vicomte  de  Panât,  frère  du  précédent, 
entra  au  service  le  12  de  décembre""l735  ;  fut  capitaine  au  régiment 


^1)  Il  a  paru  des  Mémoires  altribués  à  sa  veuve,  qui  l'avait  été  en  premières 
noces  du  marquis  de  Valbelle,  et  qui  était  dame  du  palais  de  la  Reine  depuis 
1763. 
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de  Royal-NcHTûartdie,  lé  1«*^  dé  mai  1743  ;  lieulénant-cdonel  du  ré- 
giment de  Royal-Craviitês,  le  8  de  juin  1764;  brigadier  de  cavalerie, 
le  16  d'avril  1767  ;  tùêstte  de  camp  du  preùrier  régiment  de  chevau- 
légers,  le  29*  de  janvier  1779;  Commandeuff  de  l'Ordre  de  Saint 
Louis,  1^  25  d'août  ée  la  même  année  ;  maréchal  de  canq),  le  l"^^  de 
Bsai  1786;  député  de  la  N(^blesse  de  FÉléciion  de  Rôdes;  aux  États- 
Généraux^  en  1789.  il  mourut,  à  Li[id>0[irgi  eh  Allemagne,  en  1792. 
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2  -  ANDUSE  -  ROQUEFEUIL. 


La  maison  d*Anduse  venait  d'Almerade,  issa,  à  ce  qu'il  parait,  des 
vicomtes  de  Ntmes.  La  maison  de  Roquefeuil  était  issue  d'une  anti- 
que race  de  Chevalerie;  elle  descendait  de  Siguin,  vivant  en  1032, 
et  possédait,  avec  la  terre  dont  elle  portait  le  nom,  d'autres  vastes 
domaineSé  En  1129,  B.  d'Anduse  épousa  Adélaïde  de  Roquefeuil,  à  la 
charge  de  prendre  son  nom.  Raimond,  leur  ûls,  épousa,  en  1169, 
Guillemette  de  Montpellier,  fille  du  seigneur  de  celte  ville  et  de  Ma- 
thilde  de  Bourgogne;  et  telle  était  la  puissance  de  son  père  et  de  sa 
mère,  qu'ayant  promis,  à  l'occasion  de  ce  mariage,  de  donner  à  leur 
fils  tous  leurs  domaines,  vingt  Chevalier»  de  leurs  terres  furent  la  cau- 
tion de  cet  engagement.  Guillemette  fut  tante  de  Marie  de  Montpel- 
lier, Reine  d'Aragon,  laquelle,  par  son  testament,  en  1209  et  1211, 
à  défaut  de  ses  fils  et  de  ses  filles,  et  de  la  descendance  de  Sybille 
de  Montpellier,  l'aînée  de  ses  tantes,  appela  à  sa  succession  Raimond 
et  Arnaud  de  Roquefeuil,  frères,  ses  cousine-germains.  L'aîné  fut  la 
tige,  par  sa  fille,  éomtesse  de  Rodez,  des  vicomtes  de  Creyssel.  Ar- 
naud, le  second,  fut  la  tige  des  comtors  de  Nant;  il  épousa,  en  1228, 
Béatrix  d'Anduse,  qui  lui  apporta  en  dot  mille  marcs  d'argent. 

1 .  Almerade. 

2.  Bernard,  marquis  d'Anduse. 

3.  Bermond,  seigneur  de  Sauve,  mort  à  Rome  en  i054. 

4.  Bernard-Bermond,  marquis  d'Anduse,  vivant  en  1077. 

5.  Raimond,  co-seigneur  de  Meimeys,  vivant  en  1077  et  1093. 

6    1129  (Bernard. 

{ Adélaïde  de  Roquefeuil,  dame  de  Roquefeuil.  Creyssel,  etc. 

■7    iif»  f  Raimond  de  RoquefeuU. 

7.  iiw.  ^  Guillemette  de  Montpellier 

8.  r Raimond  II  de  Roquefeuil.         .aoo  (Arnaud  de  Roquefeuil. 
l  Dauphine  de  Turenne.  l  Beatrix  d'Anduse. 

I  I 
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/Isabeau  de  Roquefeuil ,   dame         Raimond  de  Roquefeuil,  Cheva- 
9.  1230.  J     de  Creyssel.  lier,  seigneur  d'Alga,  Comlor 

V Henri,  vicomte  de  Rodez.  de  Nant,  vivant  en  1276  (1). 

Raimond,  fils  d'Arnaud  de  Roquefeuil  et  de  Béatrix  d'Anduse,  fut 
le  premier  comtor  de  Nant.  Cependant,  en  1276,  il  ne  prenait  que  le 
titre  de  seigneur  d'Algue,  principal  château  de  sa  seigneurie;  mais 
ses  descendants,  comtors  de  Nant,  eurent,  comme  chefs  du  nom  et 
armes  de  Roquefeuil,  la  baronnie  de  ce  nom  et  devinrent  des  sei- 
gneurs de  la  plus  haute  importance.  On  trouve  des  monnaies  de  bil- 
lon  portant  le  nom  de  Roquefeuil,  qui  sont  du  treizième  ou  du 
quatorzième  siècle. 

Arnaud,  troisième  Comtor  de.Nant  et  seigneur  de  Roquefeuil,  Vim 
des  principaux  Chevaliers  de  France^  dit  Vaissette  (t.  iv,  p.  245),  et 
allié  du  Roi  d'Aragon,  envoya  offrir,  en  1344,  à  ce  prince,  qui  faisait 
le  siège  de  Perpignan,  de  marclier  à  son  secours  avec  cent  ou  deux 
cents  hommes  d'armes  contre  le  Roi  de  Mayorque,  Jayme  IL  Arnaud 
était  outré  contre  ce  dernier  de  ce  qu'il  avait  fait  mourir  cruellement 
son  fils,  nommé  Bernard,  et  il  cherchait  quelque  occasion  de  se  ven- 
ger. Le  Roi  Pierre  IV  lui  témoigna  sa  reconnaissance  ;  et  comme  il 
avait  assez  de  troupes,  il  le  remercia  de  ses  offres.  Le  Roi  de  Mayor- 
que s'accommoda  ensuite  avec  ,  Arnaud  de  Roquefeuil,  par  l'entre- 
mise du  Pape  Clément  VI,  et  ayant  fait  une  pénitence  publique  du 
meurtre  qu'une  colère  aveugle  lui  avait  fait  commettre,  il  lui  donna 
en  dédommagement,  en  Languedoc,  les  lieux  de  Pouget,  Saint-Bau- 


(1)  On  désignait  sous  le  nom  de  Bernardins  les  monnaies  frappées  dans  la  -ville  d'Anduse. 
Tous  les  deniers  sortis  de  l'atelier  monétaire  de  cette  ville  présentent  en  effet  d'un  côté  un  granà 
B  avec  la  légende  DE  ANDUSIA  ou  ANDL'SIENSIS  et  de  l'autre  une  croix  autour  de  laquelle  on  lit 
DE  SALVE  ou  SALYTENSIS.  Ce  B  ne  peut  être  que  l'initiale  du  mot  Bernard^it  ou  Bermundus, 
nom  du  Seigneur  qui,  le  premier,  fit  ftrapper  cette  espèce  de  monnaie  et  dont  le  type  se  conserva 
indéfiniment,  comme  cela  eut  lieu  si  souvent  au  moyen  Age.  A  quelle  époque  cette  monnaie  fut- 
^lle  émise  pour  la  première  fois?  quels  sont  ses  rapports  arec  les  monnaies  royales?  c'est  ce  que 
nous  ignorons  ;  nous  savons  seulement  qu'on  cessa  d'en  frapper  en  1243  ^  lorsque  Saint  Louis 
confisqua  la  Seigneurie  d'Anduse.  L'atelier  monétaire  d'Anduse  ne  fut  cepen4ant  pas  supprimé, 
mais  dès  lors  les  deniers  qui  en  sortirent  ne  furent  plus  des  Bernardins,  mais  bien  des  deniers 
tournois.  C'est  ce  que  nous  apprennent  les  Olim  du  Parlement  à  l'année  1265.  Non  tanquàm  »uc- 
ceêxor  dicti  Bernardin  sed  tanquam  dominu»  principaliSy  facit  monetam  suam  turonenâem 
cursalem  per  totum  regnum  et  non  monetam  Haimondinorum  et  Bernardorum  quœ  erat  mo- 
nela  dicti  Bemardi  et  hahehat  cur»um  tantum  in  dicta  terra. 

{Dict.  hist,  et  encyclod,  de  France,  par  Le  Bas.) 

Duby  a  proposé  de  lire  Bermundinorum  au  lieu  de  Raimondinorum  ;  mais  il  y  a  eu  des  Raimond 
d'Anduse  :  et  les  Raimond  d'Anduse-Roquefeuil  faisaient  battre  monnaie,  d'après  lui-m^me. 
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2ile,  Pouzols,  Vendémian,  dépendants  de  la  vicomte  d'Omelas,  et  les 
descendants  d'Arnaud  en  jouirent. 

On  sait  que  le  titre  de  Comtor  était  inférieyr  à  celui  de  vicomte  et 
supérieur  à  celui  de  baron.  Lorsque  Henri,  fils  du  comte  de  Rodez, 
Hugues  IV  (lequel  Henri  représentait  la  branche  aînée  de  la  maison 
d'Anduse-Roquefeuil),  prit,  vers  1270,  le  titre  de  vicomte  de  Creys- 
sel,  le  chef  de  la  branche  cadette  de  cette  maison  prit  le  titre  de 
Comtor  de  Nant.  Cette  Comtorie  était  un  démembrement  de  la  vi- 
comte de  Creyssel  et  Tapanage  des  cadets.  Le  titre  de  Comtor  était, 
connu  en  Rouergue  depuis  deux  siècles  au  moins,  comme  qualifica- 
tion des  frères  cadets  des  vicomtes. 


Voici  la  suite  des  Comtors  de  Nant  : 


i*  Maison  d'Anduse-Roquefeiiil. 


i    1SK9  (  R&iii^ond  de  Roquefeuit  Chevalier,  Gomlor  de  Nant,  vivant  en  1276. 
.     vnif.  (  Aiazaïs  de  Ghâteauneuf. 
I 

2.  /  Raimond  H  de  Roquefeuil,  Comtor  de  Nant,  testa  en  1297,  vivait  encore 
s     en  1319. 

IVorie  d'Albret. 

3.  /Arnaud  I  de  Roquefeuil,  Chevalier,  Comtor  de  Nant,  seigneur  de  Roque- 
<     feuil,  vivant  en  134-4. 

(jacquette  de  Combret,  testa  en  1361. 

4.  f  Arnaud  II  de  Roquefeuil,  Chevalier,  Conseiller  du  Roi,  Comtor  de  Nant, 
\  vivant  en  1345  et  1361 ,  Ambassadeur  du  Roi  Jean  auprès  du  Roi 
j     d*Araeon,  Pierre  IV. 

\  Hélène  de  Gourdon,  dame  de  Castelnau  de  Mootratier. 

5.  /Catherine  de  Roquefeuil,  Gomtoresse  de  Nant,  morte  en  1406  (1). 

]  Jean,  seigneur  de  Blaucafort,  Chevalier  qui ,  en  1386,  portait  les  armes 
\    pour  la  défense  du  Rouergue  (2). 


(1)  La  Comtorie  de  Nant  passa,  comme  l'on  voit,  de  la  maison  d'Anduse-Roquefeuil  dans  celle 
de  Blancafort,  qui  prit  aussi  le  nom  de  Roquefeuil. 

(S)  La  maison   de  Blancafort  était  originaire  de  l'Âgénois  :  elle   aTait  produit  Bertrand  dei 
Blancafort,  fils  de  Godefroi,  Grend-mattre  de  l'Ordre  du  Temple  en  1153,  mort  en  1168. 

TOM.    IV.  3 
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t«  Halflon  de  Blaneafvrt-IloqueCeull  (1). 

i  Antoine  de  Roguefeuil,  Gomtor  de  Nant,  seigneur  de  Blancafort.  En 
1461,  il  rend}}  hQinffîage  comme  Gomtor  de  |H^p^  à  Gl^rles  ^'Arm^- 
gnac,  vicomte  de  Gressyel,  après  avoir  ôté  sa  ceinture  et  son  capu- 
6hon,  conformément  à  ce  q^i avait  été  précéfbmmwt  pratiquées). 
Delphine  d'Arpajop. 

7.     (  Jeiin,  Comtor  de  Napt. 
\  Isabeau  de  Peyre. 

9.     r^éreofer,  Gomtor  de  Nant,  seigneur  de  Blancafort. 
f  ÂnneGuérin  du  TourneL 

9.  /Gharies  de  Roquefeuil,  Gomtor  de  Nant,  baron  de  Rocruefenil ,  Blanea- 
]     fort,  etc.,  GbevMier  de  l'Ordre  du  }(oi  le  15  février  1570.. 

\  Blancbe  de  Lettes  de  Monpezat,  sœur  d'Antoine,  maréchal  de  France. 

10.  Antoine  II  de  Roquefeuil,  Gomtor  de  Nant,  etc. 

11.  (  Antoine  III  de  Roquefeuil,  Gomtor  de  Nant,  marquis  de  Roquefeuil  en 
l     1618. 

(Angélique  de  Rochechouart. 

12.  (  Antoine- Alexandre,  marquis  de  Roquefeuil,  Gomtor  de  Nant. 
(  Glande  de  Saint-Agnan.  | 


S»  Malflon  de  eoligrny. 


François,  mort 
garçon. 


;^. 


GMpajrddeColigny, 
mort  jeune  sans 
enfants. 


i  Marie  -  Pbiliberte , 
morte  en  1699. 
Gaspard  de  Goligny, 
tuéàGbarentO()en 
1649. 


(  Marie-Philiberte. 
1655. }  Gharles-Yver,  mar- 
(   quis  d'Aligre. 


/  Isabelle  de  Goligny. 

'  Noël  -  Eléonor  de 
Dio,  comte  palatin, 
marquis  de  Mont- 
pe^rrous,  qui  re- 
cueillit les  biens 
d«  cette  branche 
de  la  maison  de 
Roquefeuil. 


I 

ÎMargnerila  d'Aligre 
lean-Baptistd  C^l- 
bert. 


(1)  La  maison  de  Blanquefort  ou  Blancafort,  originaire  de  l'Agénois,  étaU  aaoieDne  et  illuitr» 
dès  le  principe,  poisqu'en  1153  elle  donna  à  l'Ordre  dn  Tenple  son  einquièuM  Grand-maître, 
Bertrand  de  Blanquefort,  qui  mourut  en  1168  ayec  la  réputation  d'un  religieux  édifiant  et  d'un 
dl^taine  tjrès-versé  dans  le  métier  de  la  guerre. 

Il  ne  faut  pas  confondre  les  Blancafort  qui  s^établirent  en  Rouergue  vers  la  fin  du  qoftorzièma 
siècle  ou  au  commencement  du  quinzième  sous  le  nom  de  Roqud^euil  ayec  les  Blanebefort  qui,  au 
quinzième  siècle  furent  quelque  temps  attachés  au  Rouergue  comme  capitaines  de  Cassagnes- 
Begonhez.  Les  premiers  étaient  originaires  de  la  Guienne  et  particulièrement  de  TAgénois ,  où  était 
situé  le  cliateau  de  Blancafort.  Le  chAteau  de  Bianchefort  était  au  contraire  situé  en  Limousin,  près 
d'Uzerches.  Ceux-ci  eurent  aussi  de  l'illustration.  Gui  de  Blanebefort,  fils  dé  Gui  et  frère  d'An- 
toine, l'un  et  Tautre  capitaines  de  Cassagnes>Begonhez,  et  qui  de  plus  était  neveu  maternel  du 
célèbre  Grand-mattre  de  l'Ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem,  Pierre  d'Aubusson,  qui  défendit  si 
glorieusement  Rhodes  contre  les  Turcs  en  i480  et  fut  Grand-prieur  d'Auvergne  oomma  lui,  fût 
aussi  comme  hii  Grand-maltre  en  1513  ;  mais  il  mowttt  avant  d'arriver  à  Rl^odes. 

(2)  Antoine  11  de  Roquefeuil,  deuxième  fils  d'Antoine  et  à^  Delphine  d'Arpajon ,  forma  en 
Albigeois  la  branche  de  Padiès,  laquelle  est  aujourd'hui  la  seule  qui  subsiste  en  Rouergue  sous 
les  noD)  et  titre  de  marquis  de  Roquefeuil  du  Bousquet. 
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Une  branche  des  Comtors  de  Nant  de  la  maison  de  Blancaforî-Bo^ 
quefeuil  existe  encore  en  Rouergue,  au  château  du  Bousquet,  et  des 
rameaux  de  cette  branche  se  sont  transplantés  en  Bretagne. 

La  maison  d'Anduse-Roquefeuil  s'est  perpétuée,  dans  les  mâles,  à 
Montpellier.  La  branche  de  Montpellier  descend  de  Guillaume,  frère 
du  premier  Gomtor  de  Nant,  qui  reçut  une  partie  de  la  baronnie  de 
Roquefeuil,  que  le  Roi  d'Aragon  Jacques,  son  cousin,  fit  son  lieute<» 
nant  à  Montpellier,  et  à  qui  il  donna,  en  1254,  le  château  de  Gré- 
mian.  Ce  Guillaume  fut  la  souche,  enRouergue,  des  seigneurs  de  Ver- 
sols,  qui  y  ont  subsisté  jusqu'à  Elisabeth  d'Anduse-Roquefeuil,  qui 
épousa,  le  30  juin  1716,  Casimir  d'Isarn  de  Fraissinet. 

Ce  même  Guillaume,  qui  avait  suivi  Jacques,  Roi  d'Aragon,  dans 
ses  conquêtes  des  royaumes  de  Valence  et  de  Murcie,  eut  pour  des- 
cendants, en  Espagne,  des  comtes  de  Peraladas,  qui  ont  fini  en  1712, 
après  avoir  produit  Raimond  Perelles  de  Roquefeuil,  Grand-maître  de 
l'Ordre  de  Malte  en  1697,  mort  en  1720.  Ainsi,  par  une  circonstance 
singulière  et  unique,  la  maison  de  Roquefeuil  vit  prendre  son  nom 
par  des  branches  de  deux  illustres  maisons,  dont  l'une  domia  un 
Grand-maître  à  TOrdre  du  Temple,  en  1153^  €t  l'autre,  à  celui  de 
Malte,  en  1697. 

Aux  États  du  Rouergue,  en  1651,  Gui  de  Roquefeuil,  descendant 
d*une  branche  cadette  de  la  maison  de  Blancafort-Roquefeuil,  occu- 
pait la  neuvième  place. 

De  la  baronnie  de  Roquefeuil  dépendaient  en  Rouergue  Nant, 
Samt-Jean-du-Bruel,  Sauclières,  le  fort  château  d'Algues,  qui  domine 
au  loin  le  pays,  etc. 

La  partie  de  l'ancienne  baronnie  de  Roquefeuil,  que  cette  maison 
possédait  encore  au  commencement  du  dix-septième  siècle,  fut  éri- 
gée en  marquisat,  en  1618,  sur  la  tête  d'Antoine  de  Roquefeuil,  Com- 
tor  de  Nant,  seigneur  de  Blanquefort  et  de  Combret,  dont  le  fils  uni- 
que mourut  sans  avoir  été  marié. 

L'un  des  rameaux  de  Bretagne  fut  formé  par  Jacques-Aymar,  né 
au  Bousquet,  en  Rouergue,  en  1665,  qui  fut  Gouverneur  de  Rodez,  et 
s'éleva  au  grade  de  lieutenant  général  des  armées  navales.  Il  com- 
mandait la  marine  à  Brest  et  mourut  sur  mer,  le  8  de  mars  1744,  à 
!a  tête  d'une  armée  navale  qu'il  commandait.  Aymar- Joseph,  son  fils^ 
lut,  comme  lui,  lieutenant  général  des  armées  navales  jen  1766  ôt 


36  FAMILLES 

commandant  de  la  marine  à  Brest.  En  1768,  il  fut  Commandeur  de 
rOrdre  de  Saint  Louis,  et,  en  1779,  Grand-croix.  Le  16  de  février 
1777,  il  avait  été  nommé  Inspecteur  des  troupes  du  corps  royal  de 
l'infanterie  et  de  Tartillerie  de  la  marine;  il  parvint,  en  1781,  au 
grade  de  vice-amiral,  et  mourut  en  1782. 

'  Le  vicomte  de  Roquefeuil,  d*un  autre  rameau  établi  en  Bretagne, 
fut  capitaine  des  gardes  du  pavillon,  et,  en  1771,  chef  d'escadre. 


HISTORIQULb. 


3. -ARPAJON. 


La  plupart  des  grandes  maisons  porlaient  le  nom  d'un  liât'  auquel 
elles  ravalent  donné  ou  de  qui  elles  l'avaient  pris.  Il  n'en  était  pas 
ainsi  de  la  maison  d'Arpajon  ;  car  il  n'y  avait  point,  en  Rouergue,  de 
lieu  qui  portât  ce  nom.  On  Ta  bien  donné  quelquefois  à  Sévérac,  de- 
puis que  cette  terre  eût  été  érigée  en  duché-pairie,  en  1650,  sous  le 
nom  d'Arpajon.  Le  géographe  Nolin,  notamment  dans  sa  Carte  de  la 
province  ecclésiastique  d'Albi  publiée  en  1716,  l'appelle  Severacum 
seu  Arpajo;  mais  Sévérac,  qui  ne  put  recevoir,  du  moins  légalement, 
ce  nom  que  de  1650  à  1655,  époque  où  il  fut  transféré  sur  Caumont 
de  Plancatge,  loin  de  le  donner  à  la  maison  d'Arpajon,  le  reçut  d'elle. 
On  trouve  auprès  d'Aurillac,  dans  la  vicomte  de  Cariât,  qui  appartint 
longtemps  aux  comtes  de  Rodez,  un  bourg,  jadis  chef-lieu  de  Viguerie 
appelé  Arpajon,  et  il  serait  naturel  de  penser  qu'il  fut  le  berceau  de 
cette  illustre  maison  ;  mais  il  n'y  avait  pas  de  château  et  cç  n'était 
pas  même  un  fief.  De  plus,  on  lit  dans  les  lettres  d'érection  de  la 
terre  de  Sévérac  en  duché-pairie,  sous  le  nom  d'Arpajon.,  pour  le 
vicomte  Louis  ;  «  Qu'à  cause  de  sa  qualité  et  extraction,  il  a  joui  du 
<(  premier  rang  dans  les  États  de  la  province  de  Guienne  (Rouergue) 
«  comme  sieur  d'Arpajon,  sans  qu'il  y  ait  eu  dans  sa  maison  de  terre  . 
«  ni  seigneurie  qui  ait  porté  le  nom  d'Arpajon  y  quoiqu'il  ait  toujours 
«  été  appelé  vicomte  d'Arpajon.  »  Assurément,  sa  maison  devait  sa- 
voir mieux  que  personne  si  elle  tirait  ou  ne  tirait  pas  son  nom  d'un. 
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lieu  quelconque,  et  il  semble  que,  quand  son  chef  dit  que  non,  il  faut 
nécessairement  Ten  croire.  On  peut  remarquer  cependant  que, 
dans  plusieurs  actes,  il  est  question  de  la  haronnie  d'Arpajon;  mais 
cette  circonstance  ne  prouve  nullement  qu'il  y  eut  un  fief  appelé  Ar- 
pajon.  L'on  trouvait,  en  Rouergue  même ,  une  haronnie  de  Levezou , 
dont  une  famille  considérable  portait  le  nom,  et  dont  le  chef-lieu 
était  le  château  de  Castelmus,  sans  qu'il  y  eût  un  fief  ou  un  château 
de  Levezou.  Ainsi,  il  pouvait  y  avoir  de  même  une  haronnie  d'Arpa- 
jon,  sans  que  pour  cela  il  y  eût  un  château  ou  un  fief  de  ce  nom,  qui 
Teût  donné  à  la  famille  qui  le  portait  (1). 


(1^  M.  Monestier,  qui  a  écrit  une  Notice  sur  la  maison  d'Arpajon  insérée 
^ans  le  tome  second  des  Mémoires  de  la  Société  des  lettres^  sciences  et  arts  de 
VAveiron^  veut  pourtant  qu'il  en  soil  autrement,  et  il  cite  à  ce  sujet  : 

1»  Des  Mémoires  historiques  sur  le  Gévaudan,  du  P.  L'ouvreleul,  imprimés 
d'abord  vers  1724  et  réimprimés  en  1825,  dans  lesquels  l'auteur,  après  avoir 
énomécé  les.  châteaux  de  ce  pays,  ajoute  :  #:  On  peut  joindre  à  ces  cent  trente- 
c  six  châteaux  ceux  qui  sont  détruits  et  dont  il  nç  reste  qu'une  partie;  tels  sont 
«  lea  châteaux  de  Balsiéges,  à.*Arpajon^  d'Hauterive,  etc.  » 

20  Un  prqcçsrverhal  de  compulsoire  dressé  le  17  d'août  1673,  par  Baboti,  no- 
taire à  Sévérac,  portant  qu'il  a  été  procédé  «  à  l'extraction  et  recollement  des 
«  reconnaissances  et  autres  titres  concernant  lea  terriers  de  Montlong  et  Arpajon, 
«  dépendant  de  la  vicomte  d'Hauterive  et  juridiction  de  Saint-Ghely  de  Tarn, 
«  domt  ledit  seigneur  est  seigneur  haut  avec  toute  justice  haute,  moyenne  et 
«  basse,  avec  tous  les  droits  et  devoirs  portés  par  reconnaissances  et  hommages.  » 
Ch  notaire  mentionne,  ajoute  M.  Monestier,  qu'il  a  tiré  extrait  de  reconnais- 
sanoes^des  4  mars,  IQ. avril  1437,  et  26  avril  1613. 

Du  rapprochement  de. ces. deux  documents  ainsi  accolés  par  M.  Monestier,  il 
semblerait  résulter  que  de  la  vicomte  d'Hauterive  dépendait  un  arrière-fief 
appelé  Ârpajon,  et  que  dans  cet  arrière-fief  il  y  aurait  eu  un  château.  Mais  la 
question  est  moins  de  savoir  s'il  a  existé  en  Gévaudan  un  fief  et  un  château 
d'Arpajon  que  d'établir,  en  supposant  l'existence  de  ce  fief  et  de  ce  château, 
qu'ils  ont  donné  leur  nom  à  la  maison  d'Arpajon.  Je  ferai  cependant  les  obser-^ 
votions  suivantes  sur  ce  ehâieau  et  ce  fief. 

Quant  au  château,  l'on  pourrait  s'étonner  que  dans  un  fief  qui  n'avait  pas  plus 
dHmportance  que  celui  d'Hauterive,  lequel  ne  devait  lé  titre  de  vicomte  qu'à  la 
ci^rconstauce  qu'il  appartenait  au  vicomte  d'Arpajon,  et  qui,  malgré  ce  titre, 
n'était  pas  môme  Tune  des  huit  baronnies  de  Gévaudan,  l'on  pourrait  s'étonner, 
dis-je,  que  dans  un  pareil  fief  il.  existât  deux  châteaux,  celui  d'Hauterive  et 
celui  d'Arpajon.  I/on  peut  affirmer  avec  certitude  que  ni  les  acquéreurs  du  fief 
d'Hauterive  au  commencement  du  4i^-huitième  siècle,  ni  leurs  successeurs  de- 
puis cette  époque,  n'ont  jamais  eu  connaissance  de  ce  château  d'Arpajon,  qu'on 
dit  situé  dans  leur  terre  et  dont  ils  auraient  bien  volontiers  tiré  leur  surnom 
plutôt  que  de  c^lui  d'Hauterive.  Dlun  autre  côté ,  il  ne  faut  pas  donner  au 
P.  L'ouvreleul  plus  d'autorité  qu'il  n'en  mérite.  Get  auteur  admettait  tout  sans 
examen  et  était  entièrement  dépourvu  de  critique  :  sou  éditeur  de  1825  en  fait 
Ui  remarque^  et  dit  que  les  Mémoires  historiques  sur  le  Gévaudan  contiennent 
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Il  est  vraisefâblablé  que  le  noyau  de  cette  baroûoie  fut  la  terre  de 
Brousse,  à  laquelle  furent  réunies  celles  de  Caumont  de  Plancatge,  à 
la  fiti  du  douzième  siècle,  et  celles  de  Durenque  et  de  la  Gapelle- 


beaucoup  d^erreurs  et  d'inexactitudes;  il  suffit  de  les  parcourir  pour  s'en  apet- 
eeVoir.  Ainsi  Ton  ne  peut  suivre  cet  écrivain  qu'avec  défiance,  et  en  exaoïinailt 
la  valeur  de  ce  qu'il  avance.  Il  cite  en  preuve  de  l'existence  d'un  ancien  châ- 
teau d'Arpajon  en  Gévaudan,  une  carte  du  diocèse  de  Mende;  mais  dattS  la 
carte  de  Gassîni,  bien  autrement  exacte  que  la  carte  que  pouvait  consulter  en 
1724  le  P.  L'ouvreleul,  on  ne  trouve  aucune  trace  des  débris  d'un  château  d'Ar- 
pajon, quoiqu'on  y  trouve  tous  les  autres  châteaux  ruinés  mentionnés  dans  les 
Méffiûitét  Historiquet^  et  notamment  celui  d'Hauterive.  Il  y  avait  bien  en  6é- 
vàudaïkv  non  sur  le  Tarn  comme  à  Hauterive,  mais  sur  la  rivière  de  Mimeate^ 
près  du  bourg  de  Saint- Julien,  un  château  d^Arpaon  d'où  ce  Saint-Julien  a  pris 
son  nom;  mais  ce  château  n'était  pas  ruiné.  Gassini  le  représente  debout;  L'ott- 
vreleid  le  mentionne  comme  existant  sous  le  nom  de  Saint-Julien  d'Arpaon ,  et 
il  n'a  jamais  appartenu  à  la  maison  d'Arpajon.  De  plus,  le  prétendu  château  de 
ce  nom  en  Gévaudan  était,  d'après  les  terriers  cités  par  M.  Monestier,  une  dé- 
pendance d'Hauterive ,  et  le  château  d'Arpaon  en  est  à  plus  de  dix  Uenes.  Rien 
n'est  ch)nc  làoins  certain  que  l'existence  en  Gévaudan  d'un  château  d'Arpajon. 

On  dira  peut-être  que  s'il  n'y  avait  pas  de  château  d'Arpajon  dans  la  vicomte 
d'Hauterive,  il  y  existait  au  moins  un  fief  de  ce  nom  qui  en  était  une  dépen- 
dance, et  que  c'est  de  là  que  la  maison  d'Arpajon  a  tiré  son  nom. 

Observons  d'abord  que  la  terre  de  Sévérac  advint  à  la  maison  d'Arpajon  par  le 
mariage  qui  eut  lieu,  en  1385,  de  Hugues  d'Arpajon  avec  Jeanne  de  Sévérac,  et 
que  cette  maison  en  entra  en  jouissance  au  commencement  du  seizième  siècle. 
Ne  put-elle  pas ,  dès  ce  moment ,  imposer  à  une  dépendance  de  cette  terre  le 
nom  d'Arpajon  comme  elle  le  fit  donner  depuis  à  Châtres  près  Paris?  Objectera- 
t-on  qu'ît  y  avait  un  terrier  d'Arpajon  dès  1437  f  Si  le  fief  auquel  s'appliquait 
ce  terrier  a  changé  de  nom,  l'on  a  fort  bien  pu  désigner  le  terrier  de  1437 
comme  s'appliquant  au  fief  qui  portait  le  nom  d'Arpajon  en  1613.  Mais  remar- 
quons surtout  que  la  maison  d'Arpajon  n'a  pu  tirer  son  nom  d'un  lieu  qu'elle 
ne  possédait  pas.  C'est  en  1508  qu'elle  advint  à  la  jouissance  de  Sévérac  et*en 
même  temps  d'Hauterive.  Suivant  M.  Monestier,  c'est  Gui  d'Arpajon,  vivant  alors, 
qui  se  qualifia  le  premier  vicomte  d^Hauterive;  suivant  VHistoire  des  Grandi 
officiert  de  la  couronne,  ce  fut  Jean,  son  fils,  vivant  en  1514.  Quoi  qu'il  en 
soit,  ce  fut  en  1508  au  plus  tôt  que  la  terre  d'Hauterive  et  ses  dépendances  (par 
èonséquent  Arpajon,  qu'on  dit  en  avoir  été  une)  appartinrent  à  la  maison  de  ce 
nom;  et  cependant  l'on  trouve,  dès  1170,  un  Bernard  d'Arpajon,  alors  majeur. 
Comment  admettre  que  ce  Bernard,  quX  était  un  personnage  considérable,  puis- 
que, d'après  plusieurs  actes,  il  était  frère  de  l'évêque  et  par  suite  du  comte  de 
Rodez,  aurait  adopté  pour  nom  de  famille  celui  d'un  petit  fief  qui,  s'il  était  à 
cette  époque  de  1170  réuni  à  la  terre  de  Sévérac,  appartenait  à  la  première 
maison  de  ce  nom,  avec  laquelle  il  n'eut  jamais  rien  de  commun.  —  Lorsque  le 
vicomte  d'Arpajon,  Louis,  alors  possesseur  de  Sévérac,  fit  ériger,  en  1650,  le 
duché-pairie  d'Arpajon,  si  dans  ses  terres  il  y  en  eût  eu  une  de  ce  nom,  c'est 
sur  ce  fief  qu'il  aurait  fait  assietter  ce  duché  au  lieu  de  le  faire  établir  d'abord 
sur  Sévérac  et  ensuite  sur  Caumont  de  Plancatge,  en  changeant  leur  nom.  Il 
l'eût  fait  d'autant  plus  volontiers,  qu'en  transférant  à  Sévérac  le  nom  d'Arpa- 
jon, il  fît,  pour  conserver  le  titre  de  marquis  de  Sévérac,  transporter  ce  titre  et 
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Farcel  au  commencement  du  treizième.  C'est  la  conséquence  qu'on 
peut  tirer  :  1^  de  ce  qu'en  1336,  Jean  d'Arpajon  se,  qualifiait  vicomte 
de  Lautrec,  seigneur  de  Caumont  de  Plancatge  et  de  Castelnau  de  Le- 
vezou,  de  labaronnie  de  Durenque  et  d'Arpajon^  etc.;  2®  de  ce  qu'en 
1349,  Bérenger  se  plaignait,  au  Parlement  de  Paris,  que  Giraud  de 
la  Barre  l'avait  assiégé  dans  son  château  de  Brousse,  y  avait  mis  le 
feu,  avait  pillé  la  baronnie  d'Arpajon;  3°  de  ce  qu'en  1361,  Béren- 
,ger  II  d'Arpajon  stipulait,  dans  son  contrat  de  mariage  avec  Delphine 
de  Roquefeuil,  que  les  enfants  mâles  provenant  de  cette  union  succé- 
deraient dans  la  baronnie  d'Arpajon  et  dans  les  châteaux  de 
Brousse,  de  Caumont,  de  Durenque,  de  Lautrec  et  de  Saint-Bauzely- 
de-Levezou. 

Parmi  les  maisons  illustres  qui  ont  réfléchi  leur  célébrité  sur  le 
Rouergue,  celle  d'Arpajon,  éteinte  aujourd'hui  et  la  seule  qui,  sous 
l'ancienne  monarchie,  parvint  aux  honneurs  de  la  pairie,  était  sans 
contredit  l'une  des  plus  considérables  :  il  est  même  possible  que  ce 
fût  une  branche  cadette  de  la  première  race  des  comtes  de  Rodez.  Au 


ce  nom  sur  la  terre  de  Layssac.  Et  cette  observation  a  d'autant  plus  de  poids 
que  réfection  de  Sévérac  en  duché-pairie  y  ayant  fait  annexer  la  vicomte 
d'Hauterive,  si  celle-ci  eût  contenu  un  fief  d'Arpajon,  il  n'y  avait  pas  à  changer 
le  nom  de  Sévérac.  Et  si  l'on  objeatait  que,  pour  faire  ériger  une  terre  on  duché- 
pairie,  .il  fallait  qu'elle  relevât  nuement  du  Roi,  je  dirais  que  ce  fief  d*Arpajon, 
s'il  existait,  était  incorporé  à  Hauterive,  et  devait  être  tenu  à  une  seule  foi  et 
un  seul  hommage  avec  cette  terre. 

Enfin,  et  c'est  ici  la  question  principale,  une  réflexion  me  paraît  décisive 
pour  montrer  que  la  maison  d'Arpajon  n'a  pas  tiré  son  nom  soit  du  château, 
soit  du  fief  mentionnés  p^r  M.  Monestier,  c'est  qu'il  n'est  pas  douteux  que  cette 
maison  d'Arpajon  ne  fût  originaire  du  Rouergue;  toute  son  histoire  le  prouve. 
Or,  le  fief  d'où  l'on  voudrait  la  faire  sortir  était  en  Gévaudan.  Si  l'on  admettait 
Vopinion  de  M.  Monestier.  la  maison  d'Arpajon  appartiendrait  donc  au  Gévaudan, 
au  lieu  d'être  une  maison  du  Rouergue,  ce  qui  est  inadmissible. 

De  tout  cela  tirons  la  conséquence  que,  s'il  y  a  eu  en  Gévaudan  un  château 
ou  un  fief  d'Arpajon,  il  en  est  de  ces  lieux  comme  de  celui  d'Arpajon  en  Au- 
vergne, c'est-à-dire  qu'ils  étaient  tous  étrangers  à  la  maison  qui  portait  le  môme 
nom  qu'eux. 

M.  Monestier  aurait  pu  tirer  des  Mémoires  du  P.  L'ouvreleul  un  autre  argu- 
ment que  je  suis  étonné  qu'il  n'ait  pas  employé  :  il  y  est  dit  que  M.  d'Arpajon 
entrait  aux  Etats  de  Gévaudan.  Mais  ceci  est  tout  simplement  un  double  emploi. 
L'ouvreleul  nomme  à  la  fois,  parmi  les  membres  nobles  de  ces  Etats,  M.  de 
Çévérac  et  M.  d'Arpajon.  C'est  en  qualité  de  seigneurs  des  annexes  de  la  terre  de 
§évérac  en  Gévaudan,  que  les  sires  d'Arpajon  siégeaient  à  ces  Etats,  et  ils  n'y 
çntrêren.t  que  comme  successeurs  des  Sévérac. 
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cas  contraire,  elle  remontait,  au  moins,  à  Tannée  1170.  On  trouve  à 
cette  époque  Bernard  d*  Arpajon,  qui  approuve  et  confirme  la  donation 
que  fit,  au  monastère  de  Nonenque,  en  y  prenant  le  voile,  la  comtesse 
de  Rodez,  Ermengarde,  de  ce  qu'elle  possédait  à  Lioujas,  et  d'une 
partie  du  pré  àbadil  à  Montolieu  :  cette  circonstance  semble  prouver 
une  proche  parenté  entre  cette  comtesse  et  lui.  Bernard,  Tun  des  prin- 
cipaux bienfaiteurs  de  Tabbaye  de  Bonnecombe,  fondée  en  1166,  fut 
la  tige  connue  de  sa  maison  ;  mais  la  filiation  ne  remonte  sans 
lacune  qu'à  Hugues,  sire  d'Arpajon,  Chevalier,  seigneur  de  Caumont 
de  Plancatge,  de  Durenque  et  de  la  Capelle-Farcel,  fondateur  à 
Millau,  en  1297,  pour  les  religieuses  de  Saint-Benoît,  de  Tabbaye  de 
Notre-Dame  d'Arpajon,  ou  de  VArpajonie,  qui  existait  encore 
en  1789,  et  dont  l'abbesse  fut  toujours  nommée  par  la  maison  d'Ar- 
pajon. 

Bernard  et  Hugues,  dans  leurs  bienfaits  envers  Téglise,  n'avaient 
sans  doute  songé  qu'au  salut  de  leurs  âmes  :  leur  famille  en  retira 
de  plus  l'avantage  de  voir  remonter  jusqu'à  ces  époques  son  impor- 
tance politique,  et  peut-être  sans  ces  fondations,  son  ancienneté  et 
son  opulence,  dès  les  temps  les  plus  reculés,  auraient  été  ignorées. 
Parmi  les  donations  que  fit  Bernard  à  l'abbaye  de  Bonnecombe,  il  en 
est  une,  en  date  de  l'an  1200,  par  laquelle  il  donnait  à  cette 
maison  l'aleu  du  village  de  Fayet  et  de  la  Calm  ;  et  dans  cet  acte 
(le  Gallia  christiana  en  fait  la  remarque),  il  est  qualifié  frère  de 
révéque  de  Rodez,  Hugues  (1),  l'un  des  fondateurs  de  Bonne- 
combe ,  qui  y  fut  enterré  en  1208.  Bernard  lui-même  y  fut 
inhumé  aussi. 

L'évêque  de  Rodez,  Hugues,  était  fils  du  comte  Hugues  I  et  d'Er- 
mengarde;  Bernard  d'Arpajon,  d'après  cet  acte,  était  donc  égale- 
ment leur  fils,  et  cette  circonstance  expliquerait  pourquoi  il  parti- 
cipa, en  1170,  à  la  donation  d'Ermengarde  que  l'évêque  Hugues, 
qui  y  était  aussi  présent,  approuva  pareillement  et  confirma  comme 
lui  en  1217.  Bernard,  bien  que  bienfaiteur  de  Bonnecombe,  eut  avec 
l'abbé  Amblard  une  discussion  que  contribua  à  terminer  le  comte 
de  Rodez,  flugues  II,  particularité  qui  viendrait  aussi  à  l'appui  de. 

(1)  Anno   1200,    beneficutn  experitur  Bernardum  de  Arpajone,  Hugoni. 
episcopi  frairem.  Tome  i,  colonne  251. 
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ropiûioii  que  Bernard  était  son  oncle.  Il  faut  remarquer  que  le 
château  de  Caumontde  PlancaLgeTpairiraoine  des  d'Ârpajon,  et  qm, 
plus  tard,  fut  hors  de  la  mouvance  des  comtes  de  Rodez,  relevait 
d'eux  en  1205 1  que  le  Carladez  appartenait  aux  comtes  de  Rodez  depuis 
Richard,  le  premier  d'entre  eux  :  enfin,  Ton  verra  dans  !e  cours  de 
cette  notice  que  le  vicomte  Louis  d'Ârpajon  demandait,  en  1641,  le 
rétablissemt!nt  sur  sa  tête  ducomté  de  Rode:!,  Toutes  ces  circojas- 
tances  teadraient  à  corroborer  Fopinion  que  les  d'Arpajon  apparte- 
naient à  la  première  maison  de  Rodez  {!)»  qui  elle-même  descendait 
des  vicomtes  de  Millau,  Quoi  qu'il  en  puisse  Être,  dès  le  commen- 
cement du  treizième  siècle,  ils  possédaient  avec  Arpajon  les  terres 
de  Caumont  de  Plancatge,  de  Durenque»  de  la  Capelle-Farce!,  et  la 
possession  de  ces  seigneuries  contiguës  prouverait  seule  la  puissance 
qu'avait  dès  lors  cette  maison,  indépeûdamment  de  son  origine. 

Hugues,  sire  d'Arpajon,  deuxième  du  nom,  Chevalier,  petit-fils 
du  fondateur  de  Notre-Dame  do  VA^'pffJonw,  était  qualifié  vicomte 
de  Lautrec,  parce  qu'il  tenait  un  douzième  de  cette  vicomte  d'Hélène 
de  Toulouse-Lautrec,  sa  femme ^  1111e  unique  de  Guillaume,  vicomte 
de  Lauirec,  seigneur  de  Montfa,  co-seigneur  de  Parisot,  enRouergue, 
en  1319. 

Jean  d'Arpajon,  Chevalier»  son  troisième  lils,  fut  sur  le  point, 
en  1368,  de  devenir  vicomte  de  Creyssel,  par  l'échange  de  cette 
terre  avec  celle  de  Castelnau  de  Ratier,  en  Albigeois,  qui  appartenait 
k  sa  femme.  En  1336,  il  prenait  les  litres  de  vicomte  de  Lautrec, 
seigneur  de  Caumont  de  Plancatge  et  de  Castelnau  de  Levezou,  de 
!a  baronnie  de  Durenque  et  d'Arpajon. 

Hugues  d'Arpajon,  chanoine  de  Rodez,  fut  envoyé  en  1352,  par  le 
Pape  Innocent  VI  (Etienne  d'Albert,  Limousin),  dont  il  était  le  cha- 
pelain, notice  apostolique  en  Lombardie;  en  1353,  il  fut  envoyé  en 


i 


(1)  0;i  peut  objecter  que  les  d'Arpajon  uc  porlaienl  pîis  les  armDs  de  la  makon 
de  ftûdex*  Us  portaient  primitivement  dû  gueulei  à  ta  harpe  d'or  ;  mais  penl- 
élre  était- ce  pour  avoir  des  armes  pariantes.  Au  resle^  qu'il  fûl  ou  non  de  la 
famîUe  de.s  comtes  des  ïlode?;,  Dernard  d'Arpajon  jouait  un  franil  rôle  auprèa 
d'euï  ûl  était  appelé  dans  toutes  les  otioasions  importanles.  Il  fui  prèsoQt,  en 
Î195,  au  couronu<îuit;nl  du  ^onils  Hugues  111;  pn  lâ08,  k  rengagenienl  de  plu- 
sieurs châieau5t,  fait  par  le  comiG  (Juillaumi'  au  coml^^  d«  Toulouse  et  de  Rouer- 
pie,  Raimond  VI;  comme  enfin  à  rengagemeni  du  chdli-au  de  Palmas,  fait  par 
révoque  de  Rodez  «u  même  Raîmond  Vf,  efr 
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la  même  qualité  à  Sienne;  en  1354,  en  Sicile;  en  1359,  il  devint 
évêque  de  Marseille  et  mourut  en  1361 ,  au  château  de  Saint- 
Cannat 

Guillaume  d'Arpajon  fut  évêque  de  Cahors  en  1404,  et  fit  bâtir  la 
façade  du  palais  épiscopal  :  il  vivait  encore  en  1418. 

Geoffroi  Béranger  d'Arpajon  fut  évêque  de  Périgueux  en  144^. 
Hugues  III,  sire  d'Arpajon,  vicomte  de  Lautrec,  seigneur  de 
Gaumont  de  Plancatge,  etc.,  Chevalier-banneret ,  était  à  la  tête 
de  la  garde  de  Charles  VI  en  1415,  lorsque  ce  prince  entra  dans 
Paris.  Il  était  du  nombre  des  amis  et  féaux  de  Charles  VU  qui  assis- 
tèrent de  sa  part;  lorsqu'il  n'était  encore  que  Dauphin,  à  la  confé- 
rence qui  se  tint,  le  11  de  juillet  1419,  sur  le  ponceau  qui  est  à  une 
lieue  de  Melun,  au  droit  chemin  de  Paris,  avec  lesparlisans  du  duc  de 
Bourgogne.  L'année  suivante,  il  fut  commis  par  ce  mômeprinr^  pour 
gf)uverner  le  Languedoc  et  le  duché  de  Guienne,  à  la  gauche  de  la  Dor- 
rtogne,avec  Gérauddu  Puy,  évêque  de  Carcassonne  ;  et  après  la  bataille 
deVerneuil,  en  1424,  «  il  vint  vers  leRoy  (disent  les  Mémoires  concer- 
nant la  Pucelle  d'Orléans,  p.  115),  en  lui  disant  qu'il  estait  encore 
assez  puissant  pour  résister  à  ses  ennemis  ;  et  que  le  Roy  fînerait  es 
pays  dont  il  venait  de  dix  à  douze  mille  arbalestriers  d'arbalestes 
d'acier  (1).  » 

Il  avait  épousé  Jeanne  de  Sévérac,  ce  qui  fit  passer  dans  la  suite 
tpus  les  biens  de  cette  dernière  maison  dans  celle   d'Arpajon  ;  mais 
cette  alliance,   ou  plutôt  les  prétentions  qu'elle  fit  naître,   occa- 
sionnèrent un  grand  différend  entre  lui  et  le  maréchal  de  Sévérac, 
qui  jouissait  des  biens  de  sa  famille,  et  qui  même  en  disposa  en 
faveur  de  la  maison  d'Armagnac.  Sévérac  envoya  un  défi  à  d'Arpajon 
qui  (disent  les  mêmes  Mémoires),  «  ne  faillit  pas  à  faire  response,  et 
«  tellement  que  la  guerre  mortelle  estait  ouverte  :  et  tous  les  deux 
«  disaient  et  maintenaient  qu'ils  pouvaient  en  Guyenne  faire  la 
«  guerre  l'un  à  l'autre  de  leur  propre  autorité,  et  qu'ils  en  avaient  ainsi 
«  usé  au  temps  passé....  Mais  ils  pardonnèrent  l'un  à  l'autre  tous 
<t  mal-talens,  et  furent  tous  amis  ensemble,  ce  qui  fut  un  grand 
«  bien;  car  ils  pouvaient  fort  ayder  au  Roy  et  résister  aux  ennemis  : 


(1)  VHistoire  du  comte  de  Richemont  dit  aussi  :  «  Et  du  Rouergue  vinrent 
ceux  d'Arpajon  et  plusieurs  autres.  » 
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«  ce  qu'ils  firent  et  laissèrent  la  division  qui  semblait  bien  périlleuse 
«  à  ceux  qui  cognoissoient  Testât  du  royaume.  )> 

En  1422,  Bertrand  d'Arpajon  était  Grand-prieur  de  Saint-Gilles; 
Jean  d'Arpajon  le  fut  aussi  de  1664  à  1677. 

En  1437,  Jean,  baron  d'Arpajon,  fils  aîné  de  Hugues  troisième  de 
nom*,  eut  l'honneur  de  recevoir  Charles  VII  dans  son  château  de 
Caumont  de  Plancatge. 

La  même  année,  Béranger  d'Arpajon,  frère  de  Jean,  accompagna 
le  Roi  au  siège  de  Montereau-Faut- Yonne,  où  il  se  distingua  et 
éprouva  de  grandes  pertes  :  de  là  il  le  suivit  à  Paris  et  à  Orléans. 
En  1427,  il  avait  été  de  l'expédition  qui  fil  lever  aux  Anglais  le 
siège  de  Montargis,  le  24  de  septembre,  et  il  se  trouvait  avec  La  Hire 
lorsque  celui-ci  fit  la  fameuse  prière  :  a  Dieu,  jeté  prie  que  tu  fasses 
aujourd'hui  pour  La  Hire  autant  que  tu  voudrais  que  La  Hire  fit 
pour  toy,  si  il  estait  Dieu  et  que  tu  fusses  La  Hire.  » 

Le  16  de  septembre  1478,  Gui  d'Arpajon,  vicomte  de  Lautrec, 
ut  député  pour  terminer  les  différends  qui  existaient  entre  la  France, 
le  Pape,  Ferdinand  Roi  d'Aragon,  les  Florentins  et  Laurent  de  Médi- 
cis;  et  il  alla  à  cette  occasion  en  ambassade  auprès  du  Pape  Sixte  IV, 
dont  il  eut  sa  première  audience  le  26  de  janvier  1479.  En  1484,  il 
représenta  la  noblesse  du  Rouergue  aux  États  généraux  de  Tours;  et 
en  1489,  il  était  Chambellan  de  Charles  VIIÏ.  En  1490,  Bertrand 
d'Arpajon,  son  second  fils,  était  enfant  d'honneur  du  même  prince. 

Jean  II,  baron  d'Arpajon,  fils  aîné  de  Gui,  était  la  même  année 
l'un  des  cent  gentilshommes  de  la  maison  du  Roi,  et  il  épousa, 
en  1493,  Anne  de  Bourbon-Roussillon,  fille  de  Louis  de  Bourbon, 
comte  de  Roussillon,  Amiral  du  royaume,  et  de  Jeanne  de  France. 
Louis  de  Bourbon-Roussillon  était  un  fils  naturel  du  duc  de  Bourbon, 
Charles  I,  qui  avait  été  légitimé  au  mois  de  septembre  1463.  Jeanne 
de  France  était  une  fille  naturelle  de  Louis  XI,  qui  avait  été  légitimée 
le  25  de  février  1465.  Jean  d'Arpajon  II  fut  Echansoii  du  Roi 
en  1496  ;  il  fut  aussi  Sénéchal  du  comté  de  Rodez.  Il  était  au  château 
de  Durenque  le  17  de  juillet  1514,  et  se  qualifiait  alors  baron  des^ 
baronnies  d'Arpajon,  de  Sévérac,  d'Espeyrac,  vicomte  d'AulteS'-Bibes, 
seigneur  de  Beaucaire,  de  Monteil-au- Vicomte,  etc.,  etc.  Il  fut 
enterré  dans  l'église  de  Ceignac,  à  laquelle  lui,  sa  femme  et  ses 
aïeux  avaient  fait  beaucoup  de  dons  ;  et  on  y  voit  encore  son  monu- 
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ment  en  face  de  la  sacristie,  entre  les  statues  de  Saint  Christophe 
et  de  Saint  Jean-Baptiste,  que  sa  famille  avait  pris  pour  patrons. 

René,  baron  d'Arpajon,  fils  de  Jean  II,  qui  avait  été  enfant 
d'honneur  de  François  l*"",  en  1515,  assista  par  procureur,  en  1522, 
et  comme  seigneur  du  Monteil-au-Vicomte,  à  la  rédaction  de  la 
Coutume  de  la  Marche.  Il  tenait  la  terre  du  Monteil  de  Marie 
d^Aubusson,  sa  grand'mère,  sœur  de  Pierre  d*Aubusson,  Grand - 
mîdtre,  en  1476,  de  l'Ordre  de  Saint  Jeaa-de-Jérusalem,  et  il 
fut  représenté  par  Jean  Brun,  capitaine  de  son  château.  Il  reçut,  le 
H  juillet  1535,  dans  son  château  de  Caumont  de  Plancatge,  Henri 
d'Albret,  Roi  de  Navarre,  et  sa  femme,  Marguerite  de  Valois,  sœur 
de  François  l®"^,  lorsqu'ils  allèrent  se  faire  couronner  comte  et 
comtesse  de  Rodez.  En  1538,  il  fut  maître  d'hôtel  de  la  Reine  Eléo- 
nore  d'Autriche,  et  mourut  en  1542. 

Antoine,  baron  d'Arpajon,  son  Ois,  qui  fut  tué  à  la  bataille  de 
Dreux,  en  1562,  était  assez  grand  seigneur  pour  avoir  à  son  service, 
en  qualité  de  maître  d'hôtel,  noble  Audouy  de  Guisard,  capitaine  de 
Millau. 

Jacques,  baron  d'Arpajon,  autre  fils  de  Jean  II,  avait  embrassé  le 
calvinisme.  Jean,  son  fils  aîné,  neveu  par  sa  mère  de  Jean  et  Jacques 
de  Castelpers,  vicomte  et  baron  de  Panât,  chefs  du  parti  calviniste  en 
Rouergue,  joua  un  rôle  actif  dans  les  guerres  religieuses.  Il  s'empara 
de  Compeyre  en  1567,  secourut  la  même  année  les  calvinistes  de 
Mon^)ellier,  et  futtuéen  1569,  sans  laisser  d'enfants,  dans  une  expé- 
dition qu'il  avait  faite  pour  s'emparer  de  Montlech,  près  Montauban. 

Charles,  baron  d'Arpajon,  frère  de  Jean,  refusa  l'Ordre  du  Saint- 
Esprit  à  la  première  promotion  que  fit  Henri  IIÏ,  à  là  fin  de  1578, 
parce  que,  plus  religieux  que  courtisan,  il  ne  voulut  point  changer 
de  croyance.  Il  était  depuis  1576  Chambellan  de  François,  duc  d'A- 
lençon,  frère  du  Roi  :  sa  femme,  Françoise  de  Montai,  avait  été  fille 
d'honneur  de  Catherine  de  Médicis. 

Samuel  d'Arpajon,  seigneur  de  Broquiès,  second  fils  de  Charles, 
tut  Chevalier  de  l'Ordre  du  Roi. 

L'aîné,  Jean,  3®  de  nom,  baron  d'Arpajon  et  de  Sévérac,  capitaine 

de  cinquante  hommes  d'armes,  fut  nommé  par  Henri  IV,  en  1591, 

Sénéchal  et  Gouverneur  du  Rouergue,  et  il  eut  ce  Gouvernement 
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jusqu'en  1596.  En  16H,  il  fut  député  de  la  noblesse  aux  États  gé- 
néraux. 

De  tous  les  rejetons  de  cette  famille,  celui  dont  elle  reçut  le  plus 
d'éclat  fut  Louis,  vicomte  et  puis  duc  d'Arpajon,  fils  de  Jean  III.  Il 
commença  en  1617  à  servir  en  Italie  sous  le  maréchal  de  Lcsdi- 
guières,  et  ayant  eu  un  cheval  tué  sous  lui  au  combat  de  Solen,  il  se 
trouva  engagé  et  reçut  onze  coups  de  poignard  ;  néanmoins,  il  montra 
tellement  de  vigueur,  qu'il  tua  celui  qui  Pavait  blessé  et  le  retira 
des  mains  de  l'ennemi.  Ce  trait  de  bravoure  parut  si  brillant,  qu'il 
valut  au  jeune  d'Arpajon,  de  la  part  de  Louis  XIII,  une  pension  de 
six  mille  livres,  qui  probablement  ne  fut  si  forte  qu'en  considération 
des  services  de  ses  ancêtres.  Il  continua  de  marcher  sur  leurs  traces 
en  portant  les  armes  avec  distinction,  et  leva,  par  commission  du 
7  de  juillet  1621,  un  régiment  d'infanterie  qui  fut  depuis  le  régiment 
de  Royal,  et  avec  lequel  il  servit  utilement  au  siège  de  Monlauban 
où  il  fut  blessé  en  trois  différentes  rencontres. 

Peu  de  temps  après,  il  alla  servir  au  siège  de  Tonneins,  où,  avec 
six  volontaires,  il  défit  un  parti  d'élite  qui  avait  la  mission  de  fondée 
sur  le  logis  du  général,  et  tua  de  sa  main  le  grand  Castain,  soldat 
qui  le  commandait,  ce  qui  donna  le  temps  aux  troupes  royales  de  se 
mettre  en  état  de  recevoir  Tennemi.  Il  fut  récompensé  de  ce  service 
par  le  grade  de  maréchal  de  camp,  qu'il  reçut  après  le  siège, 
le  U  de  mai  1622.  11  eut,  en  conséquence,  le  commandement  de 
quelques  troupes  qu'il  conduisit  à  l'armée  du  prince  de  Gondé 
(Henri  II),  qui  en  fut  assisté  si  à  propos,  qu'il  investit  incontinent  la 
ville  de  Sainte-Foi  et  la  prit  en  peu  de  jours.  De  là,  d'Arpajon  alla 
servir  comme  maréchal  de  camp  aux  sièges  de  Saint-Antonin  et  de 
Montpellier,  et  se  couvrit  de  gloire  au  premier.  Depuis  cette  époque 
jusqu'en  1629,  il  fut  employé  dans  la  Haute-Guienne,  sous  le  ma- 
réchal de  Thémines,  et  en  Languedoc,  sous  le  prince  de  Gondé. 
Le  8  d'août  de  cette  dernière  année,  il  amena  des  troupes  de  Castres 
à  Buzet,  avecBiron,  au  maréchal  de  Bassompierre,  qui  allait  menacer 
Montauban;  et  le  12,  il  partit  de  Fronton  avec  lui  pour  se  rendre  à 
Rabastens,  où  étaient  les  députés  de  Montauban,  avec  lesquels  il 
négocia  la  réduction  de  cette  place. 

En  1630,  il  servit  en  Italie  sous  le  maréchal  de  la  Force,  et  se 
distingua  lorsque  Casai  fut  secouru.  En  1631,  il  était  en  Allemagne 
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et  se  trouva  au  siège  de  Mayenceet  à  d'autres  expéditions.  Eu  1632, 
comme  TEmpereur  d'Allemagne  s'était  emparé  de  la  capitale  et  des 
États  de  l'Électeur  de  Trêves,  il  reçut  l'ordre  d'aller  assiéger  la  ville 
de  Trêves.  En  s'y  rendant,  il  prit  Consarbruck,  défit  les  troupes 
que  le  comte  d'Issembourg,  Gouverneur  de  Luxembourg,  avait 
envoyées  au  secours  de  la  place,  arriva  le  6  d'août  devant  Trêves 
et  y  ouvrit  la  tranchée.  Sa  conduite  dans  cette  occasion  lui  valut 
d'être  nommé,  le  14  de  mai  1633,  Chevalier  des  Ordres  du  Roi.  La 
même  année,  il  était  auprès  de  Louis  XIII  au  siège  et  à  la  prise  de 
Nancy. 

Le  11  de  mars  1634«  il  investit  la  ville  de  Là  Motte,  en  Lorraine, 
qui  capitula  le  26  de  juillet  suivant  ;  ce  siège  fut  remarquable  parce 
que  ce  fut  la  première  fois  qu'en  France  on  fit  usage  des  bombes 
pour  l'attaque  des  places.  A  la  fin  de  la  même  année,  il  marcha  sur 
le  Rhin,  y  servit  en  1635,  et  passa  en  1636  à  l'armée  de  Picardie. 
£Ievé,  le  14  de  juillet  1637,  au  grade  de  lieutenant  général  (qui 
venait  d'être  créé  en  1633),  il  fut  employé  sous  le  duc  de  Longue- 
vflle,  en  Franche-Comté,  où  trente-deux  places  furent  prises. 
En  1638,  il  servit  sous  le  maréchal  de  la  Force,  en  Flandres,  où  il 
défit,  auprès  de  Polincove,  quatre  mille  chevaux,  n'en  ayant  lui- 
même  que  huit  cents  et  quinze  cents  fantassins;  après  quoi  il  eut  le 
Gouvernement  de  la  ville  de  Nancy,  de  la  Lorraine  et  du  Barrois,  et 
il  alla  en  Lorraine  à  la  tête  des  régiments  de  Picardie,  de  Navarre, 
et  de  plusieurs  autres,  tant  de  cavalerie  que  d'infanterie.  11  joignit 
à  Kancy  le  duc  de  Longueville,  qui  avait  aussi  un  corps  d'armée,  et 
ils  allèrent  assiéger  Lunéville,  qui  fut  prise  d'assaut  au  mois  de 
décembre.  Après  cette  conquête,  le  duc  de  Longueville  se  retira, 
et  d'Arpajon,  resté  seul,  acheva  d'assujettir  la  Lorraine  au  Roi. 

En  1639,  il  fut  employé  sous  le  prince  de  Condé  en  Roussillon, 
où  il  fit  le  siège  de  Salces,  qui  était  alors  le  plus  fort  château  de 
l'Europe.  Un  officier  de  son  armée,  qui  a  laissé  des  Mémoires,  dit 
de  lui  à  cette  occasion  :  (i  Le  vicomte  d'Arpajon,  très-bon  homme 
«  de  guerre  et  fort  entendu  aux  sièges,  fit  faire  de  si  bonnes  tran- 
«  chées  et  de  si  bonnes  places  d'armes  et  logements  de  cent  en  cent 
u  pas,  que  les  ennemis  nous  tuèrent  peu  de  monde  (1).  L'assaut 

(I)  Mémoires  de  Henri  de  Gampion,  pages  129  et  130. 
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fut  donné  le  19  de  juillet,  après  quarante  jours  de  tranchée  ouverte, 
et  d'Arpajon  s'y  distingua.  En  1640  et  1641,  il  fut  encore  employé 
sur  la  frontière  ou  en  Roussillon  comme  lieutenant  général  du  prince 
de  Condé.  Dans  les  premiers  jours  du  mois  de  juin  1641,  il  s'em- 
para du  château  de  Canet,  situé  entre  la  rivière  de  Téta  'et  Fétang 
de  Saint-Nazaire.  Il  contribua  aussi  à  la  prise  de  la  ville  d'Elne, 
qui  se  rendit  la  même  année  ;  et  tandis  que  la  conquête  du  Rous- 
sillon s'achevait,  en  1642  le  Roi  l'envoya  commander  dans  la 
Guienne,  qoi  avait  besoin  d'être  pacifiée,  et  où  il  maintint  l'auto- 
rité royale. 

Après  des  services  si  nombreux  et  si  distingués,  le  vicomte  d'Ar- 
pajon  pouvait  prétendre  à  tout,  d'autant  mieux  qu'A  y  joignait  une 
haute  naissance  qui  seule  suffisait  alors  pour  faire  tout  obtenir.  Le  grade 
de  maréchal  de  France  était  l'objet  de  son  ambition,  et  dès  1643  il 
se  flattait  d'y  parvenir.  On  en  nomma  trois  cette  année  :  l'Hôpital  de 
Rosnay,  Turenne  et  Gassion.  Turenne  était  hors  de  toute  compa- 
raison :  Rosnay  n'avait  pas  des  services  bien  distingués,  mais  son 
frère  était  déjà  maréchal  ;  quant  à  Gassion,  qui  avait  à  la  vérité  une 
réputation  brillante,  mais  qui  était  d'une  famille  de  robe  et  n'avait 
que  trente-sept  ans,  d'Arpajon  ne  lui  pardonnait  pas  son  avancement 
Cest  petit*être  parce  que,  suivant  l'expression  de  Tallement  des 
Réaàx,  il  pestait  tant  contre  lui,  qu'en  dédommagement  il  obtint, 
le  22  de  novembre  1644,  des  lettres  patentes  portant  nouvelle 
érection  sur  sa  tête  du  comté  de  Rodez  ;  toutefois,  sur  l'opposition 
formée  par  le  comte  de  Noailles,  Sénéchal  du  Rouergue,  par  les 
syndics  de  la  province,  le  Présidial  et  la  ville  de  Rodez,  il  crut 
devok  renoncer^  la  gr.âce  dont  le  Roi  l'avait  honoré. 

Mais,  l'année  suivante  1645,  il  se  montra  digne  de  toutes  les  dis- 
titt(ti6ns,  et  prouva  combien  0  avait  d'élé\'ation  dans  l'âme  et  de 
générosité  dans  tes  sentiments,  par  une  des  plus  belles  et  des  plus 
glorieuses  actions  qu'ait  jamais  faites  un  particulier.  Sachant  que  les 
Tarcs'tneiiâçaiertt  l'île  de  Malte,  il  fit  prendre  les  armes  à  tous  ses 
vlift3Sanx,]e?va' deux  mille  hommes  à  se^  dépens,  chargea  plusieurs 
vaS&eatix  de  Tnunitions  de  guerre  et  de  bouche,  et,  accompagné 
dSmie'îoiflé' de  gentilshommes  ses  parents  et  ses  amis,  il  mit  à  la 
voile  pour  Malte.  Le  Grand-maître,  pour  reconnaître  un  service  si 
important;  lui  déféra  le  Généralat  des  armes,  avec  le  pouvoir  de  se 
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cfaoiaif  lui-même  trois  lieutenants  généraux.  L'alarme  que  les  Turcs 
avaient  inspirée  s*étant  dissipée,  lorsque  le  vicomte  d'Arpajon 
retourna  en  France,  le  Grand  maître  (Paul  Lascaris),  de  Tavis  du 
Conseil,  lui  donna,  le  30  de  mai,  la  permission,  pour  lui  et  son  fils 
aîné,  de  porter  la  Grand-croix  de  TOrdre,  et  le  privilège  que,  pour 
mie  fois  seulement,  Tun  de  ses  fils,  à  son  choix,  serait  Chevalier  en 
naissant  et  Grand-croix  à  Tâge  de  seize  ans  :  on  lui  accorda  aussi, 
de  même  qu'aux  aînés  de  sa  maison,  l'honneur  de  porter  Técu  de  la 
religion  sur  ses  armes,  et  la  croix  octogone  avec  les  extrémités  sail- 
lantes sous  son  écu.  Le  27  de  juillet  suivant,  les  honneurs  de  Grand- 
croix  furent  attribués  même  aux  femmes  de  la  maison  d'Arpajon,  à 
défaut  de  mâles,  et  tous  ces  privilèges  furent  postérieurement 
reconnus  et  certifiés  le  5  de  mai  1715. 

En  1648,  le  vicomte  d'Arpajon  fut  nommé  Ambassadeur  extraor- 
dinaire auprès  du  Roi  de  Pologne  Ladislas  VII,  pour  lui  porter  le 
collier  de  l'Ordre  du  Saint-Esprit,  et  son  motif,  en  sollicitant  cette 
ambassade,  était  l'espoir  que  le  Roi  de  Pologne,  reçu  par  lui  Che- 
valier du  Saint-Esprit,  demanderait  en  sa  faveur  ce  bâton  de  Ma- 
réchal qu'il  désirait  si  fort.  11  partit  de  Paris  le  28  de  mars,  et  fit  le 
voyage  par  mer  ;  mais  il  n'était  encore  qu'à  Dantzick,  lorsque  le 
Roi  dé  Pologne  mourut,  le  19  de  mai.  Cependant  il  se  rendit  à  Var- 
sovie, où  il  favorisa  l'élection  de  Casinlir,  frère  du  feu  Roi,  laquelle 
eut  Ëeule  20  de  novembre  suivant.  Cette  élection  était  dans  l'intérêt 
de  la  France  ;  mais  pour  lui,  elle  fut  sans  profit.  11  ne  fallut  rien 
moins  que  la  guerre  civile  pour  lui  donner  l'occasion  d'arracher  ce 
qui  était  dû  à  son  mérite.  Il  est  affligeant  de  pei^ser  que  tantôt  la 
faveur,  tantôt  le  besoin  d'avoir  des  créatures,  firent  souvent  prodi- 
guer des  grâces  qui,  si  elles  avaient  été  accordées  au  mérite, 
n'eussent  été  que  de  justes  récompenses.  Une  histoire  des  Grands 
Officiers  de  la  Couronne  qui  indiquerait  les  motifs  réels  de  leurs 
nominations  serait  un  ouvrage  curieux,  instructif  et  piquant. 

Lorsqù*en  1650  la  princesse  de  Condé  fit  révolter  Bordeaux,  elle 
eut  soin  de  dépêcher  des  émissaires  aux  personnages  les  plus  notables 
de  la  Guienne,  et  voulut  acquérir  d'Arpajon  à  son  parti  :  Mazarin, 
de  son  côté,  n'avait  garde  de  l'oublier  dans  une  occasion  si  impor- 
tante. Voici  comme  Lenet,  contemporain,  mais  qu'il  ne  faut  lire 
qu'avec  défiance  parce  qu'il  dirigeait  la  princesse  de  Condé,  raconte 

TOM.   IV.  4 
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cette  double  négociation  qui,  au  reste,  peut  servir  à  faire  eonnaHre 
quel  rôle  jouaient  à  celte  époque  les  grands  seigneurs  en  France. 

«  ta  Tivolière,  lieutenant  des  gardes  de  la  Reine,  était  allé*  de  îa 
«  part  de  Sa  Majesté,  vers  le  vicomte  d*àrpajon,  avec  des  lettre» , 
n  du  Cardinal  qui  lui  faisaient  espérer  le  bâton  de  Marécbal  do 
«  France,  et  des  commissions  pour  lever  cinq  ou  six  mille  hommeai 
u  de  milice,  dans  le  dessein  qui!  avait  formé  d'assiéger  Boideatis, 
i{  comme  il  fit.  Il  lui  promettait  quelque  argent  coinp tant,  et  ordre: 
«  de  prendre  le  reste  sur  la  taille  de  son  voisinage  ;.  il  lui  donnait 
fi  encore  permission  de  traiter  avec  Saintr-Luc  de  la  lieuteoance  di^ 
«  Hoi  de  Giiienne.  Damée  même  lempsj  ce  gentilhomme  que  la  priai*  | 
n  cesse  lui  avait  dépÉché,  comme  j'ai  dit»  arriva  chez  lui  el  lui  | 
«  exposa  tous  les  avantages  qu*il  avait  ordre  de  lui  prc^>oser.  Le 
«  vicomte  jugeait  bien  que  le  Cardinal  pouvait  mieux  et  plus  prompt  ' 
ï<  tement  qu'elle  faire  ses  affaires  ;  mais  le  ressentimeat  qu'il  avait 
u  d^avûir  été  méprisé  de  lai  en  diverses  rencontres  et  la  créance 
Cl  quil  y  avait  moins  de  sincérité  de  son  cdté  quQ  de  celui  de  la  { 
M  princesse,  partagèrent  son  esprit  ;  et  après  avoir  bien  songé  à  ce 
t\  quil  avait  à  faire,  il  résolut  d'envoyer  un  courrier  h  la  Cour  pour 
u  demander  Térection  de  sa  terre  de***  en  duché,  un  bâton  et  non 
iA  un  brevet  de  Maréchal,  el  Targent  nécessaire  pour  payer  la  cïiarge 
M  de  Saint-Lnc.  U  le  fit  partir;  et,  en  attendant  son  retour,  il  retint 
«  chez  lui  La  Tivolière.  envoyé  de  la  Cour,  et  Saint-SérouXj  envoyé 
«  de  la  princesse,  afin  qu'ayant  reçu  la  réponse  du  Cardinal,  il  mi 
«  pût  faire  une  positive  à  Tun  ou  àTautre,  Gei*  vastes  prétentions, 
H  continue  Lenet.  font  assez  jnger  de  son  caractère  :  elles  ront 
it  empêché  d'avancer  sa  fortune  autant  qu'il  eiat  pu  faire^  ajaot 
«  i)eaucoup  de  naisfîânce  et  beaucoup  de  services,  n 

Au  bout  de  quelque  temps,  il  renvoya  La  Tivoîière  à  la  Cour  et 
Saint-Seroux  à  la  princesse,  en  écrivant  à  celle-ci  une  lettre  qui^  dit 
encore  Leuet,  n  n'était,  à  proprement  parier,  qu'un  honnête  com- 
a  pliment,  H  ne  disait  ni  oui  ni  non  sur  la  proposition  qu'elle  lui 
«  avait  faite,  et  Ton  jugea  qu*il  attendait  encore  quelque  réponse 
«  de  la  Cour.  ?>  Cette  réponse  fut  favorable  ;  et,  au  mois  de  décembre 
de  cette  année,  le  marquisat  de  Sévéracfut  érigé  pour  lui  en  duché* 
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pairie,  sous  le  nom  i!Àrpaion  (1).  Quelque  temps  après,  sur  la 
reprâentatkm  qo'il  fit  que  Sévérac  était  une'  terre  entrée  dans  sa 
HBdsoiD  par  les  femmes,  et  que  cette  terre  lui  donnait  d'ailleurs  le 
deozième  rang  aux  États  de  Rouergoe  (2),  il  obtint,  au  mois  de 
mars  1655,  de  nouvelles  lettres  qui  transféraient  le  nom,  titre  et 
dqnité  de  duché-pairie  d'Arpqfon  sur  la  terre  de  Caumont  de  Plan- 
eatge,  à  laquelle  furent  réunies  à  cet  effet  celles  de  Beaucaire,  d'£s- 
pairac,  de  Dollan,  et  la  vicomte  d'Hauterives. 

On  a  vn  que  Louis  d'Arpajon  demandait,  en  1650,  non-seulement 
à  être  duc,  mais  aussi  à  être  lieutenant  général  en  Guienne.  Par 
suite  sans  doute  de  cette  demande,  le  5  de  mars  1652,  ilfut  nommé 
Meutenant  général  au  commandement  du  Bas-Languedoc.  Ce  fut  le 
terme  de  sa  carrière  :  on  oublia  la  promesse  que  lui  avait  faite 
Mazaorin,  en  1650,  du  bâton  de  Maréchal,  ou  on  le  crut  assez 
réoeaqiensé» 

Le  10  de  février  1662,  il  fut  commis,  par  lettres  du  Roi,  pour 
donner  le  collier  de  l'Ordre  du  Saint-Esprit  au  priïiee  de  Conti  ;  à 
Gaspard  de  DoiDon  de  Lode,  évoque  d'AIbi  ;  à  Louis  Armaùd,  vicomte 
de  Polignac  ;  à  François  des  Monstiers,  comte  de  Merinville  ;  à  René- 
Goqjtarddela  Croix,  marquis  de  Castries;  et  pour  recevoir  l^ir 
serment  U  fit  cette  cérémonie  à  Pézénas,  le  25  de  mars  suivant  ;  et 
Famée  d'après,  il  se  démit  de  sa  lieutenance  générale  en  faveur  du 
comte  de  Grignan.  Ni  les  lettres  d'érection  de  1650,  ni  celles  de  1655 
B*^vaient  été  enregistrées*  Le  duc  d'Arpajon  présenta  requête  au 
Farknsent  del^aris  le  10  de  mai  167Ii,  afin  qu'elles  le  fussent,  et 


(1)  Dam  cette  négoeiation  et  dans  Texigeace  qu'il  témoigna,  Louis  d'Àrpajon 
ne  fit  que  se  conformer  à  la  conduite  que  tenaient  alors  les  grands  seigneurs  qui 
avaient  de  Timportanee.  B&  1642,  époque^  de  la  mort  de  Richelieu,  à  1665.  in*' 
iVviyhHs  4tirami  lequel  eut  lieu  la  Fronde,  il  ne  fut  pas  créé  moins  de  trente 
duchés-pairies,  dont  quatorze  furent  enregistrés  à  la  fois  en  présence  de 
LouiB  XIV,  le  2S  dé  décembre  i66S,  lorsqu'à  trne  son  premier  lit  âe  JufflSee. 
C'eicaussi^l  1a  faveur  de  la  Fronde  que  les  direises  branches  d6>  la  raaisoBr  4#, 
Rohan,  U  maison  de  la  Tour  d'Auvergne -Bouillon  et  celle  de  la  TrémoiUe 
obtinrent  lès  honneurs  de  Prince  étranger.  Il  semble  que  les  Grands  cherchaient 
àfeeMivreF  en  Aietisclieiis  ce  que  Richelieu  leur  avût  ôté  en  puissance. 

!^Ia  teste  de  Sévérac  avait  donné  le  premier  rang;  mais  le  duc  d'Arp^on 
ne  lu!  attribuait  que  le  second,  parce  qu'il  prétendait  que  le  premier  appartenait 
h  h  mttsoA  d'Arpajroii,  prétention  que^  personne  ne  oontestait)  puisqu'il  «teulait 
les  droits  des  deux  maisons  d'Arpajon  et  de  Sévérac. 
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obtint,  le  Si  du  même  mois,  im  arrêt  qui  en  ordonnait  l^enregis- 
irement  el  la  réception.  Cependant  il  négligea  ces  formalités,  et  ' 
mourut  sans  les  avoir  remplies,  le  6  de  mai  1679,  au  château  del 
Sëvérac,  qu'il  avait  entièrement  rebâti,  et  dont  11  avait  fait  à  la  fois 
une  forteresse  et  une  habitation  de  grand  seigneur.  Dans  les  ouvragesr  1 
qui  en  détendaient  les  approches  et  flanquaient  les  deux  ponts-levià 
successifs  qu'il  fallait  franchir,  on  reconnaît  son  talent  pour  la  forti- 
fication.  Il  avait  décoré  Tintérleur  de  nombreux  tableaux,  parmi:  j 
lesquels  il  y  en  avait  au  moins  un  de  Rubens.  On  y  distinguait  aussi 
un  portrait  de  sa  première  femme  peint  par  un  des  Mîgnard.  Ce  qui 
prouve  qu'il  n'avait  pas  moins  de  goiit  pour  les  lettres  que  pour  la 
peinture  j  c^est  qu'il  pensionnait  le  poëte    menuisier    de  Nevers 
{Maître  Adam  Billaut)  ;  on  trouve  dans  les  œuvres  de  celui-ci  une 
épître  adressée  à  M.  le  ço77îte  d'Ai'pajoii,   et  par  conséquent  anté- 
rieure à  Tannée  1650  où  il  fut  fait  duc,  poiu-  réclamer  le  payement] 
de  cette  pension  qui  avait  été  oublié.  On  sait  aussi  que  Cyrano  de  | 
Bergerac  {né  en  1620,  mort  en  1655],  connu  par  sa  bravoure,  s 
duels  et  sa  burîêsque  audace^  lui  dédia  ses  ouvrages.  Saint-Simon»  qui  ' 
le  traite  de  bon  homme  à  cause  de  l'âge  où  il  parvint,  reconnaît, 
malgré  son  penchant  à  dénigrer,  qu'il  avait  du  mérite  ;  et  remarquons,  < 
en  passant,  que  de  son  temps  le  Rouergue  était  regardé  comme  un 
pays  tellement  sauvage  et  stérile  que  lui-même  était  qualilîé  à  Ver- 
sailles de  Duc  dés  Bruyères, 

Le  duché-pairie  d'Ârpajon  s'éteignit  sur  sa  tête  :  il  n'avait  qu'un 
fils  qui  mourut  avant  lui,  et  quil  avait  exhérédé  en  1660.  Lui-même 
avait  été  riiarié  trois  fois*  Catherine-Françoise  d'Arpajon,  sa  fille 
unique  du  troisième  lit,  née  en  1661  et  mariée,  en  1689,  à  François 
de  Roye  de  Larochefoucault,  eut  le  marquisat  de  Sévérac  et  fut  dame 
du  palais  de  la  Dauphine  Marie-Adélaïde  de  Savoie. 

Louis  d'Arpajnn,  petit-fils  du  duc,  Chevalier-né  de  l'Ordre  de 
Saint-Jean  de  lérusalem,  naquit  en  1669,  se  trouva,  en  1691,  au 
siège  de  Mons;  en  1692,  à  celui  de  Namur;  en  1693,  à  la  bataille* 
de  Nerwinde;  fut,  en  1695»  colonel  du  régiment  de  Chartres; 
en  1703,  brigadier  d'infanterie  ;  était,  le  20  de  septembre  delà  même 
année,  à  la  bataille  d'HocIistett,  et  au  mois  de  décembre,  à  la  prise 
d'Augshourgï  le  13  d'août  Î70it  à  la  deuxième  bataille  d'Hochstett; 
fut  Chevalier  de  l'Ordre  royal  et  militaire  de  Saint- Louis,  en  1705  ; 
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chargea  cinq  fois  lies  eanemis  et  reçut  deux  blessures  à  la  bataille 
d'Oudenarde,  en  1708;  fut,  le  20  de  mars  1709,  maréchal  de  camp; 
le  18  d'octobre  1711,  Chevalier  de  la  Toison-d'Or  ;  le  22  d'août  1715, 
Gouverneur  et  lieutenant  général  du  Berri,  Gouvernement  qu'il  avait 
acheté  au  duc  de  Noailles;  il  était  aussi  Gouverneur  particulier  de 
Bourges  et  d'Issoudun;  le  8  de  mars  1718,  il  fut  nommé  lieutenant 
g^éral  des  armées  du  Roi.  11  avait  été  employé  en  Espagne  comme 
maréchal  de  camp  en  1711,  et  avait  pris,  en  Aragon,  les  forts  et 
places  d'Arens  et  de  Venasque  ;  dans  la  vallée  d*Aran,  la  place  de 
Gastd-Léon,  et,  en  Catalogne,  celle  de  Solsonne.  Il  se  rendit  maître  de 
Vençisque,  le  16  de  septembre,  et  quelques  jours  après,  de  Cartel-- 
LéoOi  II  conquit  ainsi  le  pays  de  Ribagorce  et  le  Val  d'Aran, 
de  manière  que  tout  TAragon  se  trouva  soumis  à  Philippe  V. 
Ge  prince  lui  en  témoigna  sa  reconnaissance  par  une  lettre 
datée  de  Gorella,  le  18  d'octobre,  par  laquelle  il  lui  conférait 
l'Ordre  de  la  Toison-d'Or.  Louis  d'Arpajon  servit  encore  au  siège  de 
Barcelone,  e^  1714*  En  1720,  il  obtint,  par  lettres  patentes  du  mois 
d'octobre,  enregistrées  au  Parlement  de  Paris  le  12  de  décembre 
suivant,  et  à  la  Chambre  des  comptes  le  19  du  même  mois,  l'érection 
en  marquisat,  sous  le  nom  d'-Arpo/on,  des  terres  de  Ch^tre^,  ^  Pre- 
tonnière,  etc.,  qu'il  tenait  de  sa  femme  Charlotte  Lebasde,]iIontargis» 
qu'il  avait  épousée  en  1715,  qui  fut,  en  1717,  dame  du  palais  de  la 
duchesse  de  Berri  et  de  la  Reine  d'Espagne  (Loui^-Ëjdsabeth 
d'Orléansf),  revenue  en  France  en  1725.  Le  duc  de  SaintrSjmop,  dit 
qu'elle  avait  eu  une  figure  extrêmement  noble  et  agréable,  peu 
«  d'écrit,  beaucoup  de  douceur  et  de  politessç  ;  vertueuse  et  d'une 
«  piété  qui  n'a  jamais  fait  qu'augmenter^  extrêmeii^èot^riche  et  peu 
«  bei^euse.avec  un  ,mari  qui  ne  la  nc^éiçita^t  pas,,»  ,11  le  qualifie 
môme  ailleurs  :  îm  des  plm  wU  hfmm^^s  de  Frame  sans  contredit, 
et  des  _pln$  avares.  Louis  d'Arpajon  était  présent,  comme  Gouvei^neur 
de  province,  au  lijt  de  justice  que  tint  LouLs  XV,;)e^2de  tévrierl723, 
pour  déclarer  3a /maiorité..  U  mourut}  le  2i;é'|^(^\x},Âl^  :.  ce  fut  le 
dernier  mâle  de  5(0ni]lu^tre  maison.  :   a      -       ^        ,    , 

Sa  flll^,  Anne-Claude  4*Arpajon,  née  ^4de  piar^  4729.  ^\  restée 
unique,  comtesse  de  Noailles  en  1741,  et  depuis  ducljiesse  et  Maré- 
chale d^Mouchy,  obtint,  par  une  bulle  du  Grand-maîtrç  Pinto  en 
date  du  25  de  février  1745,  comme  seul  rejeton  de  la  maison  d'Ar- 
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pajon,  la  concession  de  la  dignité  de  Grand-croix  de  l*Ordre  de 
Saint-Jean  de  Jérusalem,  et  la  conLinuâtioo  du  privilège  accordé  au 
duc  d'Arpajon,  avec  cette  clause  qu'il  devait  même  passer  à  ses 
flUes  à  défaut  d'enfants  mâles.  Elle  fut  reçue,  le  13  de  décembre 
de  la  même  année  ^  par  le  Bailli  de  Froulay,  ambassadeur 
extraordinaire  de  la  religion  à  Paris.  Le  comte  de  Noailles»  son 
époux.  Grand  d'Espagne  et  clepuia  Maréchal  de  France  et  duc 
de  Mouchy»  avait  déjà  obtenu  le  même  honneur  en  considération 
de  ce  mariage,  le  28  de  septembre  1741  ;  et  il  fut  aussi  par  elle, 
et  comme  baron  d*  Ambres,  F  un  des  vingt-deux  barons  des  États  de 
Languedoc,  La  comtesse  de  Noailles  fut  dame  d'honneur  de  Madame 
la  Dauphinc  (Marie- Antoinette  d'Autriche,  depuis  Reine),  lorsqu*on 
forma  sa  maison*  Fille  de  la  marquise  d'Arpajon,  successivement 
dame  du  palais  de  la  duchesse  de  Berri  et  de  la  Reine  douairière 
d'Espagne;  petite-fille  de  Charlotte  de  Vernon,  qui  avait  été  fille 
d'honneur  de  la  Reine  Anne  d'Autriche  ;  arrière-petite  fille  du  duc 
d'Ârpajon,  dont  la  troisiè-me  femme  avait  été  dame  d'honneur  de  la 
Dauphin e  Marie- Anne  de  Bavière;  petite-nièce  de  Catherine  d'Arpa- 
jon,  comtesse  de  Roucy  et  Roye,  qui  avait  été  dame  du  palais  de  la 
Dauphine  Adélaïde  de  Savoie,  la  comtesse  de  Noailles  était  le 
recueil  vivant  de  toutes  les  traditions  de  la  Cour  relatives  au  céré- 
monial, et  elle  était  fort  rigide  sur  ce  point,  Marie-Antoinette,  que 
son  exigence  ennuyait,  l'avait  surnommée  Madame  VEHqmtiB,  Les 
événements  ont  prouvé  qu'il  n'y  a  rien  à  gagner  à  la  suppression  du 
cérémonial.  Par  un  triste  effet  des  vicissitudes  humaines,  la  Maré- 
chale de  Mouchy  périt  avec  le  Maréchal  sur  l'échafaud  révolittioii- 
naire,  le  27  de  juin  1794,  et  ce  n'est  malheureusement  pas  le  seul 
exemple  que  fournisse  l'histoire  du  Rouergue  d'une  maison  illustre 
finissant  par  une  catastrophe  si  lamentable. 


Ualaon  d'ArpaJon, 


î* 


Bernard  d'Arpajoo,  l"f  du  nom,  frère  de  l'évâqiie  de  Rodeg,  Eafues»  et 
dii  corail  Hugues  I«,  vivant  eo  1170  et  %%il^ 

/  Bernard  IL  seigneur  d'Arpajon  el  de  C^nmont  dp  Ptantcage. 
S.  t30i.  {  Bitpie ,  djune  de  Caroboulas,  Broussy,  Dureqqne^  U  Capene-Far- 
\     ccl,  eu.,  veuve  en  1337. 
I 
Bernurd  III  ^  seigneur  de  Cwmoat  de  PlaDtcaf^ ,  qui  £t  tiominage  an 
fS50  au  comte  de  Toutou^e  et  d^  Roueigue,  «t  en  \W^  m  comt^  de 
Rodex, 

i 


3. 
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fiiyniM  1er  ^e  cl'Ajrpajoa,  ée  Ganmoot  de  Pia&lcacfe,  Dnrenqu»,  la 
€*pt]le^ar€el,  qui  en  1370  acq^utt  la  terre  tie  Gasielnau,  et  en  1297 
ioiuia^U  tMiTenl  de  TArpajenie  pour  dei  retigiecuMi  de  TOlrdre  der 


^,       Bére^i^r»:  fire 


sousenvit  à  Hontpellier ,  ea 
1MH(  à  rappel  du  Roi  Philippe 
le  Bel  contre  le  Pape  Ëoniface; 
en  1305,  somma  révoque  de 
]4odez  de  fure  la  coBséeratton 
derégliae  du  coùyent  de-l' Arpa- 
japie  ifondé  à  wila«  par  «o« 
pire»  vivant  encore  en  1361. 

Ç.     /Hufoas  II  d'Arpajon,  sire  d'Ar^ 
pa|oii««tOi ,  Olieyalier  banneret, 
vicomte  de  Lautrec  en  partie. 
I  Hélène ,  fille  de  Guillaume ,  vi- 
comte de  Lautrec. 


de- 


GuiUaume,  év^e  de  Gahors 
en  1404,  vivant  encore  en 
1448. 


Geoffroi  Béreager,  évèl[ue  de 
Périf  ueux  en  1441 ,  nSort  en 
1447. 


11.. 


8.  1385 


9. 


*0, 


11. 


Îfi^renger  ÏI ,  «ire  d'Arpajon,  vicomte  de  Lautrèc  en  psr tiè^  ieigfteur  de 
Caïuncait  de  Planteage. 
Mpbine  de  ftoquefeuil,  fille  d'Arnaud,  Gomtor  de  Nant. 

Hugues  lit,  sire  d'Arpajon^  Ghevalier  banneret,  vicomte  de  Lau- 
trec, etc.,  Conseiller  et  Ghambellau  de  M.  le  RégeM  du  royaume 
Dauphin  de  Viennois.  Il  testa  en  1420. 

Jeanae  de  Sévérae^  fille  de  Gui  YI  et  de  Jéanike ,  Daupfaine  d'Ata- 
vergoi.  Elle  testa  eo  1452. 

(Jean  I,  $&re  d*Anpajoa  et  de  Séverae.  Il  tetta  en  1460, 

(Manche  de  Ghauvigny  de  Ghàteauroux,  fille  du  vicotnte  de  Brosse. 

!&aÀt  baron  d*Arp<Joni  vicomte  de  Lautrec.  sire  de  Sévélac,  C^mbellan 
deliOnis  XI,  ambassadeur  auprès  du  Pape  en  1479.  II  testa  eii  1507. 
Marie  d'Aubnsson,  dame  de  Monteil-au-Vicomte. 

Jean  II,  baron  d'Arpajon,  Ghevalier,  sire  de  Sévérac,  baron  d'Espeyrac» 
vicomte  û^Aulie$  Aivts,  seigneur  de  Beautïàite,  de  lk>nteil-aû-<Yi> 
comte,  etOb)  Sénéchal  du  comté  de  Rodez,  l'un  des  cent  gentilshommee 
de  la  maisoa  du  Roi,  son  Eehansen.  Il  vivait  en  Ifti'k 

Anne  de  Bourbon  -  Roussillon  »  dame  de  Hirebeau  y  de  la  Roche-Gler- 
mant,  de  Purnon  en  touraine  .fille  de  Lovi»,.  bâtard  dé  Bourbop» 
comte  de  Roussillon,  Amiral  de  France,  et  de  Jeanne,  fille  naturelle 
dâ  Louis  Xt ,  légitimée  amsi  que  son  mari 

'" ' '-'  u 


ift.  /Rétlé,  hStoû  d*AfpaJôn ,  Sirt  de 
)     Sévérac,  mort  en  15l2. 
1  Géraude  du  Prat,  fille  du  Ghan- 
f     celier. 


13. 


3,  ba 


Antoine ,  baron  d'Arpajon ,  tué 
à  la  bataille  de  Dreux  en  1562. 


ijâcqueâ,  bârôii  d^A/pâjoA  et  de 
SéVérac. 
Charlotte  de  Gastelpers,  fille  do 
Raimond,  vicomte  de  Panât,, 
et  de  Marguerite  de  Narbonne. 

15.  /Charles ,  baron  d'AmJon  et  de 
SéVérac,  Chambellan  du  duc 
d'Alençon  eii  1576.  Il  testa  en 
1579.  : 

Françoise  de  Montai,  fille  d'hon- 
nettr  de  la  Reine  Catherine 
^ de  Médicis, 

16.   /Jean  III,  baron  d'Arpajon  et  de  Sêvérac,  viconite  de  ïMital,  etc.  Il 
J     testa  en  1634. 

)  Jacquette  de  Gastelnau-Glermont-Lodève ,  fille  de  Gui  et  d'Aldonce  de 
{    Bemay. 
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il,  /Louis,  vicomle  et  puis  duc  d'Arpajon,  Pair  de  France,  marquis  d@  &é- 
vérac,  etc.,  et<ï.,  né  en  ]590,  marêçliaï  de  ':airp  en  16*3,  Chevalier 
des  Ordres  du  Roi  en  1633,  Gonaeiller  dTlat  et  privé  an  1633,  lieuie- 
naul  généra]  en  Languedoc  un  1G33,  lieutenaïU  géuérai  du  Roi  en  1637, 
1629,  <  Gouverneur  d&  Lorraine  en  1638,  Grand -croix;  liéréditaire  de  Maliu 
en  iQé^^  Amba^ssadeur  extraordîtîaire  en  Pologue  en  1647^  diac  et  pair 
en  1650,  mort  à  Sévérac  en  1679. 
GloriaBdo  d*5  Lauzières  de  171011)1069^  fîïle  de  Pona,  Maréchal  de  France, 
Chevalier  des  Ordres  du  Roi,  etc,  etc. 

IS.    /Jean-Louzs,  marquise  de  Sévérac.  né  en  1633,  mort  en  1669,  eihérédé 

par  son  père  en  1660,  1661,  167^,  1676^  1679,  pour  s'èlre  emparé  du 

château  de  Sévùrao  tkus  la  nuit  du  19  février  1660  »  Tâvoir  occupé 

1661  ^     durant  un  mois  et  Tavoir  spolié  ;  et  encore  pour  s'être  marié  centre 

'  I     la  vulonié  de  son  père  (1), 

f  Charlotte  de  Vernon  de  Bonneuil,  allé  d'honneur  de  la  Reine  mère,  aée 

en  1638.  rf?mariée  en  167!  à  François  de  Gelas  de  Voisins,  marquis 

d'Auihres,  morte  en  169^.  ^ 

10,   /Loaîs  U,  marquis  d'Arpajcm,  Chevalier-né  de  l'Ordre  de  Saint~Jean-de- 

Jérusalem  *  né  en  1669 ,   colonel  en  1695 ,  brigadier  d'iofanterie  en 

1703,  maréchal  de  camp  en  1709.  Chevalier  de  la  Toison-d*Or  en  1711, 

171*1  /     Gouverneur  et  lieutenant  général  du  fierri  en  1715,  lj£!utenant  général 

1     des  armées  en  171ê,  marquis  d'Arpajon  en  1720,  mort  en  1736. 

f  Charlotte  Le  Bas  dt?  MontEirgiSr  dame  du  palaiB  de  la  duchesse  de  Berrï 

cti  1717  et  puis  de  la  Heine  Luuise-Elisabeih  d'Orléans ,  qui  revint 

en  France  en  1725. 

i 

5&0.    /Anne-Claude  d^Arpîijon,  née  en  1729,  déclarée  Grand-crciÎJt  de  Malte  eu 

1745^  morte  sur  récliafaud  révolutionnaire  le  ^7  de  jtim  1794* 

iPhîUppti^  comte  de  Noailles ,  né  en  1713,  Grand  d'Espagne  et  duc  de 

1741   /     Mouchy,  marquis  d'Amhros  et  Laron  des  Etais  de  Lanfruedoe  par  sa 

17*1.^      femme,  Grand-croix  de  Malte  également  à  cause  d^ello,  Chevalier  de  la 

Toîson-d'Or  (?D  1746,  îitîu  tenant  général  en  1748,  Chevalier  des  Ordres 

du  Roi  en  1767»  Maréchal  de  France  en   1775,  mort  sur  îécbafaud 

avec  sa  femme. 


(1)  Il  ivA  fioadiimaé  tu  1Ë64  par  orr^t  da  Parlement  de  Paris  i  compuâttri!  pûMi  Être  adma- 
n£«ïé;  à  m  point  se  oHiiitïér  de  six  mais  dans  lu  vills  et  prérAté  de  Fàrii  et  dans  le  resaort  du 
ParLement:  de  Languetfo^;  u  roetituer  à  wn  J3èr«  tef  rsEiUbïés  qu'il  efuit  eQlr?éB,  son  pèr^  der^l 
^tre  cru  Jusqu'à  c&neuirt^nee  i\p  vîngt-qunlTe  mille  lirrea  ;  ii  huit  ru  il  je  li^rfs  di^  douiiUAgCB^ 
iDtârlU  tnverï  son  plm  c^t  h  quatre  mill^  etiv«r§  le  sieur  Dirtlielcmi ,  Intentlant  du  duc;  enfiD  i 
r«f)âre  les  p^piiers  ealeYés.  liéii^isti  lui  ftiJrcnt  faJLès  de  rëiiidiver  ^ûqa  pf^ioe  de  puoittoD  eiteoi' 
1^1  Dire,  Il  enl  une  fil! y  nâmmée  Ajine-Laulte.  On  ri«  volt  point  qu'elle  bc  Mit  mariée.  C'est  pro- 
ïùlileiaeiii  la  âemot«tLle  d'Arpâjon  qut»  en  1706.  était  détenue  por  ùràn  du  Boi  dam  le  mêî«Da 
dei  Urfidin«&  d'jUsiifiteuil  ni  ^î  tenta  vainE'iïwiii  de  l'évadtfr. 
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4.  -  BENAVEN. 


Il  existait,  au  nord  du  Rouergue,  dans  la  partie  appelée  jadis  la 
Maniaçne^  une  barcmnie  de  Benaveii,  qui  comprenait  les  paroisses 
de  Sainte-Geneviève,  Orlhaguet,  Saint-Symphorien,  SaintrLaurentr- 
des-Cots  (des  coteaux),  Saint-Hilaire  et  la  Ghâtellenie  de  Raucases. 
Il  parait  aussi  que  de  cette  baronnie  avait  fait  partie  la  terre  de  Mels» 
qui  en  fut  démembrée  en  1292.  Elle  porta  depuis  le  nom  de  Gaspard 
de  Benayen. 

OfX  lit  dans  les  Documents  historiques  sur  les  familles  duRoper- 
gue(t  h  p*  226),  qu*Algayette  de  Scoraille,  femme  du  comte  de'Ror 
dez  Henri  H,  lequel  mourut  en  1222,  était  dame  de  Benaven»  de 
Vie,  de  Màrmiésse  et  d'autres  terres  situées  en  Auvergne. 

Le  comte  de  Rodez  Hugues  IV  (ûls  de  Henri  II),  qui  mourut  en 
127i!i,  fit  un  testament  et  plusieurs  codiciles  par  lesquels  il  substi- 
tuait le  comté  de  Rodez  à  Henri  de  Benaven,  son  parent  consanguin, 
consansuineonostrOy  et,  en  1350,  Bernard,  baron  deBepavenrîéilait, 
parson  testam^t,  sa  baronnie  au  comté  de  Rodez,  sans  qu'elle  pût 
jamais  en  être  séparée,  bien  que  ce  comté  eût  passé  dans  la  maison 
d'Armagnac. 

Il  semble  résulter  de  là,  qu'une  branche  cadette  des  comtes  de 
Rodez  reçut  en  apanage  la  baronnie  de  Benaven,  qu'elle  crut  devoir 
réunir,  à  ce  comté,  quoiqu'il  eût  changé  de  maître.  Maïs  cette  dou- 
ble conjecture  est  détruite  par  cette  double  circonstance,  qu'anté- 
rieureinent  au  mariage  d'AIgayette  de  Scoraille  et  du  comte  Henri  II, 
îl  existait,  en  Rouergue,  une  famille  de  Benaven,  connue  depuis 
1151. 

Cette  famille  était  fort  considérable  et  d'une  haute  naissance,  puis- 
que cent  vingt  ans  après  le  comté  de  Rodez  lui  était  substitué,  et  on 
trouve,  aux  douzième  et  treizième  siècles,  des  Benaven  dans  une 
foule  d'actes.  Gaspard  de  Benaven,  Chevalier,  petit-fils  de  Henri,  au- 
quel le  comté  de  Rodez  fut  substitué,  est  la  tige  de  ceux  qui  se  sont 
étaUis  en  Languedoc,  et  notamment  à  Montpellier,  après  avoir 
longtemps  habité  le  Rouergue. 
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5.-CALM0NT   D'OLT. 


La  ville  d'Espalion  dépendait  féodalement  du  château 4^  Calmoat- 
d*01t  (ou  du  Lot)  qui  la  domine,  et  qui  avait  dans  sa  mouvance  plu- 
sieurs ûefs  voisins.  Indépendamment  de  la  seigneurie  d'Bspalion, 
c'étaient  celles  de  Saint-Côme,  Flaujac,  Biounac,  Castelnau,  Man- 
dailles,  Ceyrac,  Masse,  etc.  Les  barons  de  Calmont-d'Olt  possédaient 
encore,  en  Rouergue,  celles  de  Montpeyroux,  de  Sévérac-Bédène, 
de  Cruéjouls,  de  Roquelaure,  deBelvèze,  de  Saint-Chély,  de  Salgues, 

de  Saint-Santin,  et,  de  plus,  beaucoup  d'autres  en  Quercy. 

.  i\  ■■  ■.  •  ■■■.'^^        -f 

La  suite  des  seigneurs  dç  Calmont-d'Olt  remonte  à  la  ûq  du 
dixième  siècle. 

1.  Hugues  de  Galmont-d'Olt ,  vivant  en  1000  et  lOiM).  Il  fit  (lies  dopS  à  Tab- 

baye  de  Concpes.  'r 

(Hngitos  n.     \  '     * 

2.  ver»  1040.  ]  >  font  des  dons  à  l'abbay»  de  Conques. 

iFoy.  )  .    ^       .       ^.         ....       . 

3.  ^Beeon  I,  Chevalier,  vivant  en  1065  et  1092.  Il  fit  des  dons  à  rhôpitaï' 
}     d'Àubrac.  -    ,     ^ 

(Florence.  1     .      - 

4.  Geoffroy,  vivant  en  1120.  /  Guillaume,  évèque  de  Gahors  en  IHir 

I   il  dota  le  monastère  de  Bonnevàl,  ' 

Il  ^pn  cependant  ne  fut  construit  ({ttféii 
{  1163  après  sa  mort. 

tt.         Beeoft  U,  Ghevalier»  vivant  en  1161  >  ne  vivait  plus  en  11T$.  IL  il  ùu 

donations  à  Tabbaye  de  Bonneval  en  1161  et  1169. 

6.         Begon  III,  vivant  en  1183  et  1214. 

7  GaÛUume  aisisla.  en  1214  à  rbominags  q^  le  cqbUo  dt  Rodez,  Hanii 

I«v,^;endit  à  Simon  de  Montfort;  et,  lor«qu*eB  1226  Louis  Vil!,  feve^ 
nant  de  son  expédition  contre  les  AQkig^BOifl^)  pMsa  i  Kipalio»  f  il.Illif 
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rendit  hommage  lui-même  pour  toutes  les  terres  mentionnées  plus 
hant,  et  pour  ses  terres  dn  Quercy. 


8.         Begon  rv,  baron  derGeoffroi,  chanoine  de    Raimoud ,  chanoine   de 


Galmont-d'Olt,  don-(  Rodez, 
na  des  privilèges  ^ 
la   ville   d'Espalioa 
en  1266;  était  vivant 
en  1285. 


h 


Rodez  et  de  Mende,  fat 
éyèquede  Rodez  de  1274 
à  1298,  époque  de  sa 
mort.  Il  commença  la 
cathédrale  actuelle,  fit 
fondre  un  bourdon,  qui, 
bien  que  refait  six  fois, 
a  toujours  porté  son  nom 
Calmontia,  et  fonda  en 
1292  un  hôpital  àBozouls. 


IAUxent + 1298,  enterrée  à  Bonne-  /  Alasie. 
val. . 
RaimondPeletyCoseigneurd'Alais; 
CbevaUer,  +  1315. 


I 
Pierre  -f  1309,  enterré  à  Bon- j 
:  aeval. 


Matfred,  seigneur  de  Castelnau- 
Bretenous  en  Quercy.  Hatfred  des- 
cendait de  Hugues  de  Casteinaiu 
vivant  en  1107,  et  se  disant  le 
sôtond  ba^oti  cht^f«<n,mais  sans 
appuyer  sa  pc^t^tton  d'aucun 
titie. 


lI«ii|Qii  de  CMitelMao-Calinoiit. 


10. 


11. 


/fiu^e^,  seisneur  àe  Castelnau  et  de  Gaknont.  En  1341,  il  confirma  les' 
{  privilèges  d'&palion  et  mourut  «n  1348. 


'guente  de  Ganillac 


Jean,  seigneur  de  Castelnau  (  Begon,  évoque  de  Ca-  (  Hélène,  testa  en  1896. 
.:  'et  4e.(Sal9i0f^v'Ch4Br»alifir,]  hors,  na  vivait  pl^l.JPéodat  deiPayl^). 
n'eut  qp'une  fille,  mariée  à  V  en  1395.  l 

Gui,  seigneur  de  Gousaa,  qui 
mourut  avant  son  père.  Il 
ratifia  en  1381  les  privilèges 
d'Espaliôii  et  toëtimt  en 
1395. 

Jean  institua  pour  son  héritier  son  neveu,  fils  de  sa  sœur  Hélène^ 
Pons  de  Cayliis.  Là  baronnie  de  Calmont-d'Olt  passa  ainsi  dans  la 
maison  de  Caylus,  d*où  elle  passa,  plus  tard,  dans  celle  d'Albert- 
Luynes,  qui  l'a  possédée  jusqu'en  1770. 

Outre  la  maison  de  Calmont-d'OIt,  il  y  ^ut,  en  Rouergue,  la  mai- 
son de  Câhûôût  ou  Càumônt  dé  Plantcatge,  dont  î'origîné  tï*est  pais 
bien  connue,  mais  qu'on  présume  avoir  été  une  branche  de  la  mai- 
son de  Calmont-d^Olt,  et  qui  s'éteignit  dans  la  maison  d'Arpajon  qui, 
en  1655,  fît  ériger  la  terre  deCaumont  de  Plàntçatge,  à  lamelle  plu- 
sieurs autres  furent  réunies,  en  duché-pairie  sous  le  nom  d'Arpajon. 

CTest  à  tort  qu'on  a  voulu  rattacher  l'origine  des  Caumont-Laforce 
de  Gnienne  auxX^almont-d'Olt  ou  de  Plantcatge  :  ces  &ux  maisons 
furent  toujours  étrangères  à  la  première. 
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6.  -  CARCASSONNE. 


Le  dernier  vicomte  de  Çarcassonne,  dépouillé  en  1247,  était  Tremr- 
caveî^  qui,  dans  le^  Jugements  sur  la  noblesse  de  Languedoc  (a),  est 
qualifié  vicomte  de  Çarcassonne  et  de  Soubès. 

Vaissette  et  VArt  de  vérifier  les  dates  donnent  deux  fils  à  Trencavel, 
savoir  :  Roger  et  Raymond-Roger.  Le  premier  se  croisa  avec  le  Roi 
Saint-Louis  en  1269,  et,  dans  la. suite,  disent  ces  ouvrages,  on  ne 
trouve  aucune  trace  des  descendants  de  Trencavel.  Mais  les  Juge- 
ments sur  la  noblesse  de. Languedoc^  en  parlant  de  Roger,  qui  y  est 
qualifié  Chevalier,  nous  apprennent  qu'il  fit  testament  le  jour  avant 
les  calendes  de  mars  1291. 

Ces  mêmes  Jugements  nous  font  connaître  un  autre  Trencavel  de 
Çarcassonne  qui,  /e  15  avant  les  calendes  d'avril  1360,  donna  à  son 
fils  tous  ses  biens,  sauf  la  seigneurie  de  Soubès,  qu'il  se  réserva  du- 
rant sa  vie. 

Ce  nom  de  Trencavel  de  Çarcassonne  ;  la  possession  de  la  terre  de 
Soubès  par  Trencavel,  vicomte  de  Çarcassonne,  dépouillé  en  1247, 
et  par  le  dernier  Trencavel,  vivant  soixante-neuf  ans  après  Roger, 
fils  du  premier;  l'identité  d'armes  entre  les  vicomtes  de  Çarcas- 
sonne et  les  seigneurs  de  Soubès,  qui,  comme  eux,  ont  toujours 
porté  d'or  à  trois  pals  de  gueules  ;  enfin,  la  production,  en  1669,  par- 
devant  M.  de  Besons,  Intendant  de  Languedoc,  du  testament  de  1291 
et  de  la  donation  de  1360  par  les  Çarcassonne  existant  au  dix-sep- 
tième siècle,  démontrent  suffisamment  que  ceux-ci  descendaient  des 
vicomtes  dont  ils  portaient  le  nom. 

Il  est  remarquable  que,  tant  que  cette  maison  a  duré,  elle  a  tou- 

■  ■  .        ■         ■ ■■■Il  I    II  t  n      ■■  r 

(o)  Pièces  fugitives  d'Âobays,  tome  ii,  page  71. 
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jours  soigneusement  conservé  la  terre  de  Soubès  comme  une  portion 
de  son  antique  patrimoine. 

Depuis  Jacques  de  Carcassonne,  seigneur  de  Soubès,  qui  se  maria, 
pour  la  deuxième  fois,  en^  1&92,  la  descendance  se  suit  régulière- 
ment et  sans  interruption. 

Etienne  de  Garcassonne,  petil-ûls  de  Jacques,  épousa,  le  27  de 
juillet  1561,  Antoinette  Hérail,  issue  d'une  maison  distinguée  du 
Rouergue,  qui  possédait  le  château  de  Lugans.  Charles  de  Garcas- 
sonne, leur  fils,  qui  épousa,  en  1620,  Madelaine  Jourdaine  de  Chà- 
teauneuf-Randon,  et  qui  testa  en  1639,  fut  seigneur  de  ce  château, 
et,  au  dix-septième  siècle,  sa  famille  y  transféra  son  domicile.  Pierre 
de  Garcassonne,  le  dernier  de  ses  descendants,  y  mourut,  vers  1770, 
sans  postérité.  Ainsi  finit  la  maison  des  vicomtes  d'AIbî,  Béziers, 
Agde,  Garcassonne,  qui  avait  la  môme  origine  que  lés  vicomtes  de  Mil- 
lau, comtes  de  Provence  et  comtes  de  Rodez,  c'est-à-dire  la  maison  la 
{dus  puissante  du  Midi  de  la  France  après  celte  des  comtes  de  Tou- 
louse ;  et  SI  Ton  songe  qu'ainsi  que  cette  dernière,  elle  était  originaire 
du  Rouergue,  on  ne  verra  pas  sans  étonâement  que  le  hasard  Tait  ainsi 
ramenée ,  pour  y  terminer  son  existence  d'une  manière  obscure, 
dans  les  lieux  d'où  elle  était  sortie  pour  s^élevér  à  la  plus  brillante 
fortune. 
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7  -CASTELPERS. 


OBtte  lôaison  élait  tort  ancienne,  puisqu'on  trouve  des  Càstelpew 
dès  107T.  Outre  le  château  de  ce  nom  en  Rouergue,  elle  possédaft, 
dans  PAlbigeois,  la  ncànÉè  d'AmMalet,  la  première  de  ce  pays,  qtoe 
Brengiiic»'  de  Càste^fiears  acheta,  en  1386,  de  Jean  de  VendOme, 
comte  dé  Gkstres.  Mais,  ma)^  le  rai^  supérienr  que  hiî  dormait  Ta 
possegsteûdé-ce  flef,  là  maison  de  Castelpers  ne  voulut  pas  devertîr 
étrangère  an  Rouêrghe,  et  le  vîccHnled'Ambîlllét,  alors  mineur,  ayatot 
été  convoqué,  au  seizième  siècle,  pour  le  ban  et  arrière-ban  de 
l'Albigeois,  son  tuteur  répondit  que  les  seigneurs  de  Caste^)€a^  ap- 
partenaient à  la  Sénéchaussée  dé  Rouergue;  qu'ils  avaient  toujours 
été  convoqués' pour  Son  ban  et  arrière-ban  ;  et  que  c'était  à  cet  appel 
seul  qu'ils  devaient  répondre. 

Le  mariage,  en  1513,  de  Raimond  de  Castelpers  avec  Marguerite 
de  Narbonne,  héritière  de  la  vicomte  de  Peyrebrune,  en  Rouergue, 
appelée  aussi  de  Panât j  apporta  dans  la  maison  de  Castelpers  cette 
seigneurie,  qui  devint  le  titre  de  sa  branche  aînée.  Aussi,  c'est  sods 
le  nom  de  vicomte  et  de  baron  de  Panât  que  se  rendirent  célèbres 
Jean  et  Jacques  de  Castelpers,  petits-fils  de  Marguerite  de  Narbonne. 
Cette  branche  des  Castelpers  finit  par  Anne,  qui  épousa,  le  27  d'oc- 
tobre 1631,  Louis  Brunet,  baron  de  Pujols,  gentilhomme  originaire 
du  Rouergue,  auquel  elle  apporta,  avec  ses  terres  situées  dans  cette 
province,  la  baronnie  de  Villeneuve,  près  Bézîers,  qui  donnait  entrée 
aux  États  de  Languedoc.  (Voyez  Tarticle  Panât.) 
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8  -  CASTLUS.-CAYLUS.-QUAILU8.-0UÉLU8. 


Deux  châteaux  du  Rouergue,  tous  lea  deox  rames  diB|nis  kng^ 
teo^,  om  porté  ce  nom.  Vxm,  situé  le  long  ûvl  Tani^  vûhb-m  de 
Fsprelada,  dépendait  de  ta  vicomte  de  Oaysset  ;  l'mtver  oomai  plue 
^^(^daji^meiit  soua  le  iuhh  de  Quailus  et  QuéluSt  ftait  ptaoé  4a»  le 
voMaii^e  de  SainIxAffjriqae,  (A  ren  voit  encore  ses  nwee.  Le  rocher 
sur  le^pie)  il  ét^t  bâti  porte  la  dânmiaetioft  à^Mocher  A  Ceyiiit;  Oe 
deqiler  château,  démembré  de  la  vicomte  de  MSlau  avec  la  iiiBe  de 
SW&*Jifnque,  qpii  on  d^odnt  en  partie,  et  avec  la  terre  de  Boor* 
iH^  a  floeci^vement  donné  à  srix  fanûBee  coaaidâraUes  leur  luw 
ou  ifew  titre. 

Qm  trquye  danç  le  traité  qui  eut  Jieu,  en  iiSSr  entie  Bérengert 
eoDita  de  Provence  et  vicomte  de  Mifisw^  et  GuiQaume,  leigneur  de 
Hçitfp^^^,  tes  noms  de  plusieifirs  gentilshoanne» du  Rpuergu^et 
^QKpip^l  de  Pierre  de  Castki^^  Des  seigneiHsde  Qtsihi&(tir|tduit 
tf^eqt^.,  CbakisetQiatlus^^ansletikilllti  GkrêUima}9éfa»àÉtB^^ 
sff^joffrmlèites  d&.SdtvaAee^  et  à»  NiG^enque  une  ibukh^a  hiCHi- 
fiÉa«à.âater  de f Ida*  En  1334,  Déodat  de  Caslfae  jto  présenta 
ini^ijnqiage  que  rendit  >Raifii(»i4  d'ÂndKise  ao  coq^  d^,  Toulouse, 
R^îoend  Vil,  au  cbiàpteau  de  ]»  Boque^^Vakergue.  Ces  acles^atlestoi^ 
Fpâ^tl;^çe  de  la  ^mière  maison  de  Caytus,  de  laquelle  sertùrent^ 
pr^pÀ)4at,iBari  d'Irdoine  de  Canillac  (veuve,  en^  îiWy  é»Q(àè^ 
bpae,  coHito  de  Rodes  ),  deux  maisons  qai  prireol  les  nons^d^s  a«h 
gneuries  de  Canillac  ^n  iGévauda^i  et  de  Sfévérac  en  Rouergue.  ; 

ANDUSE-OLARGUES-CAYLUS. 

La  seconde  maison  de  Caylus  parait  avoir  été  la  branche  atnée  de 
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la  maison  d'Ânduse.  On  lit,  en  effet*  dans  VaissetLe  ^t.  î,  p.  34),  que 
Bamord  d'ànduse,  (;hef  de  sa  maison  et  seigneur  d'OIargues^  qui  te- 
nait cette  terre  de  sa  mère,  tomba  dans  Tenfance  et  eut  pour  cura- 
teurs, en  1308,  Âmalric,  vicomte  de  Narbonne,  Déodat  deCaylus  et 
Ponce  de  Thésan.  Vaissette  ajoute  qn'U  mourut  sans  enfants  dTrmes- 
ainde  de  Ghâteauneuf,  sa  femme.  D'un  autre  côté,  il  résulte  d'un 
acte  authentique  (contrat  de  mariage  de  Ponce  de  Thésan  et  de 
B,  de  Caylusj  d'Hozier»  Arm,  généraî)  que,  le  h  des  calendes  de 
fémer  1294,  c'est-à-dire  le  29  de  janvier  1295  suivant  notre  style 
actuel,  Déodat  de  Caylus,  damoiseaUj  seigneur  de  Caylus  au  diocèse 
de  Rode2  (le  diocèse  de  Vabres  n'existait  pas  encore),  maria  sa  sœur 
Béatrix  avec  Ponce  de  Thésan ,  et  il  est  dit  dans  ce  contrat  qu'il  est 
fils  de  Guillaume  d'Anduse,  qui  avait  épousé  rhéritière  d'Olarguas, 
etpetil-ûls  de  Pierre  de  Bermond  VU,  sur  qui  le  Roi  avait  confisqué, 
en  1243,  Anduse,  Sauve,  Sommières  et  la  moitié  d'Alais*  Amalric, 
vicomte  de  Narbonne,  vivant  en  1308,  était  petit-fils  de  Philippe 
d'Anduse,  sœur  de  Guillaume,  De  la  réunion  de  ces  circonstances  on 
peut  conclure  que  Guillaume  eut  deux  fils  ;  Bernard,  seigneur  d'Olar- 
gues,  et  Guillaume-Bernard  d'Olargues,  ainsi  appelé  à  cause  de  sa 
mère;  que  le  premier  vivait  en  1308;  que  le  second,  mort  avant 
1295,  avait  un  fils,  Déodat  de  Caylus,  et  une  fille,  Béatrix,  qui,  en 
1295,  épousa  Ponce  de  Thésan;  que  Bernard,  seigneur  d'Olargues, 
étant  tombé  en  enfance,  eut  pour  curateurs  Déodat  de  Caylus,  son 
neveu.  Ponce  de  Thésan,  son  neveu  par  alliance,  et  Amalric,  vicomte 
de  Narbonne,  son  neveu  suivant  la  mode  de  Bretagne;  qu'enfin,  il 
mourut  sans  enfants,  mais  que  Déodat  de  Caylus  continua  la  branche 
aînée  de  la  maison  d'Anduse  (1).  Il  fut  père  de  Déodat  11,  seigneur  de 
Caylus,  qui,  avant  1325,  épousa  Alasie  de  Clermont-Lodève,  et  eut 
pour  fils  Déodat  ÏII,  seigneur  de  Caylus  et  d'Ûlargues,  époux  d'Hé- 
lène de  Caslelnau-Calmontp  Déodat  111,  qui  mourut  en  1362,  et  Hé- 
lène eurent  plusieurs  fils.  Guillaume,  l'aîné,  qui  fat  seigneur  de 
Caylus,  n'eut  qu'une  fille  qui  apporta  cette  terre  à  son  marî.  De  Bai- 


4 


É 


(1)  YaisseUe  dit  bien  que  la  branche  atnée  dt'  là  maison  d'Andust^  DnU  en 
Bernard*  seigneur  d'Olargnes;  mais  il  n/aurait  point  iiarlé  ainsi  s'il  eât  connu  le 
contrat  de  mariage  do  Ponce  de  Thésan,  qui  n*a  été  publié  que  par  d'Boiier 
dans  son  Armoriai  généra L 
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mond,  le  quatrième  fils  de  Déodat  III,  descendait  la  maison  de  Caylos- 
Rouayroux,  qui  s'est  perpétuée  jusqu'à  nos  jours  et  a  produit  Kerre- 
Joseph-Hyacinthe,  marquis  de  Gaylus,  lieutenant  général  des  armées 
du  Roi  le  !•»  d'octobre  1718,  Grand-croix  de  l'Ordre  royal  et  mUi- 
taire  de  Saint-Louis  le  20  de  juin  1730;  elle  entrait  aux  États  de 
Languedoc  pour  la  terre  de  Rouayroux,  située  en  Albigeois,  dont 
le  nom  fut,  en  1749,  changé  en  celui  de  Gaylus. 

LÉYIS-CAYLUS. 

Alix,  dame* de  Quélus,  épousa,  en  1382,  Philippe  de  Lévis,  sei- 
gneur de  Florensac,  Marly,  Magny,  etc.  Son  mari  vivait  encore  en 
1&22  ;  mais,  dès  1415,  il  avait  partagé  ses  biens  à  ses  enfants.  Eus- 
tache,  son  second  fils,  fut  seigneur  de  Villeneuve-/a-6^r^ma^,  et 
baron  de  Quélus  et  Bomac;  il  mourut  avant  1464.  Gui  de  Lévis, 
quatrième  fils  d'Eustache,  qui  avait  eu,  d'un  de  ses  oncles.  Archevê- 
que d'Auch  et  puis  Cardinal,  les  terres  de  Marly  et  Magny,  devint, 
en  J469,  seigaeur  de  Quélus,  Villeneuve-te-Cr^Two^  et  Périgny,  par 
transaction  passée  avec  son  frère  sdné.  Il  prenait,  relativement  à  la 
terre  de  Quélus,  le  titre  de  seigneur  de  Quélus,  de  Z^r^'o  (peut-être 
Olargues),  de  toute  la  terre  deBomague?  et  celui  decoseigneur  delà 
ville  de  Saint-Affrique.  Il  épousa,  le  15  de  février  1475,  Marguerite 
de  Gardaillac,  dame  de  Varayres  en  Quercy,  de  Privezac,  MaleviUe, 
Venzac,  Valadi,  etc.,  en  Rouergue,  et  fut  père  de  Gui,  grand-père 
de  Gmllaume  de  Lévis,  baron  de  Quélus,  etc.,  et  bisaïeul  d'Antoine 
de  Lévis,  pour  qui  Henri  III  érigea  la  terre  de  Quélus  en  comté,  par 
des  lettres  patentes  en  date  de  Tannée  1574,  qui  furent  enregistrées 
au  Parlement  de  Toulouse.  Antoine  de  Lévis  était  Conseiller  du  Roi 
en  ses  conseils,  capitaine  de  cinquante  hommes  d'armes,  gentil- 
homme de  la  chambre  du  Roi;  Chevalier  de  son  Ordre,  Sénéchal  du 
Rouergue,  et  fut  enfin  Chevalier  de  l'Ordre  du  Saint-Esprit  le  31  de 
décembre  1581  ;  il  mourut  le  6  d'avril  1586.  Il  eut  pour  fils  Jacques 
de  Lévis,  l'un  des  mignons  de  Henri  III,  connu  sous  le  nom  de  Qué- 
lus, qui  mourut,  à  Paris,  le  29  de  mai  1578,  à  l'âge  de  vingt-quatre 
ans,  de  dix-neuf  blessures  qu'il  avait  reçues,  le  27  d'avril  précédent, 
danS  le  combat  qu'il  soutint  avec  Maugiron  et  Livarot  contre  d'En- 
tragues,  Riberac  et  Schomberg.  D'Entragues,  auteur  de  la  querelle, 
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par  les  propos  qu'il  tint  à  Quélus,  eut  à  peine  une  égratignnte,  tan- 
dis que  Livarot  fut  six  semaines  au  lit  et  que  les  quatre  antres  péri- 
rent. On  connaît  les  regrets  du  Roi  et  le  désespoir  de  Quélus,  auquel 
on  fît  pourtant  cette  épitaphe  :  Non  injnriam  sed  marterà  patienter 
tulU,  Elle  était  gravée  sur  \e  magnifique  mausolée  en  marbre  que 
Henri  III  lui  avait  fait  élever,  ainsi  qu'à  Maugiron,  dans  Féglise  de 
Saint-  Paul,  et  qui  fut  détruit  par  les  Parisiens  en  1588,  lorsqu'ils  ap- 
prirent l'assassinat  du  duc  de  Guise  à  Blois.  Le  Noir  a  donné,  dans 
son  Mîisée  des  monuments  fronçais  (planche  115,  n»  456  his)^  la 
gravure  de  ce  tombeau,  d'après  le  dessin  original  de  Germain  Pilon. 
Quélus  avait  la  siurvivance  du  Gouvernement  du  Rouergue.  Sa  mort 
rendit  Jeanne  de  Lévis,  sa  sœur,  héritière  du  comté  de  Quélus. 

PESTEILS-CAYLUS. 

Par  tîontrat,  du  15  de  janvier  1575,  passé  à  Villefranche,  où  son 
père  résidait  comme  Sénéchal  du  Rouergue,  elle  avait  épousé  Jean- 
Claude,  seigneur  de  Pesteils,  Salers  et  Fontanges  en  Auvergne,  Che- 
valier de  rOrdre  du  Roi  et  gentilhomme  de  sa  chambre.  C'est  proba- 
blement lui  qui,  en  1587,  prit,  brûla  et  démolit  le  château  de  Tanus, 
que  l'on  dit  avoir  été  détruit  par  Caylus.  Jeanne  de  Lévis-Caylus  était 
veuve  le  28  de  mai  1624  et  vivait  encore  le  22  de  mai  1630.  Anne 
de  Pesteils,  sa  fille,  hérita,  comme  elle,  du  comté  de  Caylus. 

TUBIÈRES-CAYLUS. 

Elle  épousa,  le  2  d'avril  1607,  Jean  de  Tubières,  quatrième  du 
nom,  baron  de  Verfeuil  et  seigneur  de  Caylus,  qui  avait  pour  qua- 
trième aïeul  Jean  !•'•  de  Tubières,  seigneur  de  Capdenède,  mari,  en 
1435,  de  Jeanne  d'Ébrard.  Amalric  de  Tubières,  seigneur  de  Saint- 
Rome,  fils  de  Jean  P'^,  avait  épousé  Delphine  de  Gozon,  fille  et  héri- 
tière de  Jean  de  Gozon,  seigneur  de  Malrfeu  et  coseigneur  d'Auriac, 
et  de  Marguerite  de  Grimoard,  dame  de  Grisac  et  de  Verfeuil,  qui 
était  de  la  famille  du  Pape  Urbain  V.  Pierre  de  Tubières,  leur  fils, 
fut  ainsi  baron  de  Verfeuil,  terre  qu'il  transmit  à  sa  postérité.  Cette 
circonstance  et  Talliance  de  Jean  IV  de  Tubières  avec  Anne  de  Pes- 
teils, qui  le  faisait  hériter  des  biens  de  cette  maison  et  de  ceux  des 
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Lëvis-Caylus,  flrent  prendre  aux  Tubières,  suivant  Tusage  d'Espagne, 
le  nom  de  Tubières  dé  Grimoard  de  Pesteîls  de  Lévis  de  Caylvs  qui 
constatait  leur  descendance  et  Torigine  par  succession  de  leur  for- 
tune. Jean  de  Tubières  de  Grimoard  de  Pesteils  de  Lévis,  fils  de 
Jean  IV  et  d'Anne  de  Pesteils,  comtesse  de  Caylus,  épousa,  le  26  de 
janvier  1636,  Madeleine  de  Bourbon-Malause ,  veuve  de  Jacques 
d'Escârs,  marquis  de  Merville,  et  dont  le  père,  Henri  de  Bourbon, 
marquis  de  Malause,  était  filleul  de  Henri  IV.  Il  fut  père  de  Charles- 
Henri  de  Tubières  de  Grimoard  de  Pesteils  de  Lévis,  marquis  de  Cay- 
lus, comte  de  Salmiech  et  de  Landorre,  qui,  en  1663,  épousa  Claude 
Fabert,  fille  du  Maréchal,  et  mourut  en  1669. 

Daniel-Charles-Gabriel,  le  dernier  de  leurs  fils,  né  Tannée  même 
de  la  mort  de  son  père,  futÉvêque  d'Auxerre  en  1704,  prit  une 
grande  part  aux  affaires  ecclésiastiques  de  son  temps  et  mourut  en 
175/i,  doyen  des  Évêques  de  France.  Sa  vie  fut  écrite  en  1765;  il 
laissa  hri-même  des  œuvres  qui  ont  été  recueillies  en  quatre  vo- 
lumes. 

Abraham-Claude,  second  fils  de  Charles-Henri,  et  connu  d'abord 
sous  le  nom  de  chevalier  de  Caylus ,  s'étant  battu  en  duel,  en  1696, 
contre  le  fils  aîné  du  comte  d'Auvergne,  fut  condamné  par  contu- 
mace, ainsi  que  lui,  passa  en  Espagne  et  y  entra  au  service.  En  1709, 
il  était  maréchal  de  camp  et  eut  une  part  brillante,  au  commence- 
ment de  mai,  à  une  affaire  qui  eut  lieu  entre  les  troupes  de  France  et 
d'Espagne  commandées  par  MM.  de  Fiennes  et  d'Ayetonrie,  d'une 
part,  et,  d'autre  part,  les  Portugais  qui  furent  vaincus.  En  1715, 
étant  lieutenant  général,  il  vint  à  Paris  purger  sa  contumace,  ce  qui 
fut  l'affaire  de  quelques  jours,  et  il  retourna  en  Espagne  pour  pren- 
dre le  commandement  de  la  province  d'Estramadure  que  le  Roi 
d'Espagne  lui  avait  donné,  lorsque  la  mort  du  marquis  de  Bray  le  ren- 
dit vacant.  En  1717,  il  fut  nommé  Chevalier  de  la  Toison-d'Or.  Plus 
tard,  de  1722  à  1725,  il  fut  titré  duc  de  Quailus,  ce  qui  lui  donnait 
la  Grandesse  de  première  classe.  En  1726,  il  fut  nommé  Capitaine 
général  du  royaume  de  Galice.  Il  vivait  encore  en  1754  et  n'eut 
qu'une  fille,  morte  elle-même  sans  postérité. 

Jean- Anne,  comte  de  Caylus,  frère  aîné  des  précédents,  qui  pos- 
sédait une  très-grande  fortune  et  qui  continua  la  famille,  fut  Menin 
du  Grand-Dauphin,  Monseigneur,  en  1686;  colonel  d'un  régiment  de 
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dragons  de  son  nom  en  1688;  se  trouva  à  la  bataille  de  Nerwinde 
en  1693;  fut  lieutenant  général  en  1702,  et  mourut  jeune,  en  Flan- 
dre, au  mois  de  novembre  1704.  Il  avait  épousé,  le  14  de  mars  1686, 
n'étant  encore  que  capitaine  de  cavalerie,  Marthe-Marguerite  le 
Valois  de  Villette,  qu'on  appelait  alors  M"«  de  Murçay ,  Tune  des 
femmes  les  plus  remarquables  et  les  plus  séduisantes  de  la  Cour 
de  Louis  XIV.  Nièce,  suivant  la  mode  de  Bretagne,  de  M™«  de 
Maintenon,  celle-ci  se  chargea  de  son  éducation  et  de  son  établisse- 
ment, et  plusieurs  de  ses  lettres  lui  sont  adressées;  mais  M"«  de 
Gaylus  n'avait  besoin,  pour  se  recommander  à  la  postérité,  que  de 
ses  Souvenirs^  ouvrage  sans  nulle  prétention,  que,  d'après  le  conseil 
de  son  fils  aîné,  elle  dicta  durant  une  maladie  pour  se  distraire,  et 
dont  Voltaire,  qui  mieux  que  personne  en  sentait  tout  le  prix,  ne  dé- 
daigna pas  d'être  l'éditeur.  Un  naturel  exquis,  une  grâce  parfaite  ca- 
ractérisent cette  charmante  production.  Racine  avait  rendu,  à 
M™*  de  Caylus ,  lorsqu'elle  était  encore  extrêmement  jeune,  un  hom- 
mage tout  aussi  flatteur.  L'entendant  réciter  des  vers  à  l'âge  de  onze 
ans,  il  en  fut  tellement  satisfait,  lui  qui  lisait  avec  la  plus  rareper- 
^ction,  que,  tous  les  rôles  à'Estherétaiïii  déjà  distribués,  pour  lui  en 
donner  un,  il  fit  le  prologue  de  cette  tragédie.  Plus  tard,  elle  en  joua 
successivement  tous  les  rôles  et  en  disait  les  vers  aussi  bien  que 
l'auteur.  A  tant  d'avantages  elle  joignait  celui  d'être  encore,  à  l'âge 
de  trente-quatre  ans,  belle  comme  un  ange  (ainsi  s'exprimait  Dan- 
geau,  contemporain),  et  sa  beauté  valut,  à  cette  époque,  un  poëte  de 
plus  à  la  France.  C'est  pour  elle  que  le  marquis  de  la  Fare  fit,  en 
1704,  à  l'âge  de  soixante  ans,  sa  première  et  sa  meilleure  pièce  de 
vers,  que  mes  lecteurs  ne  seront  point  fâchés  de  trouver  ici  : 

M'abandonnant  un  jour  à  la  tristesse, 
Sans  espérance  et  môme  sans  désirs, 
Je  regrettais  les  sensibles  plaisirs 
Dont  la  douceur  enchanta  ma  jeunesse. 
Sont-ils  perdus,  disais-je,  sans  retour? 

Et  n'es-tu  pas  cruel,  Amour, 

Toi  que  je  fis  dès  mon  enfance 

Le  mattre  de  ipes  plus  beaux  jours. 

D'en  laisser  consumer  le  cours 

Par  l'ennuyeuse  indifférence? 

Alors,  j'aperçus  dans  les  airs 

L'enfant,  maître  de  l'univers, 
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Qui,  plein  d'une  joie  inhumaine, 
Me  dit,  en  souriant  :  Tircis,  ne  te  plains  plus, 
Je  vais  mettre  fin  à  ta  peine, 
Je  te  promets  un  regard  de  Caylus. 

M"«  de  Caylus  mourut  le  15  d*avril  1729. 

Les  fils  d'une  femme  distinguée  par  tous  les  genres  de  mérite  ne 
pouvaient  manquer  d'en  avoir  eux-mêmes.  Ils  comptaient,  d'ailleurs, 
de  grands  hommes  parmi  leurs  ancêtres  :  Théodore-Âgrippa  d'Aubi- 
gné,  le  Maréchal  Fabert.  Anne-Claude-Philippe,  comte  de  Caylus, 
Taîné  de  ces  fils,  rendit  son  nom  célèbre.  Il  aurait  pu  suivre  avec 
éclat  la  carrière  militaire,  et  s'était  déjà  fait  remarquer  en  Catalogne 
et  au  siège  de  Fribourg,  en  1713,  lorsque  la  paix  d'Utrecht  vint  le 
condamner  à  une  inaction  qui  n'était  pas  dans  son  caractère.  Il  quitta 
le  service,  s'adonna  tout  entier  aux  beaux-arts,  à  la  littérature,  à 
l'étude  de  l'antiquité  et  alla  voyager  dans  Iç  Levant  en  1715.  Ses  ou- 
vrages sont  trop  connus  pour  qu'il  soit  nécessaire  de  les  mentionner. 
L'Académie  de  peinture  se  l'associa,  en  1731,  comme  honoraire  ama- 
teur; l'Académie  des  Inscriptions  et  Belles-lettres,  comme  honoraire, 
en  1741.  Il  fut  l'un  des  membres  les  plus  utiles  et  les  plus  laborieux 
de  ces  deux  compagnies,  et  mourut,  en  1765,  avec  la  réputation 
méritée  d'un  savant  de  premier  ordre,  d'un  citoyen  digne  des  re- 
grets de  son  pays,  d'un  homme  qui  honorait  l'humanité  par  ses  ver- 
tus non  moins  que  par  ses  talents.  Le  marquis  de  Caylus,  son  frère, 
servit  dans  la  marine,  devint  chef  d*escadre  et  fut  Gouverneur  géné- 
ral des  Antilles  françaises  du  Vent.  Le  comte  de  Caylus,  fils  de  ce 
dernier,  mourut  sans  postérité  (1). 

LIGNERAC-CAYLUS. 

Marie-Charlotte  de  Tubières  de  Grimoard  de  Pesteils  de  Lévis  de 
Caylus,  sa  grand'Lante,  avait  épousé  Joseph  de  Robert,  marquis  de 

(1)  Celui-ci  prenait,  dit-on,  les  titres  suivants  : 

Anne-Philippe  de  Tubières  de  Grimoard,  de  Pesteils,  de  Lévis,  de  Caylus,  sire 
de  Pesteils  et  Sénéchal  du  Roucrgue,  comte  de  Caylus  et  de  Saint-Clair,  baron  de 
Sallers,  de  Reyniès  et  de  Lacoste  en  Montalbanais,  châtelain  de  Villeneuve,  de 
Gastelnau,  de  Varayres  et  autres  lieux. 

On  dît  aussi  que  ses  restes  furent  portés  dans  une  église  au  fond  du  Rouergue. 
Il  faut  observer  que  cela  se  trouve  dans  les  Souvenirs  de  M^^  de  Créquy,  ou- 
vrage apocryphe  qui  est  loin  de  faire  autorité. 
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Liguerac,  colonel  du  régiment  du  Perche  en  1691 ,  brigadier  d'infan- 
lerie  en  1702,  lieutenant  général  et  Bailli  d'épée  d'Auvergne,  mort 
en  1733,  dont  la  maison  a  eu,  pendant  plus  de  deux  siècles  consécu- 
tifs, le  commandement  de  la  Haute-Auvergne  :  ce  mariage  porta  les 
biens  de  la  maison  de  Tubières-Caylus  dans  celle  de  Lignerac.  Le 
célèbre  comte  de  Tubières-Gaylus  était  si  indifférent  pour  les  hon- 
neurs nobiliaires,  qu'il  avait  n^l^é  de  faire  passer  sur  sa  tête  le 
titre  de  duc  de  Caylus,  dont  son  oncle  était  revêtu.  Joseph-Louis  de 
Robert  de  Ligperac,  petit-fils  de  Joseph,  qui  était  aux  droits  des  Tu- 
Inères,  et  dont  la  fasaille  avait,  d'ailleurs,  servi  utilement  Philippe  V, 
fit  revivre  ce  titre  et  fut  créé  Grand  d'£spagne,  sous  cette  dénomina- 
tion, vers  177JU  Jean-Louis  de  Robert,  son  fils,  fut  loi-même  créé 
Pair  de  France,  en  1817,  sous  la  même  dénconination,  de  façon  que 
Tancien  château  de  Caylus,  qui  n'existe  plus  que  par  son  nom,  a  été 
cependant  le  siège  d'un  duché,  auqud  furent  annexées  une  Parie  et 
une  Grandesse. 

Dans  le  rôle  des  États  de  Rouergue,  pour  Tannée  1651,  on  trouve 
M.  de  Caylus  au  cinquième  rang.  Avant  lui  sont  :  M.  d'Arpajcm, 
M.  de  Landorre,  M,  de  Sévérac  et  M.  d'Estaing.  Mais,  d'une  part, 
M.  d'Arpajon  et  M.  de  Sévérac  était  le  m^ne  individu,  qui  avait 
46UX  votes.  Il  paraît  que  M.  de  Landorre,  qui  avait  le  second  rang, 
avait  été  M.  d'Estaing;  mais  qu'en  1651,  c'était  Charles-Henri  de 
Tubières,  marquis  de  Caylus  et  comte  de  Landorre.  On  trouve  pa- 
mUement,  dans  le  rôle  de  ces  États,  M.  de  Montlaur,  qui  n'était  pas 
différent  de  M.  de  Caylus,  parce  que  Jean  IV  de  Tubières,  mari 
d'Anne  de  Pesteils,  avait  acheté,  le  9  de  décembre  1623,  cette  terre 
à  Jeanne  de  Lévis-Caylus,  sa  belle-mère. 

■sison  de  Caylvs. 


1«  Déodat,  seigneur  de  Caylus,  éuit.  eo  1308,  tatear  de  BerDard  d'Andase, 
seigneur  d'Olargaes,  de  concert  avec  Pons  de  Thésan.  mari  de  sa  sœur, 
et  Amalric  II,  vicomte  de  Na/bonne,  pelit-fils  de  Philippine  d'Andose, 
tante  da  même  Bernard. 

.1 

•    avanH^IS   (l>èodat  II. 

-.  avanii^.  ^^^^  ^  aennont-Lodève. 

I 


3. 
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I  Déodat  III,  seigneur  de  Gaylus  et  d'Olargues. 
(  Hélène  de,  Gastelnau-Calmonl. 
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Pons,  seigneur  de  Calmont- 
d'Olt  el  d'Espalion.  II  prit 
le  nom  de  Castelnaii!- 
C»liitoiit. 


Baymond.  Il  fat  en  Albigeois 
la  tige  de  la  branche  de 
Caylna-Bouayroux 

récemment  éteinte. 


V    -ogo     (  AJix^  héritière,  dame  de  Gaylus. 

««»•   (  Philippe  de  Lévis,  seigneur  de  Florenzac. 


laison  de  Ijéiris-Caylvs. 


6.       /Euslacho  de  Lévis,  baron  de  Gaylus  et  de  Bournac,  etc.,  testa  en  1459, 
]     était  mort  eu  1464. 
lÂKx,  dame  de  Gousan/ 

SGui  de  Lévis,  baron  de  Gaylus ,  de  Yilleneuve-la-Gremade,  mort 
en  1508. 
Marguerite  de  Gardaillac,  dame  de  Yarayres,  de  Privezac,  etc. 

i  Guillaume  de  Lévis,  baron  de  Gaylus,  Yarayres,  Privezac  et  en  partie 
de  Florenzac,  mort  en  1524. 
Marguerite  d'AÎfiboise  (nièoe  de  Gatherine,  dame  de  Gaimont-d'Olt  et 
d'Espalion.) 
I 

i  Antoine  de  Lévis,  créé  comte  de  Gaylus  en  1574,  Sénéchal  du  Boner> 
ffue,  Ghevalier  de  l'Ordre  du  Saint-Esprit  en  1581,  mort  en  1586. 
BaUhazarde  de  Letteshdes-Prez ,  fille  du  Maréchal  de  France  Antoine 
de  Lettes. 

i  g 

{Jeanne  de  Lévis,  comtesse  ae  Gaylus,  vivait  en  1630. 
Jean-Glaude  de  Pesteils.  seigneur  de  Pesteils,  Salers  et  Fontanges, 
ne  vivait  plus  en  1624. 


Maison  de  Pesteils-Caylns. 


41    4Rn'T     (Anne  de  Pesteils,  comtesse  de  Gaylus. 
11.  iwi.   ^  jg^jj  jjg  Tubières,  baron  de  VerfeU. 


laUon  de  Tubières-Caylus  (1). 


12.  1636. 


(  Jean  II  de  Tubières,  comte  de  Gaylus. 
(  Madeleine  de  Bourbon-Malause. 

I 


(1)  La  maison  de  Tubières  possédait  en  Rouergue,  d'où  elle  était  originaire,  outre  le  comté  de 
Caylos,  les  baronnies  de  Verfeil,  de  Landorre,  de  Montlaur,  les  seigneuries  de  St^Romc-de-Tam 
tt  d'Auriac;  les  seigneuries  de  Privezac,  Maie  ville,  Frevinquières,  de  Capluc,  LuzençoD,  la  Besse, 
Belcastel,  Yeyran  et  de  plus  d'autres  terres  en  Géyaudan  et  en  Auvergne. 
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13.  1663. 


15. 


(Charles-Henri  de  Tubières,  comte  de  Gaylus,  de  Salmiech  et  de 
Landorre,  mort  en  1669. 
Claude  de  Fabert,  fille  du  Maréchal  de  France  Abraham  Fabert , 
morte  en  1728. 


14. 


1686. 


<  Jean-Anne  deTUbières, 
comte  deCaylus,  lieu- 
tenant général  en 
1702,  mort  en  1704. 

/Marthe -Marguerite  le 
Valois-de-Villette,  au- 
teur des  Souvenirs^ 
Setite-nièce  de  M^e  de 
[aintenon,  morte  en 

,  1729.      1--^ ^ 

[  Anne-Claude -Philippe 
de  Tubières,  comte  de 
Caylus,  Académicien 
célèbre,  mort  en  1765. 


Abraham  -  Claude  de 
Tubières,  duc  de  Cay- 
lus et  Grand  d'Espa- 
fne,  Chevalier  de  la 
oison-d'Or,  capitaine 
général  de  la  Galice , 
mort  après  1754. 


s^Ga 


Daniel-Charles  -  Gabriel 
de  Tubières  -  Caylus  , 
évèque  d'Auxerre,  en 
1705,  mort  en  1754, 
doyen  des  évoques  de 
France. 


N.  de  Tubières,  marqi» 
de  Caylus,  chef  d'es 


Marie-Charlotte  de  Tu- 
bières-Caylus. 
cadre,'Gouverneurdes  j  Joseph  de  Robert,  mar- 
îles  du  Vent.  *  \  quis  de  Lignerac. 


16.      Anne-Philippe  de  Tubières,  /Charles  et  Robert,  marquis  de  Li- 

comte  de  Caylus.  1732.  J   gnerac. 

s.  Marie-Françoise  de  Broglie. 


Maison  de  liig^nera^-Caylas. 


17.  Joseph-Louis  de  Robert  de  Lignerac,  comte  de  Caylusr 

18.  Achille-Joseph  de  Robert  de  Lignerac,  duc  de  Caylus  et  Grand-d'Es- 

pagne, reconnu  en  France,  en  1770. 


Aux  Etats  de  Rouergue,  ct  1651,  M.  de  Caylus  occupait  en  cette  qualité  le  cinquième  rang. 
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9.  -  CORNEILLAN. 


Maison,  dont  la  tige  est  Arsin,  vicomte  de  Corneillan,  vivant  en 
1206  et  qui  habitait  l'Armagnac,  où  est  située  la  terre  de  Corneillan. 
Cette  famille  se  transplanta  en  Rouergue,  vers  le  milieu  du  16«  siècle, 
et  a  depuis  habité  ViUefranche. 

Guillaume  de  Corneillan,  quatrième  descendant  d' Arsin,  fut  évêque 
d'Aire  en  1316.  Pierre,  son  frère,  fut  Chevalier  de  TOrdre  de  Saint- 
Jean-de-Jérusalem,  Grand-prieur  de  Saint-Gilles,  enfin  Grand-maître 
de  son  Ordre  en  1353.  On  le  surnomma  le  Correcteur  des  cotUumea, 
parce  qu'il  réforma  beaucoup  d'abus;  il  mourut  en  1355. 

Roger  de  Corneillan,  neveu  des  précédents,  fut,  en  1354,  évêque 
de  Lombez  ;  il  mourut  en  1361. 

Bernard  de  Corneillan,  cousin  de  Roger,  fut  évêque  de  Lescar  de 
1362  (ou  1365,  suivant  d'autres),  à  1368. 

Jean,  neveu  de  Bernard,  fut  comme  lui  évêque  de  Lescar  :  il  oc- 
cupa ce  siège  de  1402  à  1404,  époque  de  sa  mort. 

Alain,  neveu  de  ce  dernier,  était,  en  1442,  Gouverneur  de  Lec- 
toure.  Géraud,  neveu  d* Alain,  fut  Gouverneur  de  l'Armagnac  ;  ce 
dernier  mourut  en  1445. 

Jacques  de  Corneillan,  neveu  du  Cardinal  d'Armagnac,  l'accom- 
pagna dans  son  ambassade  vers  le  Pape  Paul  III,  en  1544,  et  fut  fait 
alors  évêque  in  partions  infidelitmi  :  le  Roi,  à  son  retour,  le  nomma 
conseiller  au  Parlement  de  Toulouse.  —  Le  5  de  mai  1553,  le  Car- 
dinal d'Armagnac,  administrateur  de  l'évêché  de  Vabres,  se  démit  de 
cet  évêché  en  sa  faveur  avec  l'agrément  du  Roi,  et  de  même  avec  la 
permission  du  Roi,  il  lui  résigna  en  1560  celui  de  Rodez.  Dès  1555, 
Jacques  de  Corneillan  eut,  à  cause  de  l'absence  du  Cardinal  d'Arma- 
gnac, la  surintendance  du  comté  de  Rodez  et  des  quatre  châtelle- 
nies  du  Rouergue,  qu'il  garda  jusqu'à  sa  mort,  qui  eut  lieu  le 
30  août  1582.  N'étant  encore  qu'évêque  de  Vabres,  il  avait  fait 
imprimer  en  1559  un  ouvrage  intitulé  :  Conduite  que  doivent  mener 
les  ecclésiastiques  pour  remplir  dignement  les  devoirs  de  leur  état  : 
ce  livre  eut  du  vivant  de  son  auteur  une  seconde  édition  à  Rodez  et 
une  troisième  à  Toulouse.  En  1576,  il  fit  imprimer  à  Rodez  un 
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autre  ouvrage  intitulé  :  Avis  sur  la  dévotioft  et  Vimportance  du  re- 
cueillement qu'on  doit  (Server  saintement  dans  les  églises.  Ces  deux 
livres  de  Jacques  de  Corneillan  sont  les  plus  anciennement  imprimés 
à  Rodez,  dont  on  ait  connaissance. 

Bernardin  de  Corneillan,  Dora  d'Aubrac,  frère  de  cet  évêque,  fut 
député  du  clergé  de  Rouergue  aux  États  généraux  de  1576. 

François  de  Corneillan,  neveu  de  Jacques,  fut  son  coadjuteur  en 
1581.  11  était  conseiller-clerc  au  Parlement  de  Toulouse  et  fut,  en 
1603,  conseiller  au  Conseil  d'État  et  privé.  Le  Gallia  C/im^eana  parle 
de  lui  en  ces  termes  :  Virtutibus  pontifies  dignis  effioruit^  beneficeniia 
ergapauperes  et  religionis  catkolîcœ  zelo  adversus  novatores.  J*ai  fait 
connaître  dans  les  Annales  sa  conduite  aux  Etats  de  Blois  et  ses 
efforts  pour  soumettre  la  ville  de  Rodez  à  son  autorité.  Il  était 
à  rassemblée  du  Clergé  qui  se  tint  à  Paris  en  1605  et  mourut  à  Es- 
palion  le  13  de  septembre  1614  en  se  rendant  aux  États  généraux  où 
déjà  il  avait  été  député  en  1588.  Il  avait,  comme  son  prédécesseur,  la 
surintendance  du  comté  de  Rodez  et  des  quatre  châtellenies.  Jean  de 
Corneillan,  frère  de  François,  fut  mestre  de  camp  d'un  régiment  de 
cavalerie,  Gouverneur  de  Rodez,  capitaine  du  château  de  la  Foque 
Valsergue,  et  Chevalier  de  FOrdre  du  Roi  :  il  épousa  Théritière  de  la 
maison  de  Mondenard. 

Bernardin  de  Corneillan,  neveu  de  François,  était  son  coadjuteur 
depuis  1602  et  fut  probablement,  alors  aussi,  évêque  de  Nicopolis. 
Il  succéda  à  son  oncle  et  mourut  au  mois  d'octobre  1645  :  il  avait 
eu  la  permission  de  se  choisir  pour  coadjuteur  François  de  COTneil- 
lan-Mondenard,  son  cousin;  mais  celm-ci  ne  lui  survécut  que  de 
quelques  mois. 

Hector-François  de  Corneillan,  neveu  de  Bernardin,  ftit  colonel 
d'un  régiment  de  son  nom.  Chevalier  de  FOrdre  du  Roi  et  gentil- 
homme de  sa  chambre  :  il  mourut  en  1629.  Jean  de  Corneillan,  son 
fils,  fut  comme  lui  gentilhomme  de  la  chambre  du  Roi,  et  mourut 
en  16S1. 

François  de  Corneillan,  né  le  18  de  mars  1714,  capitaine  au  régi- 
ment de  Condé,  infanterie,  fut  blessé  à  la  bataille  de  Parme  en  i7Sfi 
et  ChevaMer  de  Saint-Louis  en  1747.  Joseph,  son  frère,  né  le  26  de 
novembre  1716,  fut  capitaine  au  régiment  de  Joyeuse,  infanterie,  et 
Chevalier  de  Saint-Louis  le  26  d'août  1752. 
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10.  -  ERAIL  OU  HÉRAIL 


Je  crois  pouvoir  revendiquer,  comme  apparteiaaat  au  Rouergue, 
Gilbert  Horal  ou  Eral,  Grand  maître  de  l'Ordre  du  Temple  en  1 196, 
que  Bouche  appelle  Erail  (HisL  de  Provence,  t.  ii,  p.  333)  ;  et  je 
vais  faire  connaître  les  raisons  qui  m'ont  fait  adopter  cette  opinion. 

Gilbert  Eral  ou  Erail  était  précepteur  de  France  avant  d'être  Grand- 
maître  ;  mais  l'on  ne  sait  point  à  quelle  partie  du  royaume  il  appar- 
tenait et  aucune  ne  l'a  réclamé.  Or,  il  existait  en  Rouergue  une 
maison  appelée  primitivement  £ralh,  puis  Erail  et  enfin  HéraU 
remontant  à  une  haute  antiquité,  alliée  aux  meilleures  maisons  de 
cette  province  et  des  provinces  voisines,  et  constamment  animée  de 
Tesprit  de  Chevalerie  et  de  religion.  Déodat  Eralh,  Chevalier,  porta 
les  armes  pour  la  défense  du  Rouergue  en  1369  et  1386  :  dans  le 
siècle  suivant,  un  autre  Eralh  était  Chevalier  de  Vhonorable  kôpUal 
de  Sainte-Marie  d'Aubrac, 

AKonse  11,  Roi  d'Aragon,  dota  en  1196  le  couvent  militaire  d'AI- 
hambra  pour  l'Ordre  du  Temple  (Hispania  illmtrata^  t  3,  p.  59),  et 
c'est  même  cet  acte  qui  prouve  que  Gilbert  Erailh  était  Grand-maître 
de  rOrdre  à  cette  époque.  Il  y  a  lieu  de  croire  que,  s'il  était  né 
vassal  du  prince  qui  faisait  cette  dotation,  cette  circonstance  avait  été 
de  nature  à  porter  Alfonse  à  cette  libéralité.  Remarquons,  à  cet  égard, 
qu'Alfonse  était  vicomte  de  Millau,  m  sa  qualité  de  petit-fils  de  la 
vicomtesse  Douce,  et  qu'on  trouve  la  maison  d'Erailh  très-ancienne- 
ment établie  au  château  de  Lugans,  qui  non-seulement  était  de  la 
mouvance  de  la  vicomte  de  Millau,  mais  même  en  avait  fait  partie. 
A  la  vérité,  cet  établissement  n'avait  eu  lieu  qu'à  une  époque  posté- 
rieure à  1196  ;  mais  la  famille  d'Erailh  existait  dans  le  pays  longtemps 
avant  d'habiter  Lugans.  Le  Grand-maître  Erailh  était  donc  dans  mon 
hypothèse,  vassal  d* Alfonse  II,  qui  ne  pouvait  qu'être  flatté  de  le  voir 
à  la  tête  d'un  Ordre  aussi  illustre  que  celui  du  Temple. 
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Le  prénom  même  de  Gilbert  vient  confirmer  l'origine  que  j'attribue 
à  Erailh.  Le  dernier  vicomte  de  Millau  de  la  maison  de  ce  nom,  père 
de  Douce,  s'appelait  aussi  Gilbert,  et  l'on  sait  que  dans  les  petites 
Cours  comme  dans  les  grandes,  les  courtisans  donnent  à  leurs  fils  et 
petit-fils  le  nom  du  maître. 

D'ailleurs,  la  noblesse  de  Rouergue  avait  en  grande  recommanda- 
tion l'Ordre  du  Temple,  et  ce  pays  était  l'un  de  ceux  où  il  avait  reçu 
le  plus  de  dotations.  En  1158,  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barce- 
lone et  vicomte  de  Millau,  fils  de  la  vicomtesse  Douce,  avait  donné 
aux  Templiers  le  Larzac,  qui  forma  une  de  leurs  plus  riches  Comman- 
deries  :  en  1167,  ils  avaient  aussi  une  Commanderie  à  Espalion  ;  en 
1184,  Sanche,  vicomte  de  Millau,  leur  donna  le  péage  qu'il  possédait 
à  Sainte-Eulalie  ;  en  1194,  ils  possédaient  de  plus  une  maison 
à  Rodez,  de  manière  qu'avant  l'avènement  d'Erailh  au  Magistère, 
rOrdre  était  établi  dans  les  trois  principales  villes  du  Rouergue  (Ville- 
franche  n'existait  point  encore).  Les  Commandeurs  de  l'Ordre  du 
Temple  qui  reçurent  les  libéralités  des  vicomtes  de  Millau  étaient,  en 
1158,Hélie  de  Montbrun,et  en  1184, Guillaume  delà  Guarrigue  dont 
les  noms  appartiennent  au  Rouergue;  et  c'est,  ce  me  semble,  un 
nouveau  motif  de  penser  que  Gilbert  Erailh  était  aussi  originaire  de 
cette  province. 

La  maison  d'Hérail  s'éteignit  en  Rouergue  vers  le  milieu  du 
seizième  siècle  :  il  en  existait  plus  tard  une  en  Languedoc  du  nom 
d'Hérail  de  Bresis,  mais  je  ne  sais  si  elle  avait  ou  non  la  même  ori- 
gine que  celle  d'Hérail  de  Lugans. 

Miracle  d'Erailh  épousa  au  quatorzième  siècle  Motet  de  la  Panouse. 

Lombarde  d'Erailh,  au  quinzième  siècle,  épousa  Jean  de  la 
Panouse. 

Le  26  janvier  1531,  Gabrielle  Hérail  de  Lugans  épousa  Antoine 
d'Izam  de  Freissinet. 

En  1568,  Gabrielle  Hérail  de  Lugans  était  femme  de  Jean  de  Lastic, 
seigneur  de  Gabriac-Bedène. 

Antoinette  Hérail  dame  de  Lugans  porta  la  terre  et  le  château  de 
Lugans  dans  la  maison  de  Carcassomie,  en  épousant,  le  27  juil- 
let 1561,  Etienne  de  Carcassohne. 
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11   -  ESTAING. 


La  maison  d'Estaing  était  fort  ancienne  :  on  trouve  un  Aldebert 
d'Estaing  en  1001.  En  1214,  Pierre  d'Estaing  sauva  la  vie  à  Philippe- 
Auguste  à  la  bataille  de  Bouvines,  et  sa  postérité  obtint,  en  consé- 
quence, le  droit  de  porter  les  armes  de  France  au  chef  d'or.  Une 
autre  circonstance  qui  suffirait  à  prouver  combien  cette  maison 
était  considérable,  ce  sont  les  alliances  à  Taide  desquelles  elle  accrut 
sa  fortune  et  par  conséquent  son.  importance.  Ainsi,  en  1319,  Guil- 
laume d'Estaing  épousa  Ermengarde  de  Peyre,  vicomtesse  de  Chey- 
lane  en  Auvergne  et  dame  de  Valentine^  terres  que  possédèrent  leurs 
descendants.  En  1499,  Arnaud  de  Landorre  donna  par  son  testament 
à  Guillot  d'Estaing,  son  beau-frère,  la  vicomte  de  Cadars,  la  baronnie 
de  Landorre  et  la  seigneurie  de  Salmiech  :  ces  terres  passèrent 
depuis,  savoir  :  la  première  dans  la  maison  de  Castelpers,  les  deux 
autres  dans  celle  de  Tubières-Caylus.  Les  d'iilstaing  eurent  de  plus  en 
Rouergue,  en  Auvergne  et  ailleurs,  CabrespineSy  Sebrazac^  Autun^ 
Aurelle^  la  Terrisse^  Couros^  la  Bastide^  Vemines^  Talende^ 
Meurville^  Spoix,  Murol^  hagarde^  Ravel,  Plauzat,  Saillans,  et  enfin 
le  château  du  Terrail  où  naquit  Bayard  et  qui  leur  advint  par  le 
mariage,  en  1647,  de  Jean  d'Estaing,  seigneur  de  Saillans,  avec 
Claude  de  Combourcier,  arrière-petite-nièce  du  Chevalier  sans  peur 
et  sans  reproclie. 

Maison  d'Estaini^. 

{Guillaume,  seigneur  d'Estaing,  épousa  :  l»  Yolande  de  Joyeuse.  Il 
lesta  en  1291  ; 
20  Douce  de  la  Roche  Reynier,  en  Vivarais. 

2.       (Raimond,  Chevalier,  vivant  en  1312  et  1317. 
(  Richarde  de  Sévérac. 
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3.  1319. 


4.  1350. 


5.  1383. 


6.  1420. 


7.  1453. 


(  Guillaume  II. 

t  Ërmengarde  de  Peyre,  vicomtesse  de  Gheylane  et  dame  deValentine. 


(  Raimond  II 

i  Barane  de  Casteluau  de  Bretenous 


I 


Pierre,  archevê- 
que de  Bour- 
ges, Cardinal, 
H-  1377. 


Dieudouné,  év. 
de  Saint-Paul- 
Trois-Châteaux 
1389  +  1409. 


(  Jean  !«',  vicomte  d'Estaing  et  de  Gheylane  +  vers  1420. 
(  Elips  de  Pierrefort. 

(Begon  d'Estaing,  Gouverneur  /  Guillaume  III,  d'Estaing,  Conseiller 
]  de  Pézénas,  testa  en  1477.  k  et  Chambellan  du  Roi,  Sénéchal  de 
vJeanne  de  Lestrange.  ;   Rouergue  en  1424,  Ambassadeur  en 

I  ]   Castille  en  1454  +  1471. 

!Jean  II ,  vicomte  d'Estaing  et  f  Jeanne  de  Pourprières ,  dame  de 
de  Cheylane,  baron  de  Couros  \  Lugarde  et  de  Veminos. 
et  de  la  Bastide,  testa  en  1477.  | 

Dauphine  de  Peyrc.  /Gaspard,  seignmir  de  Lugarde,  etc., 

)   Sénéchal  de  Rouergue ,  testa  en 
)   1479. 
\  Jeanne  de  Murol. 


Antoine 
év.  d'An- 
goulème. 


Le  bienheur«"«  Fran- 
çois, évèque  de  Ro- 
dez + 1529,  termina 
la  cathédrale  et  bâtit 
son  clocher. 


(Louis,  seigneur 


^  I  baron  de  Landorre  et 
de  Salmiech. 
^  Anne,  dame  d'Esparrou 


9,  1517. 


10.  1518. 


(  Gaspard  II,  vicomte  d'Estaing,  etc.,  +  1552. 
l  Françoise  de  Voisins. 


%kines,  vicomte  d'Estaing,  après 


i  François  I«',  vicomte  d'Estaing  ,  et  de  Gadars,  baron  de  Murol, 
Chevalier  de  l'Ordre  du  Roi. 
Catherine  de  Chabannes,  fille  de  Joachim,  Chevalier  d'honneur  de 
la  Reine  Catherine  de  Médieis  et  soeur  consanguine  de  François 
qui  fut  Chevalier  des  Ordres  du  Roi. 


12. 


Louis,  c^ 
de  Lyon, 
évèq.  de 
Glermont 
en  1650 
+  1664. 


r  Jean  III,  vicomte  d'Estaing,  etc.,  +  1621. 

{  Gilberte  de  la  Rochefoucauld,  dame  de  Ravel  en  Auvergne. 

^i/ François  11,  c^ 

^  d'Estaing,  cap. 

l  lient,  de  200  h. 

col  d'armes  de  la 


fJ  Jean -Louis, 
^*\  ct«d'Estaing, 
t^l  +  1628. 
^iLouise  d'Ap- 
■^f  chon. 


^<  Reine. 
^jMa 


flarie  de  Bussy, 
f  bar»*  de  Meur- 
I  ville,  Spoix, 
\  etc.       I 


Joachim,  évè- 
que de  Cler- 
mont- d'Au- 
vergne en 
1614,  député 
aux  Etats - 
généraux,  + 
1650. 


Jacques  , 
seig'  de  la 
Terrisse  et 
baron  de 
Plauzat. 

ICatherine 
du  Bour?, 
dame    de 
Saillans. 


15. 


(  Joachim,  comte  d'Estaing. 
{  Claude-Catherine  Le  Goux. 


1647. 


(Jean,  seigneur  de  Saillans. 
Claude  de  Combourcier,  petite- 
nièce  de  Bavard,  héritière  de 
la  terre  du  Terrail. 
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16. 


,„i. 


/  François  Uï,  c»»  d'Es- 
taing ,  marquis  de 
Murol,  etc.,  Jieutent 

Sétiéral  1704,  Chev. 
es  Ordres  (ta  Roi 
1724,  H-  1732. 
Marie  -  Françoise  de 
Nettencourt.  • 


Charles  -  Fran-  Louis  -  Claude , 

cois  -  Marie  ,  marquis      de 

marquis  d'Es-  Murol,  tué  en 

laing,+1729.  1719. 


'K 


!  Gaspard,  marquis  du  Philippe,  comte  de  Sail- 
Terrail,  brigadier  del  lans(l),  lient,  général 
cavalerie.  '  " 

Philiberte  de  la  Tour-  j 
Saint-Vidal.  / 

I  ' 

(Charles-François,  mar- 
quis de  Saillans,  lieu- 
V    tenant  général  1734. 
I  Marie  -  Henriette  Col- 
V  bert  de  Maulevrier. 


1704,  Gouverneur  de 
Sarlouis,  1710,  Gom- 
mand*  dans  les  Trois- 
Evêchés,  1712. 


17. 


1746. 


f  Jean-Baptiste-Charles-Henri,  comte  d'Estaing,  né  an  ebâteau  de  Ravel , 
en  l'année  1729;  colonel  du  régiment  d'infanterie  de  Rouergue,  en  1749; 
brigadier  dTinfanterie,  en  1756;  maréchal  de  camp,  lieutenant  général 
des  armées  de  terre,  en  1762  ;  lieutenant  général  des  armées  navales, 
en  1763;  Gouverneur  de  Sl-Domingue  la  même  année  le  27  décembre  ; 
Chevalier  des  Ordres  du  Roi,  en  1767;  Vice- Amiral,  en  1777;  Grand 
d'Egsagike,  en  1782;  Gouverneur  et  lieutenant  général  de  la  province 
de  Touraine,  en  1785;  Amiral,  le  6  de  mars  1792  +  28  d'avril  1794. 

^  Marie-Anne  de  Rousselet,  marquise  de  Ckâteauneuf ,  née  en  1727,  fille  d« 
Maréchal  de  Rousselet  et  d'Anne-Julie  de  Montmorenci. 


(<}  Gaspard  et  Philippe  avaient  pour  Crère  Joaehim-Joseph,  né  vers  16B4,  évAque  de  Saint-Floor, 
en  1694  +  174S. 

Aux  Etat»  de  Rouergtte  en  4654,  M.  d'Hetainr  occopait,  en  «elte  qualité,  le  qooCrièbie  rang. 
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12.  -  FOUQUÉT  DE  BELLE-ISLE. 


Fouquet  de  Belle-Isle,  famille  de  robe  qui  donna  constamment  des 
magistrats  au  Parlement  de  Paris^  depuis  François  Fouquet,  reçu 
conseiller  le  12  de  mars  1578,  jusqu'à  Nicolas  Fouquet,  Procureur 
général  en  16&8,  et  ensuite  Surintendant  des  finances,  en  1653. 
Cette  famille,  célèbre  par  de  grands  talents  et  de  grandes  infortunes, 
était,  par  son  origine,  étrangère  au  Rouergue  :  trente  ans  de  séjour, 
occasionnés  par  sa  disgrâce,  Ty  natularisèrent  en  quelque  sorte. 
Lorsque,  en  1661,  le  Surintendant  tomba  du  faîte  de  la  splendeur  et 
de  la  puissance  dans  la  misère  et  la  captivité,  le  troisième  de  ses 
frères,  Louis,  qui,  deux  années  auparavant  et  dès  Tâge  de  vingt- 
six  ans,  avait  été  nommé  évêque  d'Agde  et  Chancelier  des  Ordres  du 
Roi,  perdit  cette  dernière  dignité  et  fut  exilé  à  Villefranche;  sa  mère, 
Marie  de  Maupeou,  femme  d'une  éminente  piété  et  d'une  rare  bien- 
faisance, alla  le  joindre;  et,  ses  malheurs  redoublant  en  quelque 
sorte  en  elle  le  désir  d'être  utile  à  ceux  qui  souffraient,  elle  fit  im- 
primer à  Villefranche,  en  1665,  un  Recueil  de  recettes  choisies  et 
expérimentées  pour  les  maladies,  Louis  de  Fouquet ,  marquis  de 
Belle-Isle,  troisième  fils  du  Surintendant,  se  retira  auprès  de  son 
aïeule  et  de  son  oncle  ;  et  c'est  là  qu'il  eut,  le  22  septembre  1684,  de 
Catherine- Agnès  de  Lévis,  sa  femme,  Charles-Louis-Auguste  de 
Fouquet,  depuis  Maréchal  duc  de  Belle-lsle,  et  plus  tard  un  second 
fils  connu  sous  le  nom  de  chevalier  de  Belle-Isle. 

Fils  d'un  homme  qui  n'avait  pu  rien  obtenir,  Charles-Louis- 
Auguste  de  Fouquet  eut  le  talent  et  le  bonheur  de  parvenu"  à  touL 
Il  commença  sa  carrière  en  ItaUe  où  il  servit  comme  capitaine  de 
cavalerie.  Mestre-de-camp  de  dragons,  en  1705;  brigadier  de  la 
même  arme,  en  1708,  après  s'être  distingué  au  siège  de  Lille  et  y 
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avoir  été  blessé;  mestre  de  camp  général  des  dragons,  en  1709,  il 
devint  maréchal  de  camp  en  1718,  et  Gouverneur  de  Huningue, 
en  1719.  Jusqu'alors  la  fortune  lui  avait  souri;  il  lui  fallut,  à  son 
tour,  éprouver  ses  rigueurs.  Entraîné  dans  la  disgrâce  du  ministre 
de  la  guerre  Le  Blanc,  il  fut  mis  à  la  Bastille  sans  motifs  avec  son 
frère,' en  1723,  en  sortit  triomphant,  ainsi  que  le  ministre,  à  la  suite 
d*un  arrêt  du  Parlement  de  Paris,  et  cependant  fut  exilé  dans  sea 
terres.  Revenu  à  la  Cour  où  Ton  sentit  enfin  qu'il  méritait  de  l'avan- 
cement plutôt  qu'une  disgrâce,  il  fût  nommé  lieutenant  général,  en 
1731;  Gouverneur  de  Metz  et  du  Pays-Messin  et  commandant  dans 
les  Trois-Evêchés,  en  1733;  Chevalier  des  Ordres  du  Roi,  le  1«  de 
janvier  1735,  après  avoir  pris  Trêves  et  s'être  distingué 'au  siège  de 
Philipsbourg,  en  173/i;  Maréchal  de  France  en  1741;  Ambassadeur 
plénipotentiaire  à  la  diète  de  Francfort,  la  même  année;  duc  de 
Gisors,  prince  du  Saint-Empire  et  Chevalier  de  la  Toison-d'Or,  en 
1742;  duc  de  Belle-Isle  et  Pair  de  France  en  1748;  ministre  d'État, 
en  1756;  ministre  de  la  guerre,  en  1758,  et  mourut  le  26  de  janvier 
1761.  Il  était  aussi  de  l'Académie  française,  de  l'Académie  (tes 
sciences,  et  avait  fondé  et  doté  de  trois  mille  livres  de  rente,  en 
1757,  la  Société  des  sciences  et  arts  de  Metz.  Rappeler  ici  tous  les 
événements  importants  de  sa  vie  serait  une  tâche  longue  et  su* 
perflue  ;  personne  n'ignore  que  l'élévation  à  l'Empire  de  Charles- 
Albert  de  Bavière  (Charles  VU),  qui  eut  lieu  le  7  de  janvier  1742,  la 
défense  de  Prague  et  la  retraite  de  l'armée  française  de  cette  ville  la 
même  année,  et  l'expulsion  des  Autrichiens  de  la  Provence,  en  1747, 
firent  de  lui  l'un  des  personnages  les  plus  marquants  du  dix-huitième 
siècle. 

«  Le  maréchal  de  Belle-Isle,  dit  Voltaire  (ceci  se  rapporte  à  Tan- 
«  née  1741),  sans  avoir  fait  de  grandes  choses,  avait  une  grande  ré- 
«  putation.  Il  n'avait  été  ni  ministre  ni  général  et  passait  pour 
«  l'homme  le  plus  capable  de  conduire  un  État  et  ime  armée;  mais 
«  une  santé  très-faible  détruisait  souvent  en  lui  \e  fruit  de  tant  de 
«  talent^.  Toujours  en  action,  toujours  plein  de  projets,  son  corps 
«  pliait  sous  les  efforts  de  son  âme;  on  aimait  en  lui  la  politesse 
t  d'un  courtisan  aimable  et  la  franchise  apparente  d'un  soldat  :  il 
«  persuadait  sans  s'exprimer  avec  éloquence,  parce  qu'il  paraissait 
«  toujours  persuadé. 

TOM.   IV.  6 
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«  Son  frère,  le  Chevalier  de  iBelle-IsIe  avait  la  même  ambition,  les 
xi  mêmes  vues,  mais  encore  plus  approfondies,  parce  qu'une  santé 
<i  plus  robuste  lui  permettait  un  travail  plus  infatigable  :  son  air  plus 
<t  sombre  était  moins  engageant;  mais  il  subjuguait  lorsque  son  frère 
«  insinuait.  Son  éloquence  ressemblait  à  son  courage  ;  on  y  sentait, 
«  sous  un  air  froid  et  profondément  occupé,  quelque  chose  de  vio- 
«  lent;  il  était  capable  de  tout  imaginer,  de  tout  arranger  et  de  tout 
0  faire. 

'  «  €esdeux  hommes,  étroitement  unis  plus  encore  par  la  confor- 
«  mite  des  idées  que  par  le  sang,  entreprirent  de  changer  la  face  de 

«  rEîurope » 

•  Le  Maréchal  de  Belle-lsle  avait  un  fils,  Louis-Marie,  ^omte  de  6i- 
sors,  dont  r Europe  étonnée  admira  le  mérite,  a  dit  Rousseau.  Il  fut  tué 
à  là'  bataille  de  Crevelt,  en  1758^  à  Tâge  de  vingt-six  ans  et  à  la  tête 
des  carabiniers  qu'il  commandait;  en  lui  s'éteignit  sa  famille  lors- 
qu'elle promettait  à  la  France  un  grand  homme  de  plus. 

La  vie  du  Maréchal  de  Belle-Isle  a  été  écrite  (1  volume  in-i2, 
•La  Haye;  1761),  et  trois  orateurs  ont  fait  son  âoge  :  le  P.  Neuville, 
jésiité,  au  service  funèbre  que  lui  fit  faire  le  Roi  aux  Invalides  ; 
l-abbé  Trublet  et  le  duc  de  Nivernais  à  l'Académie  française. 
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13.  -  GOZON. 


La  maison  de  Gozon  était  une  maison  d'ancienne  (jhevalerie  dont 
la  filiation  remontait  au  moins  à  1100.  Elle  possédait  en  Rouergue, 
au  quatorzième  siècle,  Gozon^  MelaCy  Saint-Victor ^  MelvieUy  Montre- 
don^  Montagnol,  et  la  co-seigneurie  à'Auriac  et  de  Montclarat. 

Elle  habitait  tantôt  le  château  de  Gozon,  ruiné  aujourd'hui,  et  tan- 
tôt la  ville  de  Millau,  où  une  rue  et  une  porte  s'appellent  encore  rue 
et  porte  de  Gozon.  Cette  famille  a  du  sa  célébrité  à  Dieudonné  de 
Gozon,  qui  tua  le  crocodile  ou  le  serpent  monstrueux  par  lequel  l'île 
de  Rhodes  fut  désolée  au  quatorzième  siècle,  qui  fut  ensuite  lieute- 
nant général  du  Grand  maître  de  l'Ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem, 
et  enfin  Grand  maître  lui-même  de  cet  Ordre,  de  1^6  à  135.^.  On 
lisait  sur  sa  tombe  :  Extinctor  draconis.  On  voit  encore  auprès  des 
ruines  du  château  de  Gozon  un  bois  nommé  les  Dragonnières,  dans 
lequel  Dieudonné  exerça  les  chiens  à  l'aide  desquels  il  vainquit  cet 
animal;  et  la  tradition  de  Millau  est  qu'il  avait  aussi  exercé  ses 
chiens  sur  l'emplacement  de  la  Rue-Neuve-Basse  de  cette  ville,  qui 
formait  alors  une  esplanade.  Schiller  a  fait,  au  sujet  du  combat  de 
Gozon  contre  ce  monstre,  une  ballade  qui  a  fourni  le  sujet  de  seize 
dessins;  mais  on  est  étonné  de  ne  trouver  dans  cet  ouvrage  au- 
cune mention  du  nom  du  Chevalier  vainqueur,  non  plus  que  de  sa 
patrie. 

On  a  dit  que  Gozon  s'était  nommé  lui-même  Grand  maître  de  son 
Ordre.  Cette  assertion  est  démentie  par  un  bref  du  Pape  Jean  XXII, 
en  date  du  28  de  juin  1348,  duquel  il  résulte  qu'il  fit  des  difficultés 
pour  accepter  sa  nomination,  parce  qu'il  regardait  le  Gouvernement 
de  l'Ordre  comme  un  fardeau  trop  lourd  pour  lui.  Cependant  son 
Magistère  ne  fut  pas  sans  gloire.  La  flotte  de  la  religion  remporta  une 
victoire  sur  une  flotte  Sarrasine  àTenbros;  et,  plus  tard,  il  secourut  le 
Roi  d'Arménie. 
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n  est  à  remarquer  que  la  première  monnaie  d'or  que  l'Ordre  de 
Saint-Jean  ait  fait  frapper,  le  fut  sous  le  Magistère  de  Gozon,  Elle 
représentait  Saint  Jean-Baptâste,  tenant  dans  sa  main  gauche  l'évan- 
gile et  de  la  droite  le  làbarum  qu'il  présentait  au  Gifand  maître  age- 
nouillé. On  connaît  aussi  des  monnaies  d'argent  de  Gozon. 

Sa  maison  continua  de  donner  à  l'Ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem 
des  Chevaliers  clignes  de  leur  origine,  notamment  :  Marques  de 
Gozon,  Grand  Prieur  de  Toulouse  en  1513;  Pierre  de  Gozon,  Grand 
Prieur  de  Saint-Gilles  en  1559;  François  de  Gozon,  Bailli  de 
Manosque  en  1565  ;  et  Raimond  de  Gozon,  Grand  Prieur  de  Toulouse 
en  4597. 

Jean  de  Gozon,  d'abord  écuyer  de  Gaston  de  Foix,  comte  de 
Candole  et  captai  de  Buch,  suivit  en  Hongrie  Anne  de  Foix,  fille  de 
Gaston,  qui  épousa  en  1592  Ladislas  de  Pologne,  Roi  de  Hongrie  et 
de  Bohême,  et  il  fut  Grand  maître  de  la  maison  de  ce  monarque. 

La  maison' de  Gozon  subsiste  encore  dans  l'ancien  Quercy,  dan» 
une* branche  cadette;  la  branche  aînée  finit  en  Rôuergue  par  Marthe 
de'GôSJon,  dame  de  Gozon,  Melac  et  Saint- Victor,  qui  apporta  ces 
terres  à  Louis  de  Montcalm,  seigneur  de  Saint-Véran,  Tournemîne 
etCandiad,  qu'elle  épousa  le  25  de  mai  1582.  ' 
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U.-LANDORRE. 


La  maison  de  Landorre  était  considérable.  En  1312,  Cécile,  com- 
tesse de  Rodez,  fille  du  comte  Henri  II,  donna  par  son  codicille,  fait 
à  Bozouls,  la  ville  de  Requista  avec  le  château  de  Cadars  et  le  Ca- 
darcez,  c'est-à-dire  le  pays  qui  dépendait  de  ce  château,  à  Arnaud 
de  Landorre,  Chevalier,  son  parent,  consanguineo  nostrOy  en  répré- 
sentation de  deux  cents  livres  de  rente  annuelle  qu'il  avait  à  pré- 
tendre, savoir  :  cent  pour  un  don  qu'elle  lui  avait  fait  et  les  autres 
cent  pour  un  don  que  lui  avait  fait,  par  son  testament  daté  de  Gages, 
1301 ,  le  comte  Henri  IL  Arnaud  de  Landorre  prit  le  titre  de  vicomte  de 
Cadars,  parce  que  le  Cadarcez  était  un  démembrement  du  comté  de 
Rodez.  Bérenger  de  Landorre,  né  en  1262,  Général  des  Dominicains  en 
1312,  fut  Archevêque  de  Séville  et  mourut  en  1330.  Son- corps  fut 
tranq)orté  dans  l'église  des  Dominicains  de  Rodez,  ainsi  qu'il  l'avait 
demandé,  parce  qu'il  avait  été  religieux  dans  ce  couvent.  En  1326, 
Arnaud  de  Landorre  était  lieutenant  du  comte  de  Rodez,  Jean  I  d'Ar- 
magnac, et  il  confirma,  en  cette  qualité,  les  privilèges  des  habitants 
du  bourg  de  Rodez.  Un  autre  Arnaud  de  Landorre,  seigneur  de  Sal- 
miech  et  vicomte  de  Cadars,  était  Sénéchal  du  Rouergue  en  1369, 
lorsque  les  Anglais  en  furent  chassés.  Au  quinzième  siècle,  la  maison 
de  Landorre  possédait  une  partie  de  la  seigneurie  de  Gaillac  en  Al- 
bigeois, qu'elle  vendit  en  1428,  aux  consuls  de  cette  ville.  Les  terres 
de  la  maison  de  Landorre  passèrent  dans  celle  d'Estaing,  en  vertu 
du  testament  en  date  du  7  d'avril  1499  (V.  S.),  d'Arnaud,  baron  de 
Landorre  et  vicomte  de  Cadars,  époux  de  Marguerite  d'Estaing,  qui 
fit  son  héritier  universel  son  beau-père  Guillot  d'Estaing,  seigneur 
de  La  Garde  et  d'Esparrou,  à  condition  qu'il  porterait  ses  armes  et 
prendrait  la  qualité  de  seigneur  de  Landorre  et  vicomte  de  .Cadars. 
Cette  dernière  terre  était,  au  seizième  siècle,  dans  la  maison -de  Cas- 
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telpers,  et  celle  de  Landorre  et  Salmiech,  au  dix-septième  siècle, 
dans  la  maison  de  Tubières-Caylus. 

M.  de  Landorre  occupait  le  second*  rang  aux  États  de  Rouergue, 
d'après  le  rôle  de  1651.  Le  premier  appartenait  à  M.  d'Arpajon. 

La  baronnie  de  Landorre  se  composait  de  la  terre  de  Landorre, 
de  la  seigneurie  d'Arvieu,  de  Trémouilles,  de  la  châtellenie  de  Sal- 
miech, du  village  d*Espinouzel ,  des  villages  de  Castaniez  et  Rega- 
gnac,  et  des  justices  en  paréage  avec  Tabbaye  de  Bonnecombe. 

Trente-quatre  seigneuries  directes  relevaient  du  baron  de  Lan- 
dorre. 

On  ne  peut  guère  assigner  les  limites  de  la  vicomte  de  Cadars  ou 
Cadarcès.  La  ville  de  Requista,  qui  en  était  devenue  le  lieu  princi- 
pal, avait  un  tribunal  dont  la  juridiction  s'étendait  sur  les  lieux  sui- 
vants :  Ayssènes,  Peyrebrune,  Broquiès,  Thouels,  Coupiac,  Caystord, 
Castelpers,  Miramont,  Céor,  et  la  maison  du  Temple  de  La  Selve. 

Maison  de  liandorre* 


|Kaimond,  vivant  en  1210. 

< Richarde,  que  Ton  croit  fille  de  Richard,  premier  comte  de  Rodez, 

parce   que  celui-ci  possédait  la  châtellenie  de  Salmiech,  et  que. 

comme  il  vient  d'être  dit,  les  comtes  de  Rodez  reconnaissaient  les 

Landorre  pour  leurs  parents. 

{Bernard  de  Landorre,  chevalier  seigneur  de  Landorre,  Salmiech,  Ar- 
vieu,  Tremoilles,  etc.,  vivant  en  1210. 
Brande. 

{Hugues  de  Landorre ,  damoiseau ,  seigneur  de  Salmiech  et  de  la  ba- 
ronnie de  Landorre,  testa  en  1286. 
Axie. 

Bérenger  de  Lan-  /  Arnaud  de  Lan-  /  Amalrien  de  Lan- 
dorre ,  d'abord  [  dorre ,  chevalier  1  dorre ,  vicomte  de 
dominicain  à  Ro-  ■  1  seign.  de  la  ba-  .^nm  )  Cadars,  etc.  après 
dez,  devint  gêné-  i  ronnie  de  Lan-  *]  la  mort  de  son  père, 
rai  de  son  ordre  1291.  <(  dorre.  Salmiech.  I 
en  1312,  archev.  j  etc.,  premier  vi-  VCaylussedeCaylus. 
en  Espagne  en  f  comte  de  Cadars. 
1313 ,  mort  en  (  Marguerite  d'Es  - 
1330.               \  taing. 

ç  Arnaud  de   Landorre ,  chevalier ,  baron  de   Landorre  ,    seigneur  de 
1353. 1     Salmiech,  vicomte  de  Cadars. 
V  Jeanne  Rolland. 


i^fio  /R*!'^''  ^®  Landorre,  baron   de    Landorre,  vicomte  de 
lEuilachie  de  Broyère-le-Ghétcl ,   dama  de  Berenx. 


Gadart. 
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'  Bernard  de  Landorre,  chevalier, 
I  baron  de  Landorre*  confirme 
i  en  1488  les  privilèges  que  le 
1  comte  Henri  II  avait  accordés 
<  à  Requista  en  1292,  privilèges  1426. 
i  qui  avaient  été  reconnus  par 
f  une  sentence  arbitrale  en 
(  1351. 
\  Emmanuelle-Blanche. 

Arnaud,  baron  de  Landorre,  >i- 
comte  de  Gadars,  testa  eu  1499. 
Par  son  testament  en  date  du 
4  d'août ,  il  donna  tous  ses 
biens  à  son  beau-père. 

Marguerite  d'Ëstaing. 


'^ Philippe  de  Landorre,  chevalier, 
seigneur  d'Ârvieu,  vendit  en 
1423  la  huitième  partie  de  la 
seigneurie  de  la  ville  de  Gail- 
lac,  comme  fondé  de  pouvoir 
de  son  père  et  sa  mère. 
Marguerite  de  Castelpers.  fille 
d'Aymeric,  vie*»  d'Ambialet, 

V     etc. 


l'ksU 


/Guillaume  d'Ëstainc,  dit  Guillot, 
I  fils  et  petit-fils  de  Sénéchaux  du 
<     Rouergue,  seign.  de  la  Garde, 

(puis  vicomte    d'Estaing,    de 
Gheylane  et  de  Gadars. 
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15.  -  LAPARRA. 


Maison  ancienne,  distinguée  par  sa  bienfaisance  et  ses  services. 
En  1372,  le  duc  d'Anjou,  lieutenant  de  Roi  en  Guienne  et  <fen  Lan- 
guedoc, donna  à  Guillaume  de  Laparra  une  partie  de  la  terre  de 
Gradels,  pour  le  récompenser  d'avoir  contribué  à  chasser  les  An- 
glais du  Rouergue.  En  1377,  Déodat  de  Laparra,  fils  de  Guillaume, 
fut  anobli;  en  1380,  il  fonda,  à  Entraygues,  un  hôpital  et  une  collé- 
giale de  quatre  prêtres.  Le  14  de  mai  1384,  Pierre  de  Laparra  fonda, 
à  Rodez,  un  hôpital  avec  douze  lits  pour  des  malades.  En  1565, 
Charles  IX  nomma  Michel  de  Laparra  de  Salgues,  l'un  de  ses  gen- 
tilshommes, pour  ses  bons  et  notables  services  dans  les  guerres. 

Gui-Augustin  de  Laparra,  connu  sous  le  nom  de  Chevalier  de  Sal- 
gues, né  le  26  de  février  1728,  fut  officier  au  régiment  de  Condé  le 
28  d'avril  1745,  fit  la  guerre  de  Sept-Ans,  fut  grièvement  blessé  en 
défendant  Cassel,  le  9  de  mars  1761,  et  devint  lieutenant-colonel  de 
son  régiment  après  avoir  passé  par  tous  les  grades.  Le  l*'  de  mars 
1780,  il  fut  nommé  brigadier  d'infanterie,  et  le  1*'  de  janvier  1784, 
maréchal  de  camp.  Émigré  en  1792,  il  commanda  la  brigade  fran- 
çaise de  l'armée  de  Condé,  se  distingua  dans  toutes  les  campagnes 
que  fît  cette  armée,  devint  Commandeur  de  l'Ordre  de  Saint-Louis 
et  fut  tué  le  7  d'octobre  1799,  à  Constance,  qu'il  traversait  à  la  tête 
de  son  corps,  au  milieu  d'une  grêle  de  balles.  Enseveli  à  l'abbaye 
de  Petershausen,  il  fut  regretté  de  l'armée  à  laquelle  il  appartenait 
et  de  celle  qu'il  combattait ,  et  des  journaux  républicains  de  cette 
époque  donnèrent  eux-mêmes  des  éloges  à  sa  bravoure. 
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16.  -  LASTIC. 


Maison  ancienne,  originaire  du  Dauphiné,  qui  s'établit  en  Auver- 
gne et  dont  une  branche  vint  en  Rouergue,  vers  1568. 

Louis  de  Lastic,  Grand  Prieur  d'Auvergne,  fut  Grand  maître  de 
rOrdre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem  en  1437,  et  mourut  en  1454.  Go 
fut  le  premier  chef  de  cet  Ordre  qui  eut  le  titre  de  Grand  maître. 

Louis  de  Laslic,  Chevalier  du  même  Ordre  en  1528,  Grand  Prieur 
de  la  langue  d'Auvergne  en  1558,  défit,  en  1574,  une  troupe  de  cal- 
vinistes qui  de  Nîmes  s'était  portée  en  Auvergne. 

La  branche  aînée  de  la  maison  de  Lastic  s'éteignit  dans  la  maison 
de  La  Rochefoucauld-Langeac.  Claude  de  Lastic,  époux  en  1537  de 
Marguerite  de  Farge,  est  la  tige  de  toutes  les  branches  existantes  au- 
jourd'hui. Celles  d'Auvergne  viennent  de  Jean  de  Lastic,  seigneur  de 
Langeac,  son  ûls  aîné;  cellQ  de  Rouergue,  de  Jean  de  Lastic,  sei- 
gneur de  Gabriac-Bedène,  son  second  fils. 

La  première  a  produit  François  I®',  marquis  de  Lastic,  brigadier 
de  cavalerie  le  !«'  de  mai  1745,  maréchal  de  camp  le  10  de  mai 
1748,  Commandeur  de  l'Ordre  de  Saint-Louis  le  l*"^  d'avril  1761,  lieu- 
tenant général  des  armées  du  Roi,  mort  en  1772;  le  vicomte  de  Lastic, 
brigadier  de  cavalerie  le  10  de  mai  1748;  et  Antoine  de  Lastic,  évo- 
que de  Comminges,  sacré  en  1740,  frères  du  précédent.  François  P' 
fut  père  1®  de  François  II,  comte  de  Lastic,  brigadier  d'infanterie  le  25 
de  juillet  1762,  maréchal  de  camp  le  3  de  janvier  1770,  lieutenant 
général  des  armées  du  Roi  le  \"  de  janvier  1784,  époux,  en  1755, 
d'Anne  Charron  de  Menars,  qui  fut  dame  de  Madame  Sophie  de  France  ; 
2**  de  Charles-Antoine,  vicomte  de  Laslic,  brigadier  de  cavalerie  le  3 
de  janvier  1770;  3°  de  Dominique  de  Lastic,  évêque  de  Couserans 
en  1780,  député  aux  États  généraux  en  1789. 
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La  branche  de  Laslic-Gabriac,  appelée  postérieurement  de  Saint- 
Jal,  à  cause  du  mariage  d'Antoine  de  Lastic,  en  1627,  avec  Antoinette 
d'Estresses,  dame  de  Saint-Jal  en  Limousin,  a  fait  plusieurs  rameaux 
dont  deux  subsistent  encore.  Jean-Jacques  de  Lastic,  vicomte  de 
Saint-Jal,  fut,  en  1674,  Tun  des  chefs  de  la  noblesse  du  Rouergue, 
réunie  au  Sault-de-Navailles  par  ordre  du  Maréchal  d'Albret,  Gou- 
verneur de  Guienne.  Jean-Claude  de  Lastic,  marquis  de  Saint-Jal,  fut 
lieutenant  général  des  armées  du  Roi  en  1745.  François  de  Lastic, 
frère  du  précédent,  né  en  1697,  fut  sacré  évêque  d'Uzès  en  1729, 
devint  évêque  de  Castres  en  1737,  et  mourut  le  24  mai  1752. 


HISTORIQUES.  01 


17.  -  LÉVIS. 


La  maison  de  Lévis,  si  connue  dans  la  croisade  du  treizième  siè- 
cle, qui  lui  donna  le  titre  héréditaire  de  Maréchal  dé  la  foi,  et  l'a- 
mena du  Hurepoix^  dont  elle  était  originaire,  en  Languedoc  et  dans 
le  midi  de  la  France,  la  maison  de  Lévis  posséda  de  grandes  terres 
en  Rouergue.  Ces  terres  étaient,  outre  Caylus  et  ses  dépendances, 
la  baronnie  de  Panât,  la  vicomte  de  Peyrebnme,  les  terres  de  la 
maison  de  Cardaillac,  Villeneiwe-la^Cremade,  VenzaCy  etc.,  etc. 
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18.  -  LUZENÇON  -  LEVEZOU  DE  VESINS. 


La  maison  de  Luzençon-Levezou  de  Vesins  est  connue  depuis 
1185,  quoique  sa  filiation  ne  remonte  qu'à  1260.  Elle  porte  le  nom 
de  Levezou,  parce  qu'elle  descend,  par  les  femmes,  de  la  maison  de 
ce  nom,  et  que  Jean  de  Levezou,  dernier  mâle  de  sa  race,  fit  héritier 
de  sa  terre,  dont  Castelmus  était  le  chef-lieu,  Bérenger  de  Luzen- 
çon  III  du  nom,  qui  vivait  à  la  fin  du  quatorzième  siècle,  à  condition 
qu'il  prendrait  son  nom. 

La  maison  de  Levezou  était  fort  ancienne  et  avait  de  l'illustration. 
Arnaud  de  Levezou,  évêque  de  Béziers  en  1096,  occupe  dans  l'his- 
toire de  son  temps  une  place  fort  honorable.  Guillaume  VII,  le  jeune ^ 
comte  de  Poitiers  et  duc  d'Aquitaine,  qui  prétendait  avoir  des  droits 
sur  le  comté  de  Toulouse  du  chef  de  Philippis,  sa  femme,  fille  du 
comte  Guillaume,  mort  en  1093,  Guillaume  le  jeune  s'était  emparé 
deux  fois  de  Toulouse.  L'ayant  quittée  après  la  mort  de  PhiTîppis, 
les  Toulousains  secouèrent  le  joug  de  sa  domination,  en  H20,  en 
faveur  d'Alfonse  Jourdain,  fils  du  comte  Raimond  IV,  et  leur  Souve- 
rain légitime,  lequel,  étant  alors  en  Provence,  chargea  du  gouverne- 
ment de  Toulouse  Arnaud  de  Levezou.  Sous  la  conduite  de  ce  prélat, 
quidevint,  en  1121,  Archevêque  de  Narbonne,  «  les  Toulousains  assié- 
«  gèrent,  l'an  1122,  Guillaume  de  Montmaurel,  dans  le  château  nar- 
«  bonnais  de  Toulouse,  où  il  commandait  pour  le  duc,  et  l'obligèrent 
«  d'évacuer  la  place;  après  quoi  ils  allèrent,  en  corps  d'armée,  l'an 
«  1123,  délivrer  le  comte  Alfonse,  assiégé  dans  Orange  par  le  comte 
«  de  Barcelone  (a).  »  Arnaud  de  Levezou  ne  fut  pas  moins  remar- 

(«)  Art  de  vérifier  les  dates. 
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quable  dans  le  gouvernement  spirituel  que  dansf  le  temporel.  Il 
assista,  en  1130,  au  concile  que  tint,  cette  année,  à  Clermont,  le 
Pape  Innocent  II,  fut  légat  du  Saint-Siège  à  dater  de  1138,  tint,  cette 
même  année,  un  concile  à  Greixan,  et  un  autre  à  Narbonne,  en 
mO.  Il  assista  à  celui  de  Reims,  en  1147,  et  mourut  en  1149. 
Bermond,  son  neveu,  lui  avait  succédé  à  Béziers,  en  1122;  et  R.  de 
Levezou,  son  petit-neveu,  fut,  en  1161,  à  la  tête  des  arbitres  qui  ju- 
gèrent les  différends  existant  entre  Tévêque  et  le  comte  de  Rodez. 

La  maison  de  Luzençon-Levezou  joignit  à  ces  deux  noms  celui  de 
Vesins,  parce  que  noble  et  puissant  homme  Jean  de  Vesins,  aïeul 
maternel  de  Jean  de  Luzençon-Levezou  qui,  en  1446,  épousa  Calhe- 
f  ine  d'Estaing,  lui  donna  ses  terres  à  la  charge  de  porter  le  titre  de 
seigneur  de  Vesins,  et  d*écarteler  de  Vesins. 

La*  maison  de  Luzençon-Levezou  conunence  sa  filiation  par  des 
damoiseaux,  et,  depuis  1350,  son  chef  a  été  qualifié  constamment 
moble  et  pidssant  hmnme^  et  puis  havi  et  puissant  seigneur.  Elle 
a  possédé  les  terres  et  châteaux  de  Luzençon  ,  de  Previnquières^ 
délavai  au  diocèse  de  Vabres,  ie  Compregnac^  de  Levezou,  qui 
comprenait,  outre  CastelmuSy  Roqvetaillade  et  Marzials;  de  Vesins^ 
qui  comprenait  aussi  la  Vaysse  et  la  Tourette,  de  Peyre,  de  Teron^ 
delSy  d'Engarravaques  en  Albigeois,  de  Saint-Chinian,  Nogaret 
et  Canet  en  Languedoc;  de  Bertholène,  de  Bourran^  de  La  Roque,  de 
Mecoules,  de  Saint-Geniez-de-Bertrand  ;  enfin  des  terres  en  Limousin. 

Elle  a  donné  au  Quercy  un  Sénéchal  qui  y  établit  une  branche  ; 
une  autre  se  transplanta  en  Franche-Comté. 

Jean  de  Vesins,  Chevalier,  seigneur  de  Compreignac,  Castelmus, 
ia  Vaysse  et  la  Tour,  mari  de  Jeanne  de  Balaguié,  laquelle  avait  deux 
frères  Évêques,  Tun  de  Cahors  et  l'autre  de  Bazas,  fut  père  d*un 
autre  Jean  de  Vesins,  baron  de  Semel,  qui  devint  gentilhomme  ordi- 
naire de  la  chambre  du  Roi,  Chevalier  de  son  Ordre,  Sénéchal  du 
Quercy,  lieutenant  de  la  compagnie  de  200  lances  qu'avait  l'Amiral  de 
ViUars,  et  qui  se  couvrit  de  gloire  par  sa  générosité  à  Tépoque  de  la 
Saint-Barthélémy.  Il  avait  pour  ennemi  capital  un  gentilhomme  cal- 
viniste nommé  Rayniès,  qui  se  trouvait  pour  lors  à  Cahors,  et  avec 
qui  Ton  avait  tenté  vainement  de  le  réconcilier.  Tandis  que  les  ca- 
tholiques du  Quercy  imitaient  les  fureurs  de  ceux  de  Paris,  Rayniès, 
retiré  dans  sa  chambre,  en  voit  briser  la  porte,  et  Vesins  entrer l'épée 
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à  la  main,  suivi  de  deux  ^Idats  armés.  Se  croyant  h  son  dernier 
moment,  il  se  prosterne  el  implore  la  miséricorde  divine  ;  Vesins  le 
fait  relever,  lui  ordonne  d'un  ton  farouche  de  le  suivre <  le  fait 
monter  à  cheval,  et  sans  lui  adresser  une  parole  même  dans  les 
hôtelleries  où  ils  s'arrêtaient,  il  le  conduit  jusqu'au  château  de 
Ray  oies,  situé  près  de  ^lontauban.  Là,  rompant  enfin  le  silence, 
mais  sans  descendre  de  cheval  :  («  TétaiE  le  maître  comme  tu  le  vois, 
ï<  lui  dit  Vesins,  de  profiter  de  roccasion  que  je  cherche  depuis 
n  longtemps;  mais  j'aurais  honte  de  me  venger  ainsi  d'mi  homme 
u  aussi  brave  que  toi  ;  je  veux  que  le  péril  soit  égal  en  vidant  notre 
«  querelle;  c'est  pour  cela  que  je  t'ai  sauvé  la  vie.  ïu  me  trouveras 
a  toujours  aussi  disposé  à  terminer  nos  différends  comme  il  convient 
«  entre  gentilshommes  que  tu  m'as  vu  prompt  à  te  délivrer  d'une 
«  mort  inévitable.  »  Hayniès  confondu  proteste  de  sa  reconnaissance, 
de  son  dévouement  ;  il  assure  Vesins  qu'il  est  prêt  à  donner  sa  vie 
pour  lui  et  veut  le  presser  dans  ses  bras:  h  C'est  à  toi,  reprend 
ti  celui-ci,  à  voir  si  tu  veux  que  je  sois  ton  ami  ou  ton  ennemi;  je  ne 
a  t'ai  sauvé  la  vie  que  pour  te  mettre  en  état  de  faire  ce  choix,  » 
En  même  temps,  il  pique  des  deux  et  s'éloigne  sans  vouloir  repren- 
dre, ni  alors  ni  depuis,  le  cheval  sur  lequel  il  avait  fait  monter 
Kayniès  (î)_  C'est  ce  même  Jean  de  Vesins  qui,  en  sa  qualité  de 
Sénéchal  du  Quercy,  charge  qu'il  euten  1576,  commandait  à  Cahors 
en  Î580,  lorsque  cette  ville  fut  attaquée  le  29  de  mai  par  Henri  IV» 
alors  Roi  de  Navarre,  et  qui  la  défendit  contre  lui  avec  infiniment  de 
courage. 

Antoine  de  Vesins,  frère  aîné  du  Sénéchal  du  Quercy  et  chef  de  sa 
maison  en  Rouergue,  était  aussi,  en  1572*  Chevalier  de  l'Ordre  duRoi 


(t)  Co  îraU  est  ainsi  rapporté  dans  VHii^oire  de  Jeanne  d'Albrei  (loine  Ht, 
pages  211  PI  Slâ).  Le  farouche  Vesins,  lit^ulcnant  da  marquis  de  Villars,  arracha 
lui'tnème  m  massacre  KheDiers,  docl  il  avait  juré  la  mort;  et,  sans  lui  adresser 
une  seule  parole,  il  le  transporta  ^u  quatorze  journées  au  fond  du  Midi  :  arrivé 
là:  Jf  ne  vou$  ai  point  fanvé  la  vie  pour  gagner  tiûtre  amitié,  dii-il,  mai$ 
povtr  T^ui  faire  mourir  plu$  honnetemênl  à  la  première  oeeation.  —  CtUe  vie, 
répond  Rht'nicrs,  tut  ve  doit  plui  défendrf^  conire  vont,  maii  despendrt  ptmr 
vont  eonlrfi  ras  ennemit.  —  i\fOtt,  non,  tous  avez  à  Veinpïot/ûr  pour  la  ven- 
geance du  méthnnt  trait  qui  vous  a  été  fait  (la  Siiîdt-BarthéicmiJ.  Pour  moi, 
jf  eetix  iotU  bravi,  ûmi  êi  innemù  £t  ta-dessus  picrftie,  laissant  son  ennemi 
libre  et  C' Ion  ne. 
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et  geotilhoinine  ordinaire  de  sa  chambre.  Par  commission  du 
iS  d^août  de  cette  année,  signée  du  Roi  et  du  duc  d'Anjou,  son 
lieutenant  général,  il  fut  nommé  capitaine  d'une  compagnie  de  deux 
ceifts  hommes  de  guerre  à  pied.  En  1577,  il  commandait  une  com- 
{)iagnie  'de  cavalerie,  et  fut  envoyé  le  9  de  mars  de  cette  année  par, 
Antome  de  Levis,  comte  4e  Caylus,  Sénéchal  du  Rouergue,  au  lieu 
de  Salles-Curan,  pour  empêcher,  dit  Tordre,  ceux  de  la  nouvelle  ûpir 
mon  de  faire  des  courses  et  des  pilleries  accoutumées.  Il  suivit  le 
parti  de  la  ligue,  et  lorsque  les  habitants  de  Rodez  eurent  empri- 
sonné, le  6  de  juin  1589,  François  de  Comeillan,  leur  évêque,  qui 
voulait  se  rendre  maître  de  cette  ville,  ils  conflèrent  le  gouvernement 
de  la  place  à  MM.  de  Yesins  et  de  SévéraC'Bedène,  gentilshommes 
des  plus  remarquables  et  catholiques  du  pays.  Après  que  le  Maréchal 
de  Matignon  eut  fait  reconnaître  à  Rodez  Henri  IV,  en  1595,  le 
seigneur  de  Vesins,  de  concert  avec  le  seigneur  deScoraille-Bourran, 
son  gendre,  fit  à  François  de  Solatges,  Sénéchal  du  comté  de  Rodez, 
la  remise  du  château  de  Gages  pour  la  princesse  Catherine,  sœur  du 
Roi,  à  qui  ce  prince  céda  le  comté  de  Rodez  et  ses  annexes  en  1590. 

En  1586,  un  autre  Vesins,  brave  et  vieux  chevalier^  fut  tué  devant 
Compeyre  assiégé  par  les  calvinistes  et  où  il  amenait  des  secours. 

En  1640,  Jean  de  Vesins,  gentilhomme  ordinaire  de  la  chambre  du 
Roi,  servait  en  Roussillon,  comme  enseigne  dans  la  compagnie  de . 
.  gendarmes  du  vicomte,  depuis  duc  d'Arpajon,  et  il  y  commandait 
une  brigade. 

En  1647,  Jean-Pierre  de  Vesins,  petit-fils  du  Sénéchal  de  Quercy, 
était  maréchal  de  bataille  des  armées  du  Roi  et  Gouverneur  de  Lens. 

En  1695,  François  de  Vesins  se  rendit  à  Beaumont  avec  le  ban  du 
Rouergue,  par  ordre  du  marquis  de  Grillon,  maréchal  de  camp, 
commandant  dans  la  Généralité  de  Montanban. 

Alexis  de  Vesins,  maréchal  des  logis  dans  la  deuxième  compagnie 
des  mousquetaires,  fut  mestre  de  camp  de  cavalerie  le  10  de 
juin  1769. 

François,  comte  de  Vesins,  né  en  1736,  fut  exempt  des  gardes  du 
corps  du  Roi,  le  24  d*aoiU  1756;  mestre  de  camp  de  cavalerie  le 
2k  d*août  1766;  Chevalier  de  l'Ordre  de  Saint-Louis,  le  18  de 
juillet  1771  ;  commissaire  pour  la  noblesse  dans  Télection  de  Millau, 
le  24  de  décembre  1773,  comme  l'avaient  été  son  père  depuis  1744, 
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et  son  grând-père  depuis  1727  ;  sous-lieutenant  des  gardes  du  COTps, 
compagnie  de  Beauvau,  le  !•'  de  janvier  1776  ;  membre  de  TAdmi- 
nistration  provinciale  de  Haute-Guienne  en  1779;  brigadier  de 
cavalerie  le  l«'^de  mars  1780  ;  et  député  de  la  noblesse  de  la  Séné- 
chaussée de  Villefranche  aux  États  généraux  en  1789;  mission  que 
le  mauvais  état  de  sa  santé  ne  lui  permit  pas  de  remplir.  Il  est 
mort  en  1816. 
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19.  -  MONTCALM. 


Maison  originaire  de  Millau,  qui  descend  de  Raimond  de  Montcalm, 
vivant  en  1370.  Elle  a  exercé  la  charge  de  juge-mage  à  Nîmes, 
depuis  1/|73  jusqu'en  1589,  et,  depuis,  celle  de  conseiller  en  la 
Chambre  de  VEdit^  séant  à  Castres  jusqu'en  1668. 

Gaillardet  de  Montcalm  fut,  en  1496,  maître-d'hôtel  du  Roi  et  plus 
tard  Grand  Bailli  de  Gévaudan,  Gouverneur  de  Marvéjouls,  capitaine 
et  gouverneur  du  château  de  Grèze. 

Robert  de  Montcalm,  ûls  du  précédent,  né  en  1542,  fut  avocat 
général  au  Grand  Conseil,  maître  des  requêtes,  Président  au  Par- 
lement d'Aix,  le  15  de  novembre  1575,  et  mourut  à  Arles  le  22  d'oc- 
tobre 1585. 

Cette  maison  a  reçu  de  l'éclat  de  deux  de  ses  membres  dans  le 
dix-huitième  siècle. 

L'un  apprit  dès  le  berceau  à  connaître  les  lettres,  au  moyen  du 
bureau  typographique,  inventé  par  son  instituteur,  Louis  Dumas,  fils 
naturel  de  Jean-Louis  de  Montcalm,  son  grand-père.  Voici  l'épitaphe 
que  Dumas  composa  pour  son  élève  et  qui  le  fait  connaître  dans  le 
plus  grand  détail  : 

Jean-Louis-Pierre-Elisabeth  de  Montcalm  de  Candiac,  né  à  Candiac, 
diocèse  de  Nîmes,  le  7  novembre  1719;  —  de  M,  Louis-Daniel  de 
Montcalm  de  Saint-Veran-Gozon  et  de  dame  Thérèse  de  Lauris  de 
Caslelane  d'Ampus,  —  commença  dès  le  berceau  à  jouer  aux  lettres 
et  à  en  distinguer  les  sons  ;  —  à  trente  mois,  il  connut  toutes  les 
figures,  grandes  et  petites,  romaines  et  italiques  ;  —  à  trois  ans  sçut 
lire,  par  les  vrais  principes,  le  latin  ou  le  françois  imprimé  ou  ma- 
nuscrit ;  — à  quatre  ans  sçut  bien  l'orthographe  de  l'oreille  ou  des 
sons,  et  peu  après  celle  des  yeux  ou  de  l'usage  ;  —  à  cinq  ans,  sans 
sçavoir  écrire,  fit  des  compositions  françoises  sur  un  bureau  typo- 
graphique ;  —  dans  sa  sixième  année  expliqua  le  latin,  et  lut  le  grec 
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et  rhébreu  même  sans  points;  —  au  fait  des  principes  d'arithmé- 
tique, nombra  toute  somme  en  entier  ou  en  fraction,  fût-elle  de  cin- 
quante chiffres  ;  —  posséda  dans  le  même  temps  l'histoire  de  la 
bible,  la  fable,  les  éléments  de  l'histoire  romaine  et  de  celle  de 
France;  —  Reçut  quantité  de  lettres  en  prose,  en  vers,  en  caractères 
hébreux  et  en  diverses  langues  ;  —  admiré  à  Montpellier,  à  Nîmes, 
à  Grenoble  et  à  Lyon,  arriva  à  Paris  le  13  septembre  1725  ;  — 
curieux  des  bibliothèques  et  des  sçavants,  en  attira  beaucoup  à  son 
bureau  typographique  ;  —  en  peu  de  semaines  sçut  former  les  lettres 
de  l'écriture,  de  l'impression  et  écrire  sous  la  dictée  des  autres;  — 
s'attacha  de  lui*-même  à  l'étude  du  blason,  et  à  dresser  des  tables 
de  chronologie  et  de  géographie  ;  —  quitta  la  robe  pour  prendre 
l'habit  d'abbé,  le  carême  de  la  présente  année  1726.  —  On  attribua 
au  changement  d'air  et  d'habit  le  rhume,  la  fièvre,  la  bouffissure 
dont  il  fut  attaqué  ;  —  l'air  natal  lui  étant  conseillé,  dit  en  pleurant 
aimer  mieux  mourir  à  Paris,  que  de  retourner  en  province  ;  —  mené 
à  la  campagne  pour  s'y  rétablir,  eut  le  malheur  d'en  revenir  avec 
la  rougeole  ;  —  enfin,  une  hydropisie  de  cerveau,  après  quarante 
heures  de  convulsion,  l'emporta  le  mardi  8  octobre  1726;  —  son 
corps  gist  à  Saint-Benoît,  et  son  âme  boit  à  la  source  des  eaux  vives 
dont  il  était  si  altéré. 

Louis-Joseph,  marquis  de  Montcalm,  frère  aîné  de  Montcalm  de 
Candiac,  naquit  le  28  de  février  1712,  au  château  de  Tournemire 
en  Rouergue  ;  fut  enseigne  dans  le  régiment  d'infanterie  de  Hainault 
dès  l'âge  de  quatorze  ans  ;  devint  capitaine  dans  le  môme  corps  au 
mois  de  septembre  1729  ;  fut  colonel  du  régiment  d'Auxerrois,  infan- 
terie, le  6  de  mars  1743,  et  Chevalier  de  l'Ordre  de  Saint-Louis  le 
12  d'avril  de  la  même  année.  En  1766,  il  servit  en  Italie,  dans 
l'armée  du  Maréchal  de  Maillebois  ;  fut  envoyé  le  l*'  de  mai  à  la 
tête  de  quatre  bataillons  pour  occuper  le  poste  important  d'Alice 
près  Acqui,  lequel  fut  évacué  par  les  Piémontais  à  son  approche,  et 
enleva  dans  la  nuit  du  9  au  10  du  même  mois  cent  cinquante  barbets 
qui  étaient  dans  Montabone,  à  quatre  lieues  d'Alice.  Le  16  de  juin 
suivant,  il  se  trouva  à  la  bataille  de  Plaisance,  où  il  reçut  trois  bles- 
sures. En  1747,  il  fut  brigadier  d'infanterie  le  20  de  mars,  et  le 
19  de  juillet  il  était  à  la  malheureuse  affaire  de  l'Assiette  où  il  fut 
encore  blessé  de  deux  coups  de  feu.  En  1749,  il  devint  mestre  de 
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camp  d'un  régiment  de  cavalerie  de  son  nom.  Au  mois  de 
février  1756,  il  fut  nommé  maréchal  de  camp  et  envoyé  au  Canada 
pour  y  commander  en  chef.  Il  y  fit  bénir  son  administration  et 
soutint  l'honneur  des  armes  françaises  avec  des  forces  extrêmement 
inférieures.  Arrivé  au  mois  de  mars  1756,  le  13  d'août  suivant,  il 
prit  aux  Anglais  le  fort  Ontario,  et  le  lendemain  ceux  de  Chonaguen 
et  de  Georges  :  les  résultats  de  cette  expédition  furent  200  pièces 
de  canon,  1,600  prisonniers  et  la  démolition  de  ces  trois  forts. 
Vannée  suivante,  le  9  d'août,  il  prit  un  autre  fort  de  Georges,  appelé 
aussi  de  Guillaume-Henri,  situé  sur  le  lac  du  Saint-Sacrement. 
En  1758,  le  8  de  juillet,  n'ayant  dans  son  armée  que  3,250  hommes, 
il  remporta  à  Ticonderoga,  en  avant  du  fort  Carillon,  une  victoire 
complète  sur  les  Anglais,  aux  ordres  du  général  Abercromby  et  au 
nombre  d'environ  20,000  dont  quatre  mille  périrent  dans  l'action. 
Malheureusement,  ils  avaient  une  telle  supériorité  de  forces  que  cet 
échec  ne  les  empêcha  point  de  prendre  Louisbourg  le  27  du  même 
mois.  Leurs  progrès  continuèrent  l'année  suivante.  Le  8  de  septembre, 
ils  prirent  Montréal;  et  le  13,  le  marquis  de  Montcalm  fut  forcé  de 
livrer  bataille  près  de  Québec.  Payant  de  sa  personne  en  grenadier, 
il  reçut  au  premier  choc  et  au  premier  rang  une  profonde  blessure 
dont  il  mourut  le  lendemain  ;  un  trou  de  bombe  lui  servit  de  tombeau. 
Quatre  jours  après  sa  mort,  Québec  tomba  au  pouvoir  des  Anglais. 
Par  une  singularité  digne  de  remarque,  le  général  Wolf  qui  com- 
mandait ceux-ci  fut  de  même  tué  à  la  bataille  de  Québec. 

Le  marquis  de  Montcalm  avait  été  nommé  en  1757,  Commandeur 
honoraire  de  l'Ordre  de  Saint-Louis  et  lieutenant  général  des  ar- 
mées du  Roi  en  1768.  Sa  mort  causa  en  France  des  regrets  uni- 
versels. Les  arts  en  consacrèrent  le  souvenir  par  un  tableau  qui  a  été 
gravé  :  l'Académie  des  Inscriptions  lui  composa  une  épitaphe  qui 
devait  être  placée  à  Québec  sur  son  tombeau  ;  et  lorsque  l'Assem- 
blée constituante,  par  son  décret  sur  les  pensions  sanctionné  le 
22  d'août  1790,  fixa  à  trois^mille  francs  le  maximum  des  pensions 
des  enfants  des  officiers  tués  au  service  de  l'État,  elle  excepta  ex- 
pressément de  cette  disposition  ceux  du  général  Montcalm,  à  chacun 
desquels  elle  accorda  une  pension  de  mille  francs.  Par  une  distinction 
plus  honorable  encore,  elle  autorisa  les  commissaires  par  elle  nom- 
més pour  la  distribution  des  nouvelles  pensions,  «  à  exprimer  dans 
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«  le  ûrevet  délivré  à  chacun  desdits  enfants ,  que  cetle  exception 
«  avait  été  décrétée  par  elle  comme  un  témoignage  de  son  estime 
«  particulière  pour  la  mémoire  d*un  officier  aussi  distingué  par  ses 
«  talents  et  son  humanité  que  par  sa  bravoure  et  ses  services  écla- 
«  tants,  )) 

Le  comte  de  Montcalm-Gozon,  fils  du  précédent,  né  vers  1737, 
fut  d'abord  chevau-léger  de  la  garde  du  Roi  :  il  devint,  en  1756,  co- 
lonel du  régiment  qu'avait  son  père  lorsque  celui-ci  fut  envoyé  au 
Canada  ;  fut  brigadier  de  cavalerie  le  1«'  de  mars  1780  ;  maréchal  de 
camp  le  6  de  décembre  1781  ;  député  de  la  Noblesse  de  la  Séné- 
chaussée de  Carcassonne  aux  États  généraux  en  1789  et  lieutenant 
général  en  1814.  Il  est  mort  en  1815. 

Le  marquis  de  Montcalm-Gozon,  capitaine  de  vaisseau  dans  la  ma- 
rine royale  et  chef  de  sa  famille,  fut  aussi  député  de  la  Noblesse  de 
Rouergue  en  1789  aux  États  généraux. 
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20.  -  MOSTUÉJOULS. 


Les  commencements  de  cette  maison  furent  très-brillants.  Depuis 
huit  cents  ans,  elle  n'a  jamais  cessé  d'habiter  le  château  dont  elle 
porte  le  nom.  On  ne  trouverait  peut-être  pas  un  autre  exemple  d'un 
patrimoine  aussi  stable  et  d'un  domicile  aussi  constant.  Son  origine 
remonte  à  1075.  Mais  après  deux  degrés,  elle  reste  dans  l'ombre 
durant  un  siècle,  pour  présenter  ensuite  trois  générations  consécutives 
de  Chevaliers,  dont  le  dernier  était  Sénéchal  du  comté  de  Rodez  et 
père  d'un  Cardinal,  mort  en  1335  (1).  Elle  a  eu,  de  plus,  un  privilège 
miique  en  Rouergue  :  ce  fut  de  posséder  une  terre  (Pinet)  qui 
relevait  nûment  du  Roi.  Et  enfin,  par  une  autre  distinction  unique 


(1)  Le  Cardinal  Raimond  de  Mostuéjouls  était  petit-fils  de  Gaillaame  de  Moâ- 
tuéjouls,  Chevalier,  seigneur  de  Liaucous  par  la  grâce  de  Dieu  ;  fils  d'Angles  et 
frère  de  Guillaume,  successivement  seigneurs  de  Mosluéjouls;  oncle  d'Aymeric, 
damoiseau,  seigneur  du  même  château,  et  de  Marques,  seigneur  du  château  ot 
de  la  châtellenie  de  Pinet  :  cette  châtellenie  relevait  directement  du  Roi. 

Il  fut  d'abord  moine  Bénédictin  dans  le  monastère  de  Saint-Guilhem-dti-de«er^ 
diocèse  de  Lodève,  dont  était  abbé  Guillaume  de  Mostuéjouls,  son  oncle,  qui  eut 
cette  abbaye  de  1289  à  1303.  En  1310,  il  était  Prieur  de  Londres,  diocèse  de 
Maguelonne.  Il  fut  aussi  abbé  de  Saint-Tiberi  en  Languedoc,  et  Prieur  du  mo- 
nastère de  Saint-Flour  en  Auvergne.  Il  Tétait  en  1317,  lorsque  le  Pape  Jean  XXII 
érigea  ce  monastère  en  évêché,  et  il  fut  le  premier  évêque  de  Saint-Flour.  En 
1319,  il  fut  transféré  à  Saint-Papoul  ;  en  13:22,  il  fonda  une  chapellenie  dans 
Téglise  de  Saint- Guilhem-du-désert;  le  18  de  décembre  1327,  il  devint  Cardinal 
du  titre  de  Saint-Eusèbe.  En  1328,  Tabbé  et  le  monastère  de  Saint-Guilhem,  pour 
obtenir  sa  protection,  fondèrent  en  sa  faveur  une  messe  solennelle  qui  devait 
être  chantée  tous  les  ans,  de  son  vivant  et  après  sa  mort.  En  1334,  le  Pape 
Jean  XXII  sentant  approcher  sa  fin,  le  manda  à  Avignon  avec  d'autres  Cardi- 
naux. Lui-môme  fit  alors  son  testament  dans  cette  ville  et  mourut  en  1335, 
après  avoir  fait  divers  dons  à  son  église  épiscopale,  avoir  dressé  les  premiers 
statuts  du  diocèse  de  Sainl-Papoul,  et  avoir  fondé  une  collégiale  à  Mostuéjouls. 
11  avait  élu  sa  sépulture  dans  Téglise  de  Saint-Guilhem -du- désert,  où  Ton  a  long- 
temps vu  son  tombeau  en  marbre  noir  décoré  de  statues  en  marbre  blanc  et 
d'ornements  en  marbre  de  couleur,  mais  qui  fut  très-endommagé  par  les  pro- 
testants. 

Le  Cardinal  de  Mostuéjouls  était  versé  dans  les  divines  écritures  et  les  saints 
canons.  C'est  la  louange  que  lui  donne  Armand  de  Beauvoir  (de  Bellovisu)  de 
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aussi,  mais  bien  plus  relevée,  elle  portait  le  titre  de  seigneur  de 
Liaucous,  par  la  grâce  de  Dieu,  Malgré  cette  élévation  et  de  très- 
belles  alliances  sans  lacune,  elle  ne  jeta  aucun  éclat,  et  Ton  ne 
trouve  que  Guillaume  de  Mostuéjouls,  chanoine  de  Rodez,  Tun  des 
exécuteurs  testamentaires,  en  1364,  de  la  comtesse  Béatrix  de  Cler- 
mont,  arrière-petite-fille  de  Saint-Louis.  Cependant,  d'une  part, 
toutes  les  distinctions  nobiliaires,  elle  les  a  réunies;  de  l'autre,  tous 
les  devoirs  envers  son  pays,  elle  les  a  remplis,  soit  en  portant  les 
armes  pour  sa  défense,  soit  en  siégeant  constamment  aux  États; 
enOn,  un  de  ses  membres,  Tabbé  Claude  de  Mostuéjouls,  chanoine- 
comte  de  Brioude,  chargé,  comme  sous-précepteur,  de  Téducation 
de  Louis  XVIII,  lui  inculqua  de  bonne  heure  les  principes  qui, 
plus  tard,  développés  par  ce  prince  dans  sa  charte,  ont  fixé  en 
France  les  principes  du  gouvernement  constitutionnel,  et  il  a  ainsi 
acquis,  ainsi  que  son  élève,  des  droits  incontestables  à  la  reconnais- 
sance publique. 

En  1786,  lorsque  la  princesse  Louise  de  Condé  voulut  être  abbesse 
de  Remiremont,  comme  il  fallait  préalablement  qu'elle  fût  appré- 
hendée, elle  le  fut,  le  21  d'août,  dans  la  personne  de  la  comtesse  de 
Mostuéjouls,  dame  de  ce  Chapitre,  à  qui  elle  avait  envoyé  sa  pro- 
curation à  cet  effet,  et  le  lendemain,  elle  fut  élue  âbbesse.  En  1827, 
le  comte  de  Mostuéjouls,  neveu  de  l'abbé  et  de  cette  chanoinesse,  fut 
compris  par  Charles  X  au  nombre  des  Pairs  de  France,  alors  nom- 
més. Quoique  la  maison  de  Mostuéjouls  n'ait  point  jeté  d'éclat  depuis 
le  Cardinal,  elle  avait,  toutefois,  de  l'importance  ;  et  dès  le  seizième 


l'Ordre  de  Saint-Dominique,  connu  par  des  ^ote^  sur  les  Psaumes  imprimées  à 
Mayence  en  1503,  et  par  des  Sermons  imprimés  à  Brescia  en  1610,  lequel  lui 
dédia,  en  1327,  des  Collationes  relatives  à  diverses  fêtes  de  Saints. 

Avant  d'être  Cardinal,  Raimond  de  Mostuéjouls  avait  été  chargé  par  le  Papie 
de  l'evamen  de  diverses  opinions  répandues  en  Languedoc  par  le  moine  Pierre- 
Joan  d'Olive,  qu'il  déclara  hérétique  en  1319  ;  et,  cette  môme  année,  il  fui 
chargé,  conjointement  avec  le  premier  Archevêque  de  Toulouse,  Jean  de  Com- 
minges  et  l'évêque  de  Pamiers,  Jean  Fournier,  depuis  Pape,  de  juger  le  moine 
Bernard  Délicieux,  né  à  Montpellier,  sectateur  de  Pierre-Jean  d'Olive,  à  qui  l'on 
reprochait  des  erreurs  ecclésiastiques  et  des  délits  politiques.  De  concert  avec 
l'évêque  de  Pamiers,  et  les  évêques  de  Carcassonne,  de  Mirepoix  et  d'Alet,  Rai- 
mond le  condamna  à  être  dégradé  des  ordres  sacrés  et  à  être  enfermé  le  reste 
de  ses  jours  pour  faire  pénitence. 
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siècle,  son  chef  était  qualifié  noble  et  puissant  seigneur.  Dans  ces 
derniers  temps,  il  se  titrait  marquis. 

Le  Cardinal  de  Mostuéjouls  avait  fondé  en  Rouergue  six  chapelle- 
nies,  et  la  maison  de  Mostuéjouls  avait  eu  le  patronage  du  couvent 
des  Carmes  de  Millau. 


lOù  .     FAMILLES 


21.  -  PAMAT. 


Une  maison  ancienne  et  puissante  possédait  jadis  avec  le  château 
de  Panât  celiii  de  Salles,  qu'on  appelait  le  château  majeur,  et  la 
ville  de  Marcillac.  En  1238,  le  comte  de  Rodez,  Hugues  IV,  ne  vou- 
lant pas  rendre  à  Tévêque  de  cette  ville  l'hommage  que  celui-ci  pré- 
tendait lui  être  dû  pour  les  châteaux  de  Coupiac  et  de  Caystor, 
ainsi  que  pour  ceux  de  Peyrebrune  et  Thoëls,  les  échangea  avec 
Archambaud  de  Panât  pour  la  ville  de  Marcillac  et  le  château  ma- 
jeur de  Salles,  ce  qui  fit  depuis  appeler  ce  bourg  Salles-Comtaux. 
Cet  échange  fut  ratifié,  en  1250,  par  Pierre  de  Panât,  fils  d' Archam- 
baud. Les  quatre  châteaux  de  Peyrebrune,  Thoëls,  Coupiac  et  Cays- 
tor,  avec  le  territoire  qui  en  dépendait,  et  notamment  Villefranche- 
sur-FAlrance ,  formèrent  la  vicomte  de  Peyrebrune ,  ainsi  qualifiée 
parce  que  c'était  un  démembrement  du  comté  de  Rodez.  Villefran- 
che,  lieu  principal  de  cette  vicomte,  fut  alors  surnommée  de  Partais 
à  cause  des  seigneurs  qui  se  dirent  souvent  vicomtes  de  Panât  au  lieu 
de  Peyrebrune. 

La  maison  de  Panât  posséda  la  vicomte  de  Peyrebrune  jusqu'à 
Pierre,  qui  fit  héritier  Jean  de  Lévis ,  son  neveu ,  fils  de  sa  sœur 
Catherine,  mariée  en  1428.  Jean  de  Lévis,  petit-fils  de  Catherine  de 
Panât,  né  en  1449,  mort  en  1504,  fit  héritière  sa  cousine,  Margue- 
rite de  Narbonne,  qui,  épousant,  en  1513,  Raimond  de  Castelpers, 
apporta  sa  vicomte  dans  cette  dernière  maison,  et  dont  les  deux 
petits-fils,  Jean  et  Jacques  de  Castelpers,  connus  sous  les  noms  de 
vicomte  et  baron  de  Panât,  jouèrent  un  grand  rôle  dans  les  guerres 
religieuses  du  Rouergue  au  seizième  siècle.  Anne  de  Castelpers, 
héritière  de  cette  branche  de  sa  maison,  en  apporta  les  biens  par  son 
mariage,  en  1651,  à  Louis  de  Brunet,  d'une  maison  de  Rouergue, 
d'ancienne  noblesse,  dont  les  descendants  se  sont  qualifiés  marquis 
et  comtes  de  Panât, 
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Mais  ni  ces  marquis,  ni  ces  comtes,  ni  ces  vicomtes  de  Panât  ne 
possédaient  le  château  et  la  seigneurie  de  ce  nom.  Ce  lief  avait  été 
partagé  entre  divers  membres  de  la  maison  primitive  de  Panât  ; 
et,  après  avoir  passé  par  différentes  mains,  cette  seigneurie  fut  enfin 
de  nouveau  réunie  sur  la  tête  de  Charles  de  Buscaylet,  qui,  en  1617, 
acheta  de  Raimond  de  Saunhac  d'Ampiac  le  château  de  Panât,  que 
celui-ci  avait  acquis  deux  ou  trois  ans  auparavant. 

Charles  de  Buscaylet  joignit  à  la  terre  de  Panât  celle  de  Capde- 
naguet,  autre  apanage  de  la  maison  de  Panât.  Louise  de  Buscaylet, 
sa  ûUe  et  son  héritière,  épousa  Jean-Pierre  de  Fontanges,  et  par  son 
testament  fait  au  château  de  Capdenaguet,  le  26  de  février  1645,  fit 
héritier  son  mari,  à  la  charge  de  rendre  l'hérédité  à  Tune  de  ses  trois 
filles.  Celui-ci  choisit  Delphine,  Taînée,  qui  porta  à  son  mari,  Réné- 
Marc  d'Adhémar  de  la  Garinie,  les  terres  de  Panât  et  de  Capdfena- 
guet.  Cette  branché  de  la  maison  d'Adhémar  fut  depuis  connue  en 
Rouergue  sous  le  nom  et  les  litres  de  comte  et  vicomte  de  Pccnat. 
(Voh'  V?iT\ic\Q  Adhémar), 

Maison  de  Minat. 

1.       Archamband  de  Panât,  vicomte  de  Peyrebnine  en  1238. 

^.       Pierre  de  Panât,  vivant  en  lî280. 

I 

3.  Pierre  de  Panât,  damoiseau,  vivant  en  1S85. 

4.  Gui  de  Panât,  vicomte  de  Peyrebrune. 


5.      Louis,  vicomte  de  Panat^  baron  (  Catherine  de  Panât. 

d'Alais.  —  Il  fit  héritier  son        1428.  J  Gaston  de  Lévis  IV,  seigneur 
neveu,  Jean  de  Lévis.  \     de  Leran. 

Haison  de  liévis. 


Jean  de  Lévis,  baron  de  Panât,  i  Alix  ou  Irène  de  Lévis. 

vicomte    de    Peyrebrune    et  1513.  <  Jean  de  Narbonne  ,  seigneur 

Goupiac.  (     Talayran. 

Jean  de  Lévis,  né  en  1449,  mort  /Marguerite  de  Narbonne. 

en  1504 ,  aui  fit  héritière  sa  8.     \  Raimond  de  Castelpers,  vi- 

cousine,  Marguerite  de  Nar-  v     comte  de  Panât, 
bonne. 

Maison  de  Castelpers. 


9.  j^^Q  f  Jean  de  Castelpers,  vicomte  de  Panât,  et  de  Peyrebrune. 
'  l  Jeanne  de  Clermont-Lodcve. 
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!Jean  de  Gastelpers,  baron  de  Panât,  vicomte  de  Peyrebrune,  Goupiac,  etc., 
mort  en  1590. 
Anne  de  Lévis,  sœur  de  Jeanne,  comtesse  de  Gaylus. 

i  David  de  Gastelpers.—  G*est  de  lui  qu'on  a  dit  :  Lou  harou  de  PancU 
Puléou  mort  que  nat. 
(Voir  Tallemant  des  Réaux,  Historiettes.) 
/ •" 


Anne  de  Gorneillan. 

vicomtes!  ,      ^  , 

une  ancienne  maison  de  Rouergue. 
I 

Halson  de  Branet^  de  Castelpers^  de  liéTis^  de  Panai. 


*a    MM4   (Anne  de  Gastelpers,  vicomtesse  de  Panât,  Peyrebrune,  etc. 
12.  iwi.  j  j^Q^jg  ^^  Brunet,  Ghevalier,  d'ui  •        .    -. 


!  Jean-Emmanuel  de  Brunet  de  Gastelpers,  de  Lévis,  comte  de  Panât, 
vicomte  d'Ambialet,  baron  de  Gastelpers,  de  Pujols,  de  Requista, 
Thouëls,  Peyrebrune,  Yillefranche,  Bournac,  Goupiac,  etc. 
Jacqueline  d'Espinchal. 

41    4*7nn  (  Josepn  de  Brunet,  vicomte  de  Panât,  baron  de  Gastelpers,  etc. 

14.  l'w.  ^  ji^j^g  ^g  Toulouse-Lautrec. 

I 
/  Joseph  de  Brunet,  comte  de  Panât,  vicomte  de  Gadars  et  Peyre- 

15.  1750.  j     brune,  chevalier  de  Ssdnt-Louis,  chef  d'escadre,  etc. 

l  Françoise-Marie  de  La  Rochefoucauld-Langeac. 

i  Dominique-François  de  Brunet,  marquis  de  Panât,  vicomte  de  Gadars 
et  de  Peyrebrune,  baron  de  Bournac,  etc.,  député  de  la  noblesse 
de  Toulouse  en  1789. 
Marie-Victoire  de  Rudelle  d'Alzon,  fille  d'un  Président  au  Parlement 
de  Toulouse,  d'une  famille  originaire  de  Rouergue. 

17.  /Samuel  de  Brunet-Gastelpers,  vicomte  de  Panât,  secrétaire  d'ambassade, 
(  chargé  d'affaires  à  Nazies,  préfet,  député  et  questeur  de  l'assemblée 
<     constituante  en  1848,  vivant  encore. 

/N Hocquart,  fille  de  M.  fiocquart,  Premier  Président  de  la  Cour 

V    royale  de  Toulouse. 

Aux  États  de  Rouergue  de  1651,  M.  de  Panât,  en  cette  qualité 
occupait  la  huitième  place,  et  comme  seigneur  de  Gastelpers  la 
dixième. 
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22.  -  POLLIER. 


Maison  ancienne  de  Villefranche,  relativement  à  laquelle  on  trouve 
cet  article  dans  le  dictionnaire  de  Moréri.  «  COQ,  nom  d'un  Ordre  de 
«  Chevalerie,  qui  fut  institué  vers  Tan  1214,  par  un  Dauphin,  en 
ce  faveur  de  Claude  Pollier,  gentilhomme  de  Languedoc.  (Au  trei- 
«  zième  siècle,  le  Rouergue  faisait  partie  du  comté  de  Toulouse,  et, 
«  par  conséquent,  du  Languedoc).  L'origine  de  cette  institution 
«  vient  de  ce  que  le  seigneur  de  Pollier,  qui  portait  un  coq  dans  ses 
te  armes,  se  trouva  dans  une  bataille  contre  les  Anglais,  où  Louis  XI, 
<c  comte  de  Toulouse,  commandait  sous  le  règne  de  Philippe  III  dit 
a  le  Hardi,  et  déUvra  le  Dauphin  d'un  grand  péril  ;  c'est  pourquoi 
«  ce  prince,  en  reconnaissance  de  ce  bienfait,  institua  l'Ordre  du 
«  Coq,  et  l'en  fit  premier  Chevalier.  »  {Borel,  Antiquités  gardoises  et 
françaises,) 

Il  y  a  dans  ce  passage  des  erreurs  qui  sautent  aux  yeux.  Dès  la 
deuxième  année  du  règne  de  Philippe  le  Hardi,  lequel  commença 
en  1270,  il  n'y  avait  plus  de  comte  de  Toulouse,  puisque  Alfonse, 
qui  fut  le  dernier,  mourut  le  21  d'août  1271.  Jamais  comte  de  Tou- 
louse ne  porta  le  nom  de  Louis  ;  enfin,  comment  concilier  la  date  de 
1214  avec  celle  du  règne  de  Philippe  le  Hardi  ? 

L'abbé  Bosc  qui,  dans  ses  Mémoires  pour  servir  à  l'histoire  du 
Rouergue,  a  parlé  de  l'Ordre  du  Coq,  a  bien  senti  que  ce  récit  est 
susceptible  d'objections  insolubles;  aussi,  l'a-t-il  arrangé  différem- 
ment. Je  vais  rapporter  aussi  sa  version,  non  qu'elle  soit  plus  admis- 
sible, mais  parce  qu'elle  justifiera  une  fois  de  plus  ce  que  j'ai  dit  de 
cet  écrivain,  savoir,  qu'il  était  dépourvu  de  critique  historique. 

«  Villefranche,  dit  l'abbé  Bosc,  est  la  patrie  de  Claude  Pollier, 
«  qui  se  signala,  en  1274,  dans  une  bataille  contre  les  Anglais,  où  il 
«  commandait  une  compagnie  de  cavalerie,  sous  les  ordres  du  comte 
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«  de  Toulouse.  Ayant  dégagé  le  prince  Louis,  ûls  aîné  dh  Roi  Philippe 
«  le  Hardi,  ce  monarque,  en  reconnaissance  de  ce  bienfait  (il  aurait 
«  dû  dire  service),  institua,  en  sa  faveur,  l'Ordre  du  Coq,  et  l'en  fit 
((  le  premier  Chevalier.  Il  donna  ce  nom  à  cet  Ordre,  parce  que  les 
«  armes  de  PoUîer  étaient  un  coq  (a).  » 

L*abbé  Bosc  cite  en  note,  pour  son  garant,  Moréri,  article  Coq; 
mais  on  voit  qu'il  a  tout  à  fait  altéré  le  récit  de  Moréri.  Il  est  évident 
1°  qu'il  a  substitué  1274  à  1214;  2*»  que  du  Dauphin  dont  parle 
Moréri,  il  a  fait  le  prince  Louis,  fils  aîné  de  Philippe  le  Hardi  ; 
3®  que,  tandis  que  Moréri  dit  que  l'Ordre  du  Coq  fut  institué  par  le 
Dauphin,  il  le  fait  instituer  par  le  Roi. 

Mais  un  auteur,  qui  écrivait  sur  l'histoire  de  France,  ne  pouvait 
pas  ignorer  que  le  premier  traité  qui  ait  réuni  le  Dauphîné  à  la 
France  était  de  1343,  et  que  cette  réunion  ne  fut  effectuée  qu'en 
1349  ;  par  conséquent,  il  ne  devait  pas  supposer  qu'avant  cette 
époque,  on  eût  désigné  le  fils  aîné  du  Roi  sous  le  nom  de  Dauphin. 
Historien  des  comtes  de  Rouergue  et  de  Toulouse,  l'abbé  Bosc  de- 
vait savoir  que,  depuis  1271,  les  États  de  ces  princes  appartenaient 
au  Roi  de  France.  Cet  écrivain,  en  voulant  corriger  Moréri  ouBorel, 
n'a  donc  fait  que  substituer  ses  propres  méprises  à  celles  de  l'auteur 
qu'il  voulait  rectifier;  et  les  siennes  sont  d'autant  plus  graves, 
qu'en  1274,  les  Rois  de  France  et  d'Angleterre  étaient  en  paix. 
Edouard  1«',  qui  se  trouvait  en  Sicile  lorsque  son  père  mourut  au 
mois  de  novembre  1272,  se  rendit  en  Angleterre  en  traversant  la 
France  ;  il  avait  été  bien  reçu  par  Charles  d'Anjou,  Roi  de  Sicile, 
oncle  de  Philippe  le  Hardi;  il  ne  fut  pas  moins  bien  accueilli  par  le 
Roi  de  France  lui-même.  Loin  qu'en  1274  il  songeât  à  faire  la 
guerre,  il  se  fit  couronner  le  19  août  de  cette  année.  Son  père, 
Henri  111,  avait  entamé,  avant  sa  mort,  avec  Philippe  le  Hardi,  rela- 
tivement à  la  restitution  de  l'Agénois  et  du  Quercy,  une  négociation, 
qui  ne  fut  terminée  qu'en  1279.  Comment,  dans  ces  circonstances, 
supposer  une  guerre  entre  l'Angleterre  et  la  France  ! 

L'assertion  que  le  prince  Louis,  fils  aîné  de  Philippe  le  Hardi, 
était  présent  à  une  bataille  livrée  en  1274,  n'est  pas  moins  hasardée. 
Isabelle  d'Aragon,  mère  de  ce  prince,  s'était  mariée  le  28  de  mai 

(a)  Bosc,  tome  m,  page  70. 
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i262.  Kn  1274,  Louis  était  donc  ôgé  tout  au  plus  de  onze  ans. 
Menait-on  les  fils  du  Roi  de  France,  à  Tâge  de  onze  ans,  dans  des 
batailles,  où  il  fallait  faire  le  coup  de  lance  et  où  la  force  du  corps 
décidait  du  succès?  Et  en  supposant  que  l'on  consentît  à  leur  laisser 
voir  une  bataille,  ne  prenait-on  pas  toute  espèce  de  précautions 
pour  qu'ils  ne  pussent,  dans  aucun  cas,  courir  un  danger  quel- 
conque? 

Comment  l'abbé  Bosc  n'a-t-il  pas  encore  vu  que  le  silence  seul 
de  nos  historiens  suffisait  pour  détruire  ses  assertions?  Quoi!  le 
fils  aîné  d'un  Roi  de  France  eût  été  exposé  à  un  grand  péril; 
il  aurait  été  sauvé  par  un  brave  Chevalier;  le  Roi  aurait  créé 
un  Ordre  en  l'honneur  de  ce  Chevalier  pour  le  récompenser  d'un 
aussi  grand  service,  et  aucun  de  nos  historiens  n'aurait  fait  mention 
ni  de  la  bataille  où  le  jeune  prince  fut  en  danger,  ni  de  la  gloire  de 
son  libérateur,  ni  de  la  reconnaissance  du  Roi,  ni  de  cet  Ordre  insti- 
tué pour  ne  pas  laisser  périr  la  mémoire  d'un  acte  si  brillant  de  dé- 
vouement et  de  bravoure  !  Mais  la  gloire  de  Pierre  d'Estaing  qui,  à 
la  .bataille  de  Bouvines,  sauva  la  vie  de  Philippe-Auguste,  ne  fut 
jamais  ignorée  ni  méconnue  :  pourquoi  celle  de  PoUier  l'aurait-elle 
été? 

Faut-il  donc  rejeter  l'existence  de  l'Ordre  du  Coq  et  l'origine  qui 
lui  est  attribuée  par  Borel  ?  Citons  d'abord  le  passage  de  ce  dernier 
auteur  relatif  à  cet  Ordre,  passage  altéré  par  Moréri  et  par  Bosc  : 

«  L'an  1214,  Claude  Polier,  sorty  de  cette  famille  (les  Pollier  de 

«  Villefranche),  s'estant  trouvé  à  la  guerre  en  une  bataille  contré  les 

«  Anglois,  où  Louis  IX  commandoit,  sous  le  règne  de  Philippe  III, 

«  et  ledit  Polier,  qui  commandoit  une  compagnie  de  cavaliers,  ayant 

«  dégagé  le  dauphin  d'un  péril  très-évident,  le  dauphin,  en  recon- 

«  noissance  de  ce  bienfait,  institua  l'ordre  du  Coq  et  l'en  fit  premier 

«  chevalier,  ayant  choisi  ce  nom  pour  cet  ordre,  à  cause  que  l'escu 

«  des  Poliers  estoit  d'argent,  chargé  d'un  coq  de  sable  supporté  par 

«  deux  licornes,  et  pour  un  cimier  un  coq  chantant,  ayant  les  aisles 

«  éployées,  et  à  l'entour  ces  mots  :  Et  Pkœbi  et  Martis.  De  cet  ordre 

«  a  esté  un  Pierre  de  Montmorancy,  etc.  (a).  » 


(a)  Borel,  Trésor  des  recherches  et  antiquités  gauloises  et  françaises.  Paris^ 
^^1  pages  471  et  suivantes. 
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A  ce  passage  ajoutons  une  réflexion  :  il  est  vraisemblable  que  le 
titre  constatant  l'institution  de  TOrdre  du  Coq,  dont  Borel  a  tiré  ce 
qu'il  en  dit,  ne  distinguait  ni  Louis  ni  Philippe  par  la  désignation  de 
Louis  IX  et  de  Philippe  III.  Cette  désignation  spéciale  est  l'ouvrage 
ou  de  Borel,  ou  de  ceux  qui  ont  voulu  expliquer  le  titre  original.  On 
peut  donc  croire  qu'il  en  résulte  seulement  qu'en  1214,  som  le 
règne  de  Philippe^  dans  une  bataille  gagnée  sur  les  Anglais  par  un 
prince  français  nommé  Louis,  Claude  Pollier  délivra  le  Dauphin  d*tm 
grand  péril.  Quelle  était  cette  bataille,  qui  ce  prince  Louis  et  quel 
ce  Dauphin? 

Un  mois  avant  ou  après  la  bataille  de  Bouvines,  c'est-à-dire  le 
27  de  juin  ou  d'août  1214,  il  fut  livré  aux  Anglais,  à  la  Roche-aux- 
Moines,  dans  l'Anjou,  un  combat  que  gagnèrent  les  Français,  com- 
mandés par  le  prince  Louis  (qui  fut  depuis  Louis  VIII),  fils  de  Phi- 
lippe-Auguste et  qu'on  surnomma  Cceur  de  Lion. 

Le  Viennois  avait  pour  Dauphin,  en  1214,  André  de  Bourgogne, 
prince  du  sang  de  France,  fils  du  duc  de  Bourgogne,  Hugues  III,  et 
de  Béatrix,  laquelle,  en  1162,  avait  hérité  du  Dauphin  Guignes  V, 
son  père.  André,  qui  était  né  au  plus  tard,  en  1192,  et  qui  mourut 
en  1237,  succéda  dans  le  Dauphiné  à  sa  mère,  du  vivant  de  cette 
princesse;  il  était  donc,  en  1214,  désigné  sous  le  nom  de  Dauphin, 
et  en  état  de  porter  les  armes  ;  il  put  se  trouver  au  combat  de  la 
Roché-aux-Moines. 

En  1214,  vivait  Pierre  de  Montmorenci-Marli,  dont  un  frère  puîné, 
Mathieu,  est  mentionné  dans  une  charte  de  1212,  et  qui  mounit  lui- 
même  en  1239.  Il  devait  donc  être,  à  l'époque  de  1214,  en  état  de 
figurer  avec  honneur  dans  une  bataille. 

De  ce  rapprochement,  il  paraît  résulter  que,  si  l'on  ne  doit  pas 
entièrement  rejeter  l'institution  de  l'Ordre  du  Coq,  il  faut  peut  être 
l'attribuer  au  Dauphin  de  Viennois,  André  de  Bourgogne;  et  Ton 
pourrait  penser  que  ce  qui  a  fait  que  Borel  est  le  seul  auteur  qui 
fasse  mention  de  cet  Ordre,  c'est  que  sa  création,  qui  eut  lieu  hors 
du  Dauphiné,  a  pu  échapper  aux  historiens  de  cette  province  ;  c'est 
encore  que  le  Dauphin,  en  faisant  porter  par  ses  féaux  et  en  portant 
sans  doute  lui-même,  comme  signe  d'honneur,  l'écu  de  Pollier, 
donnait  à  ce  Chevalier  un  témoignage  de  gratitude  personnel,  qui 
était  de  naturç  à  ne  pas  durer  après  lui.  Mais  si  le  récit  de  Borel  a 
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quelque  fondement  et  qu'il  se  rapporte  en  effet  à  1214,  c'est  une 
particularité  bien  remarquable  et  bien  honorable  pour  le  Rouergue, 
qu'à  un  mois  de  distance,  deux  Chevaliers  de  cette  province  (Pierre 
d'Estaing  et  Claude  Pollier)  aient,  cette  année,  sauvé  la  vie  l'un  à 
son  Roi,  et  l'autre  à  un  prince  du  sang  de  ce  monarque. 

La  maison  de  Pollier  est  éteinte,  mais  elle  a  laissé  des  traces  de 
son  existence  à  Villefranche,  sa  pairie  ;  suivant  Rorel,  lorsque  cette 
ville  fut  bâtie,  le  château  de  Pollier  fut  renfermé  dans  son  enceinte, 
et  il  conserva  longtemps  le  nom  de  Tour  de  Pollier^  auquel  fut  sub- 
stitué plus  tard  celui  de  Tour  des  Pères,  qui  lui  venait  des  pères  de 
la  mission. 

On  trouve  dans  la  banlieue  de  la  même  ville  une  étendue  de  ter- 
rain appelée  Rive  de  Pollier.  A  l'extrémité  de  ce  terrain,  s'élevait 
une  croix  fort  ancienne,  connue  aussi  sous  le  nom  de  Croix  de 
Pollier,  et  sur  cette  croix,  qui  était  très-haute,  ainsi  que  sur  un 
vieux  tombeau,  se  voyaient  les  armes  de  la  maison  de  Pollier.  On  les 
gravait  aussi,  dit-on,  sur  la  médaille  d'or  qui  était  distribuée  tous  les 
ans  aux  élèves  du  collège  de  Villefranche,  circonstance  qui  porterait  à 
croire  que  les  Pollier  avaient  contribué  à  la  fondation,  soit  du  collège, 
soit  de  l'école  qui  l'avait  précédé. 

Le  plus  beau  trait  dont  cette  famille  eût  à  s'honorer,  c'est  la  con- 
duite que  tint,  en  1364,  Pierre  Pollier  envers  le  prince  de  Galles, 
auquel,  au  péril  de  sa  vie,  il  refusa  constamment  de  prêter  serment 
de  fidélité  au  nom  des  consuls  de  Villefranche,  dont  il  était  le  pre- 
mier et  le  député.  Cette  héroïque  résistance  à  une  domination  étran- 
gère, attestée  par  les  Annales  de  Villefranche  et  par  Rorel,  fut  peut- 
être  le  principe  de  l'appel  que  le  comte  de  Rodez  fit  au  Roi  contre 
le  prince  de  Galles,  et  qui  eut  pour  résultat  l'expulsion  des  Anglais 
du  Rouergue  et  de  la  Guienne. 


/ 
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2S.-SAUNHAC  ET  SAUNIAC. 


Maison  ancienne  el  distinguée.  Molto  de  Saunhac  assista,  en  1196, 
à  l'accord  qui  eut  lieu  entre  le  comte  de  Rodez,  Hugues  II,  et  Tévê- 
que  Hugues,  frère  de  ce  dernier,  relativement  au  couronnement  et  à 
l'hommage  des  comtes  de  Rodez.  Le  Grand  maître  de  l'Ordre  du 
Temple,  tué  en  Egypte  le  8  d'avril  1250,  et  appelé  par  les  histo- 
riens Guillaume  de  Sonnac  ou  de  Sennai,  est  réclamé  par  la  maison 
de  Saunhac  comme  lui  appartenant  (1).  Le  comte  de  Rodez,  Jean  III, 

(1)  Lettre  de  l'auteur  à  Mgr  de  Saunhac,  évèque  de  Gahors  en  18â0  : 
Monseigneur, 

Vous  me  reprochez  de  n'avoir  pas  fait  mention,  dans  le  Tableau  historique  du 
Rouergue  q[ui  doit  former  Tintroduction  de  mon  travail  sur  ce  pays  ;  vous  me 
reprochez,  dis-je,  de  n'avoir  pas  fait  mention  de  Guillaume  de  Saunhac,  Grand 
maître  du  Temple,  dont  le  sire  de  Joinvilie  et  une  histoire  du  Quercy  font  Féloge. 
Vous  me  dites  à  ce  sujet  qu'il  se  distingua  au  siège  de  Damiette,  etc.,  etc. 

Je  n'ignorais  pas  ces  particularités,  Monseigneur  :  elles  sont,  mot  pour  mot, 
dans  y  Art  de  vérifier  les  dcUes^  mais  avec  cette  différence  que  le  Grand  maître 
auquel  vous  donnez  le  nom  de  Saunhac  porte  dans  cet  ouvrage  celui  de  Sonnac 
ou  Sennai,  et  qu'on  ne  l'y  dit  point  originaire  d'une  famille  distinguée  de 
Rouergue,  mais  d'une  famille  distinguée  en  Languedoc. 

Vous  me  dites  encore  que  Mathieu  Paris  (historien  contemporain)  quaUfie 
Guillaume  de  Saunhac,  Grand  maître  du  Temple,  d'homme  prudent,  circonspect 
et  très- versé  dans  l'art  militaire. 

Gela  aussi,  Monseigneur,  est  dans  VArt  de  vérifier  les  dates,  mais  l'on  y  ob- 
serve avec  raison  que  Mathieu  Paris  qualifie  ainsi  le  Grand  maître  du  Temple 
sans  le  nommer. 

L'autorité  de  Mathieu  Paris  s'évanouit  donc  relativement  à  Guillaume  de 
Saunhac;  et  celle  de  VArt  de  vérifier  les  dates  ne  saurait  être  invoquée,  puis- 
qu'il parle  non  de  Guillaume  de  Saunhac  de  Rouergue,  mais  de  Guillaume  de 
Sonnac  ou  de  Sennai  de  Languedoc. 

Reste  celle  de  l'historien  du  Quercy,  qui  dit,  d'après  ce  que  vous  me  faites 
l'honneur  de  me  marquer,  que  Guillaume  de  Saunhac,  Grand  maître  du  Temple, 
était  grand-oncle  de  Bertrand  de  Saunhac,  de  la  maison  de  Saunhac  en  Rouer- 
gue, lequel  était  Commandeur  des  maisons  de  l'Ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem 
en  Aquitaine,  et  frère  de  Pierre-Raimond  de  Saunhac,  mari  de  Bertrande  de 
Caumont  (de  la  maison  de  la  Force). 

Je  ne  sais,  Monseigneur,  quel  est  l'historien  du  Quercy  dont  vous  me  parlez  • 
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qui  posséda  ce  comté  de  1384  à  1391,  fit  don  de  la  terre  de  Belcaslel 
à  Guillaume  de  Saunhac  pour  les  innombrables  services  qu'il  lui 


Dominicy  et  l'abbé  de  Fouillac  ont  écrit  l'histoire  de  ce  pays,  mais  elle  est  ina- 
nnscrite.  Je  ne  connais  d'imprimée  que  celle  de  Gathala>Coture,  en  3  volumes, 
et  elle  ne  fait  aucune  mention  d'un  Saunhac;  je  crois  qu'il  existe  aussi  une  his- 
toire du  Quercy  ou  de  Montaubau  par  Lebret;  serait-ce  là  l'auteur  dont  vous  me 
parlez?  Je  ne  le  connais  point;  mais  si  vous  tenez  à  ce  que  je  fasse  mention  de 
Saonhac,  Grand  maître  du  Temple,  comme  je  ne  peux  le  faire  qu'en  sachant 
exactement  ce  qui  en  a  été  dit,  je  vous  serai  fort  obligé  de  me  faire  connaître  Tou- 
vrage  où  il  est  mentionné  comme  appartenant  au  Rouergue  en  me  l'envoyant,  ou 
do  moins  les  passages  qui  vous  intéressent,  et  en  y  joignant  les  preuves  justifi- 
catives s'il  en  donne.  Il  faudra  voir  alors  qui  mérite  le  plus  de  confîance  de 
l'historien  du  Quercy,  que  certainement  D.  Clément  a  connu,  ou  de  Y  Art  de 
vérilier  le$  dates  du  même  D.  Clément,  qui,  comme  vous  le  savez  aussi  bien 
que  moi,  est  en  histoire  l'autorité  la  plus  imposante.  Je  suis  étonné,  Monseigneur, 
qu'ayant  à  combattre  une  assertion  si  importante  pour  votre  nom  dans  cet  ou- 
vrage, vous  n'ayez  pas  saisi  l'occasion  que  vous  offrait  la  nouvelle  édition  qui 
vient  de  s'en  faire.  Je  crois  devoir  vous  dire  aussi  que  Bertrand  de  Saunhac  dont 
vous  me  parlez  n'est  pas  mentionné  dans  le  Catalogue  des  familles  françaises 
admises  dans  l'Ordre  de  Malte,  imprimé  dans  le  Nobiliaire  de  Saint-Allais.  Les 
plus  anciens  Saunhac  qui  y  soient  nommés  sont  :  Guion  de  Saugniac,  Chevalier 
en  1550,  et  Guion  de  Saugniac-Belcastel,  Chevalier  en  1598.  Enfin,  j'ajouterai 
que  dans  la  généalogie  de  la  maison  de  Caumont,  imprimée  dans  l'Histoire  des 
Grands  officiers,  on  ne  trouve  qu'une  Bertraude  de  Caumont-Lauzun  qui  fut 
femme  non  de  Pierre-Raimond  de  Saunhac,  mais  de  N.  de  Birac. 

Si  j'entre  dans  tous  ces  détails.  Monseigneur,  c'est  non  pour  m'ériger  en  criti- 
que, mais  pour  vous  soumettre  à  vous-même  les  diverses  objections  qui  s'élèvent 
contre  ce  que  vous  m'avez  marqué,  et  encore  parce  que,  m'étanl  imposé  la  loi  de 
ue  rien  écrire  qu'autant  que  j'en  puis  fournir  la  preuve  ou  la  garantie,  il  faut 
nécessairement  que  je  sois  en  mesure  de  l'indiquer.  Il  me  sera  très-agréable  de 
l'avoir  pour  Guillaume  de  Saunhac,  et  de  pouvoir  en  faire  mention,  ce  que  je 
désirerais  ainsi  que  vous.  Monseigneur  :  et  puisque  l'occasion  se  présente  de  vous 
le  dire,  je  ne  vous  laisserai  point  ignorer  que  j'ai  parlé  bien  volontiers  de  Molto 
de  Saunhac,  vivant  en  1195;  de  Guillaume  de  Saunhac,  qui,  en  1391,  reçut  du 
comte  de  Rodez,  Jean  III,  la  terre  de  Belcastel  pour  les  innombrables  services 
quHl  lui  avait  rendus,  don  qui  fut  confirmé  en  1398  par  le  comte  Bernard,  de- 
puis Connétable;  d'Ëlzéar  de  Saunhac,  Sénéchal  de  Beaucaire  et  Grand  Cham- 
bellan, en  1416,  de  Jacques  de  Bourbon,  Roi  titulaire  de  ^'aples,  Sicile,  etc.;  de 
Jean  de  Saunhac-Belcastel,  qui,  en  1473,  épousa  Marie  d'Astarac,  veuve  de 
Charles  d'Albret,  etc.,  etc. 

Vous  verrez  par  là,  j'espère.  Monseigneur,  que  je  mets  et  empressement  et 
bonne  volonté  à  mentionner  tout  ce  que  je  sais  d'honorable  pour  les  familles 
distinguées;  et  c'est  ce  que  je  ferais  bien  plus  volontiers  encore  pour  la  vôtre,  à 
laquelle  vous  ajoutez  vous-même  un  nouvel  éclat  ;  mais  parlant  au  public  et 
voulantmériter  sa  confiance,  je  ne  dois  et  ne  peux  écrire  que  preuves  sous  les  yeux. 

Agréez,  je  vous  prie.   Monseigneur,   l'assurance  du  respectueux  dévouement 
avec  lequel  j'ai  l'honneur  d'être,  etc. 
Pau,  le  6  novembre  1820. 

TOM.   IV*  S 
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avait  rendus  ;  et  ce  don  fut  confirmé,  en  1398,  par  le  comte  Bernard* 
Elsias  ou  Elséas  de  Saunhac,  Chevalier,  châtelain  de  Penne  en  Albi- 
geois, le  12dedécembrel402,àlaplace  de  Pierre  de  Laulrec,  fut  fait 
Sénéchal  de  Beaucaire  par  la  faveur  du  même  comte  Bernard  (qui  fut 
lui-même  Connétable  et  premier  ministre),  et  il  devint,  le  24  de  juin 
1416,  Grand  Chambellan  du  Roi  de  Naples  et  de  Sicile,  et  Conseiller 
en  ses  Conseils.  Ce  Roi  'de  Naples  et  de  Sicile  était  Jacques  de  Bour- 
bon, comte  de  la  Marche  et  de  Castres,  second  mari  de  Jeanne  II  de 
Naples,  dont  Bernard,  comte  de  Pardiac,  deuxième  fils  du  Conné- 
table d'Armagnac,  épousa,  en  1424,  la  fille  unique,  Éléonor  de  Bour- 
bon. 

Jean  de  Saunhac  épousa  Marthe  d'Astarac,  veuve,  le  7  d'avril  1473, 
de  Charles  d'Albret,  seigneur  de  Sainte-Bazeille,  qu'elle  avait  épousé 
en  1472,  et  que  Louis  XI  fit  périr  sur  Téchafaud  pour  avoir  remis 
Jean  V,  comte  d'Armagnac  et  de  Rodez,  en  possession  de  Lectoure 
en  arrêtant  le  seigneur  de  Beaujeu.  Marthe  d'Astarac  descendait  des 
anciens  ducs  de  Gascogne,  qui  venaient  eux-mêmes  de  nos  Rois  de 
la  première  race  :  elle  était  en  outre  tante  de  Gaston  de  Foix,  dont 
la  sœur  Anne  épousa,  en  1502,  Ladislas  de  Pologne,  Roi  de  Bohême 
et  de  Hongrie.  Raimond  de  Sauniac,  seigneur  d'Ampiac,  était,  en 
1608,  gentilhomme  de  la  chambre  du  Roi. 


HISTORIQUES. 
24.  -  SCORAILLE. 


.  Ce  sont  deux  femmes,  qui  ont  donné  à  ce  nom  sa  célébrité  histo- 
rique. 

L'une  était  Algayette  de  Scoraille,  fille  de  Gui,  et  issue  de  Begon  I**^ 
du  nom,  seigneur  de  Scoraille  en  Auvergne,  qui  testa  en  1030  ;  elle 
épousa,  avant  1218,  Henri  comte  de  Rodez,  à  qui  elle  apporta  de 
grandes  terres  en  Auvergne  ;  elle  vivait  encore  en  1254.  Indépen- 
damment de  Fimportance  qui  s'attache  à  elle  comme  comtesse  de 
Rodez,  elle  appartient  à  l'histoire  littéraire  du  Rouergue,  ayant  été 
chantée  par  le  Troubadour  Hugues  Brunet,  de  Rodez. 

Je  ne  sais  si  ce  fut  le  mariage  d' Algayette  de  Scoraille  qui  occa- 
sionna rétablissement,  en  Rouergue,  d'une  branche  de  sa  maison  qui 
habita  longtemps  le  château  de  Bourran,  près  Rodez  ;  mais  cette 
branche  s'éteignit  au  dix-septième  siècle,  et  c'est  à  tort  que  quelques 
écrivains  ont  placé  en  Rouergue,  l'origine  de  Marie-Angélique  de 
Scoraille  de  Roussille  duchesse  de  Fontanges.  Celle-ci  était  d'Au- 
vergne, et  je  n'aurais  point  à  en  parler  si  l'on  n'avait  pas  prétendu 
récemment  qu'elle  avait  été  destinée  à  finir  ses  jours  en  Rouergue  (1). 

C'est  dans  un  opuscule  intitulé  :  Esquisse  sur  Millau  et  sur  sa 
vallée,  imprimé  dans  le  journal  VEcho  de  la  Dourbie,  que  se  Ux)uve 
cette  étrange  anecdote,  et  comme  elle  a  été  répétée  dans  le  premier 
volume  des  Documents  historiques  sur  le  Rouergue,  et  que  dès  lors 

(1)  €ésar  de  GroUée-Montbrelon,  comte  de  Peyre  en  Gévaudan,  qui  avait  été 
premier  ChambeUan  de  Gaston  de  France  (frère  de  Louis  XIII,  mort  en  1660), 
et  qui  lui-même  était  né  au  château  de  Tholet,  en  Rouergue,  vers  1632,  con- 
seiUa  aux  parents  de  la  jeune  de  Scoraille  de  ia  produire  à  la  Cour  et  lui  pro- 
cura l'appui  de  la  duchesse  d'Arpajon,  Catherine-Henriette  de  Harcourt,  troisième 
femme  de  Louis,  duc  d'Arpajon,  qui  fut  elle-même,  en  1684,  dame  d'honneur 
de  la.Dauphine  (Marie-Anne-Christine-Victoire  de  Bavière).  Celle-ci  la  fît  placer 
dans  la  maison  de  Madame  (Elisabeth-Charlotte  de  Bavière)  en  qualité  de  fille 
d'honneur.  Le  reste  de  sa  vie  est  connu. 

Ce  B'cst  pas  la  circonstance  la  moins  piquante  de  l'histoire  du  Rouergue  que 
de  voir  ce  pays,  si  éloigné  de  Versailles  et  privé  de  toute  communication  au  dix- 
î'epUènie  siècle,  donner  successivement  à  Louis  XIV  deux  confesseurs,  Pierre 
Amat  et  Jean  Fcrrier,  et  une  maltresse. 
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elle  a  acquis  quelque  autorité,  je  ne  saurais  la  laisser  passer  sans 
discussion. 

On. lit  dans  ces  Esquisses  {Documents^  1.  1,  p.  220). 

«  Hors  des  fossés  de  la  ville  (de  Millau),  dans  un  jardin  traversé 
«  par  un  ruisseau,  M.  Duchênes,  maître  des  eaux  et  forêts  de  la 
</  province,  fit  élever,  vers  1670,  un  modeste  pavillon,  destiné  à 
«  son  logement  pendant  son  séjour  dans  la  Haute-Marche;  ce  pavillon, 
«  sans  doute  depuis  la  démolition  de  la  forteresse  des  Vicomtes,  reçut 
<(  le  nom  de  château  qu'il  porte  encore. 

«  Il  fut  choisi,  au  commencement  de  1681,  pour  servir  de  retraite 
«  à  la  duchesse  de  Fontanges,  et  rendu  digne  de  recevoir  la  favorite 
«  délaissée. 

«  Sur  les  plans  de  Mansard,  des  cuisines,  des  remises,  des  cours 
<(  et  des  ailes  nouvelles  doublèrent  le  logement.  André  Le  Nôtre, 
«  envoya  les  dessins  du  parc  et  du  parterre.  Des  peintres  exercés 
«  reproduisirent,  dans  de  nombreuses  fresques,  les  traits  de  Louis 
«  le  Grand  et  les  emblèmes  de  sa  gloire. 

«  Le  rez-de-chaussée  du  château  badigeonné,  replâtré,  s'est  plié 
«  aux  caprices  delà  mode  et  aux  exigences  des  époques;  les  combles 
«  ont  subi  moins  de  détériorations,  et  c'est  vraiment  là  que  Ton 
«  trouve  le  cachet  du  grand  siècle. 

«  Partout  se  trouvaient  des  tableaux  imités  des  lieux  d'où  était 
H  à  jamais  exclue  la  maîtresse  de  Louis  XIV. 

«  Depuis,  le  château  est  devenu  la  propriété  d'une  famille  hono- 
«  rable  du  pays  (M.  de  Sambucy).  » 

Ainsi,  d'après  les  Esquisses  sur  Millau^  Louis  XIV  devait  exiler  la 
duchesse  de  Fontanges  dans  cette  ville,  et,  en  conséquence,  il  y  fit 
construire  en  1681,  sur  les  dessins  de  Mansard  et  de  Le  Nôtre,  une 
habitation  et  un  parc  décorés  avec  un  luxe  royal;  mais  devenus 
inutiles,  ils  appartinrent  plus  tard  par  don,  concession  ou  achat,  à  la 
famille  de  Sambucy.  Or,  sur  quels  documents  sont  fondées  ces 
assertions  ?  Je  Fignore,  mais  aucune  des  particularités  qu'on  y  met 
en  avant  n'offre  un  caractère  même  de  vraisemblance. 

Et  d'abord,  pourquoi  la  duchçsse  de  Fontanges  aurait-elle  été 
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exilée  à  Millau  ?  Elle  y  était  tout  à  fait  étrangère.  Si  Ton  voulait  la 
renvoyer  daDS  le  pays  d*où  elle  était  venue  à  la  Cour,  il  fallait  Texiler 
en  Auvergne.  Mais  tous  les  dictionnaires  historiques  disent  qu'elle  était 
d'une  ancienne  famille  du  Rouergue;  d'un  autre  côté,  il  existe  à 
Millau,  une  vaste  habitation,  qui  paraît  trop  considérable  pour  avoir 
été  bâtie  par  un  particulier  ;  elle  le  fut  en  1681  ;  c'est  dès  lors  pour 
cette  duchesse  qu'elle  a  été  élevée  par  ordre  de  Louis  XiV,  sur  les 
plans  deMansard  et  de  Le  Nôtre;  voilà,  ce  me  semble,  les  fonde- 
ments de  l'anecdote. 

Où  est  la  preuve,  que  Louis  XIV  voulût  exiler  la  duchesse  de  Fon- 
tange  ?  Sans  doute,  on  le  vit  passer  plus  d'une  fois  et  brusquement 
de  l'amour  à  Tindifférence  ;  toutefois,  si  pour  ses  maîtresses  il  fut 
souvent  un  amant  volage,  il  ne  cessa  jamais  d'être  un  grand  Roi.  A 
la  duchesse  de  la  Vallière,  il  donna  un  grand  établissement^  à  Ma- 
dame de  Montespan,  il  conserva  un  état  princier;  et  c'est  à  ce  prince,  * 
si  rigide  observateur  des  bienséances,  si  jaloux  de  sa  dignité  person- 
nelle, qu'on  attribue^  sans  motifs,  l'intention  de  maltraiter  la  femme 
pour  laquelle  il  eut  la  passion  la  plus  vive. 

Marie-Angélique  de  ScoraUle,  âgée  de  dix-sept  ans,  parut  à  la 
Cour  en  1678,  brillante  d'une  merveilleuse  beauté.  Louis  XIV,  las  de 
Madame  de  Montespan  et  pas  encore  résigné  à  Madame  de  Maintenon, 
fut  bientôt  plus  épris  d'elle  qu'il  ne  l'avait  été  d'aucune  de  ses 
maîtresses.  Elle  était,  suivant  l'abbé  de  Choisy,  sotte  coitime  un 
panier,  mais  belle  comme  un  ange  ;  elle  l'ensorcela  de  môme  que 
les  autres,  et  le  traita  même  avec  plus  d'autorité.  Pendant  trois  ans 
que  dura  son  empire,  il  fut  absolu;  elle  était  la  dispensatrice  suprême 
des  grâces  et  des  faveurs  ;  on  n'obtenait  rien  que  par  son  crédit  ; 
elle  fit  sentir  son  pouvoir  à  Madame  de  Montespan,  qui  l'avait  d'abord 
irritée  et  qu'elle  se  plut  à  humilier;  elle  ne  dépensa  jamais  moins 
décent  mille  écus  par  mois;  et  le  Roi,  à  qui  elle  donna  un  fils, 
s'empressa  de  la  faire  duchesse.  Il  est  vrai  que  ce  fils  ne  vécut  pas  ; 
il  est  vrai  que  la  mère,  peu  après  ses  couches,  tomba  dangereu- 
sement malade  et  perdit  sa  beauté  ;  ce  qui  donna  lieu  à  mille  rumeurs 
fâcheuses  ;  mais,  sentant  sa  fin  s'approcher,  elle  fit  prier  le  Roi  de  la 
venir  voir  ;  et  Louis,  qui  pourtant  oubliait  facilement  ses  maîtresses, 
se  rendit  à  ce  vœu,  et  touché  de  voir  disparaître  si  vite  tant  de  jeu- 
nesse, de  beauté,  d'avenir,  il  ne  put  s'empêcher  de  répandre  des 
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larmes  ;  et  celle  femme  qui  n'avait  vécu  que  pour  lui,  s'écria  :  je 
meurs  heureuse  puisque  je  vois  mon  Roi  îne pleurer  tPeui-on  supposer 
qu'un  homme,  qui  s'attendrissait  ainsi  à  l'aspect  de  sa  maîtresse,  eût 
songé  peu  auparavant  à  l'exiler  ! 

De  plus,  Louis  XIV  fut  toujours  généreux  envers  les  femmes  qu'il 
avait  aimées.  Pour  Madame  de  Montespan,  il  bâtît  lô  magnifique 
château  de  Clagny.  Et  l'on  veut  qu'il  eût  bâti  le  pavillon  de  Millau, 
pour  y  loger  la  duchesse  de  Fontanges,  à  laquelle  il  avait  donné  à 
dépenser  en  trois  ans  onze  millions  d'alors.  Mais  ceux  qui  ont  eu 
cette  singulière  idée  n'ont  donc  pas  remarqué  que  les  ailes  et 
les  dépendances  de  ce  pavillon  ont  leurs  toits  couverts  de  grosse 
tuile  du  pays.  Voilà  Tceuvre  qu'on  attribue  à  Mansard  sur  Tordre  du 
grand  Roi.  Le  dernier  des  élèves  de  cet  architecte  n'aurait  pas  signé 
un  pareil  plan.  Le  pavillon  Duchènes  fut  construit  pour  lui;  il  fut 
*  toujours  habité  et  l'est  encore  par  ses  descendants.  Les  détails  que 
je  donne  en  note  (1)  ne  laissent  aucun  doute  à  cet  égard  ;  mais  je  ne 
peux  m'empêcher  de  dire  encore  combien,  quand  on  se  mêle  de 
raconter,  la  critique  est  nécessaire.  En  la  négligeant,  en  adoptant  les 
faits  sans  examen,  sans  discussion,  l'on  s'expose  à  des  erreurs  conti- 
nuelles; Ton  répète  des  traditions  apocryphes,  des  anecdotes  hasar- 
dées, et  Ton  retire  à  l'histoire  et  surtout  à  l'histoire  locale  son  carac- 
tère essentiel,  savoir  :  son  authenticité,  sa  véracité. 
• 

(1)  Le  paviUon  bâti  vers  1670  par  M.  Duchêne,  maître  des  eaux  et  forêts  en 
Rouergue,  advint  à  son  fils,  receveur  des  tailles  de  l'Elccliou  de  Millau,  qui  fit 
construire  les  dépendances.  Cet  édifice,  ainsi  complété,  tout  indigne  qu'il  eût  été 
do  Louis  XIV  ou  de  la  duchesse  de  Fontanges,  était  fastueux  pour  un  financier 
de  province,  et  il  parait  que  cette  construction  endommagea  sa  fortune  ;  car,  après 
sa  mort,  sa  fille  unique,  Mme  de  Gamache,  femme  séparée  de  biens  de  son 
mari,  vendit,  le  29  d'août  1708,  à  pacte  do  rachat,  la  moitié  de  son  office  de  re- 
ceveur, de  manière  qu'au  lieu  d'un  receveur  unique  qu'il  y  avait  eu  jusqu'alors 
dans  l'Election,  il  y  en  eut  deux  alternatifs.  En  1728,  profitant  des  circonstances 
favorables  amenées  par  le  système  de  Law,  elle  exerça  le  rachat.  Il  y  eut  procès 
au  sujet  de  ce  remboursement  entre  le  receveur  évincé,  et  M.  de  Sambacy, 
gendre  de  Mme  do  Gamache,  qui,  par  son  mariage,  était  devenu  receveur  des 
tailles,  office  que  ses  descendants  exerçaient  encore  eu  1789.  Tous  les  actes 
auxquels  donna  lieu  ce  procès,  qui  dura  assez  longtemps,  furent  signifiés  à  An- 
toine de  Sambucy  et  Marie-Antoinette  Laverne,  mariés,  non  point  dans  un  pa- 
villon ou  château  jadis  royal,  mais  dans  leur  maison  qui  est  hors  dudit  Millau, 
près  du  couvent  des  Capucins.  Le  cadastre  de  Millau  fournit  de  plus  la  preuve 
que  cette  maison  fut  toujours  possédée  par  les  héritiers  Duchône  sans  interrup- 
tion, tellement  que,  dans  le  dernier  plan  de  Millau  levé  en  1850,  l'enclos  qui  en- 
toure cette  maison  est  désigné  ainsi  :  Dtichéne,  aujourd'hui  de  Sambucy. 
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25.  -  SÉVÉRAC. 


Deux  maisons  illustres  et  puissantes  ont  porté  ce  nom.  Andoque 
{Histoire  de  Languedoc^  p.  292),  qui  n'en  a  connu  qu'une,  prétend 
qu*ellç  descendait  des  Rois  d'Aragon,  et  c'est  pour  cela,  dit-il,  que 
les  étArpajon^  qui  ont  succédé  aux  biens  de  la  maison  de  Sévérac^ 
écartèlent  d'Aragon^  qui  est  d'or  à  trois  pals  de  gueules.  On  trouve 
aussi  dans  les  lettres  patentes  d'érection  de  la  terre  de  Sévérac  en 
duch^-pairie  sous  le  nom  d'Ârpajon,  en  1650,  que  la  maison  de 
Sévérac^  entrée  dans  celle  d'Arpajon^  tirait  son  origine  dès  Rois 
d^ Aragon,  comtes  de  Barcelone.  Il  ne  serait  pas  impossible  que  les 
princes  de  la  maison  de  Barcelone-Aragon,  qui  longtemps  possédè- 
rent la  vicomte  de  Millau,  y  eussent  réellement  laissé  postérité;  mais 
d'abord,  le  premier  prince  de  cette  maison,  qui  fut  vicomte  de  Millau, 
étail;  Raimond-Bérenger,  comte  de  Barcelone,  qui,  en  1112,  épousa 
Douce,  viçQmtesse  de  Millau;  et  Ton  trouve,  en  1050,  un  Gui  de 
Sévérac;  en  1070,  un  Déodat  de  Sévérac;  en  1132,  un  Giraud-Gui- 
tarjd  de  Sévérac;  ce  qui  montre  que  la  maison  de  Sévérac  existait 
enRouergue  avant  la  maison  d'Aragon  (1);  2°  Andoque  est  un  histo- 
rien peu  accrédité,  chez  qui,  dit  Vaissette,  le  vrai  se  trouve  mêlé 
avec  le  faux;  et,  en  effet,  il  se  trompe  deux  fois  dans  l'assertion 
rapportée  au  commencement  de  cet  article  :  les  armes  de  la  maison 
d'Aragon  étaient  d'or  à  quatre  et  non  à  trois  pals  de  gueules,  et 
celles  de  la  maison  de  Séyérac  étaient  A' argent  à  quxitre  pals  de 
gueules  ;  3°  les  lettres  patentes  de  1650  ne  méritent  pas  plus  de  con- 
fiance qu' Andoque,  sous  le  rapport  généalogique,  parce  qu'elles 


(i)  On  fonde  aussi  celte  prétendue  parenté  de  la  maison  de  Sévérac  avec  celle 
d'Aragon  sur  ce  que  dit  le  Prieur  du  Vigeois,  que  Gui  de  Sévérac  avait  épousé 
une  fille  de  Gilbert,  vicomte  de  Millau  et  comte  de  Provence;  mais  la  fausseté 
de  cette  assertion  est  démontrée  par  tous  les  documents  historiques,  et  Vaissette 
a  prouvé  (tome  ui,  page  56)  que  c'était  une  erreur  manifeste. 
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contiennent  des  assertions  évidemment  fausses.  Il  y  est  dit  que  le 
vicomte  Louis  d*Arpajon  était  issu  de  père  en  fils  des  anciens  comtes 
de  Toulouse,  tandis  qu'il  ne  pouvait  en  descendre  que  par  Hélène 
de  Toulouse-Lautrec,  qui  était  entrée  dans  sa  famille.  Il  y  est  dit 
encore  que  la  maison  de  Sévérac  tirait  son  origine  des  Rois  d'Ara- 
gon, comtes  de  Barcelone,  et  d'une  princesse  d'Irlande  ;  et  jamais 
ni  comte  de  Barcelone,  ni  Roi  d'Aragon  n'épousa  une  Irlandaise. 
On  y  trouve,  enfin,  que  la  maison  (Tun  amiral  de  Roussillon,  qui 
avait  épousé  la  seule  fille  unique  et  naturelle  de  François  I'*^  avait 
été  réunie  à  celle  d'Arpajon^  tandis  qu'il  aurait  faUu  dire  que  Jean 
d'Arpajon  avait  épousé  Anne  de  Bourbon-Roussillon,  fille  de  Louis , 
bâtard  de  Bourbon  légitimé,  comte  de  Roussillon  et  Amiral  de  France, 
et  de  Jeanne,  fille  naturelle  de  Louis -XI,  qui  la  Intima.  Au  surplus, 
quand  la  maison  de  Sévérac  aurait  porté  les  mêmes  armes  que  la 
maison  d'Aragon,  il  ne  s'ensuivrait  pas  qu'elle  en  fût  issue  :  la 
maison  d'Estaing  ne  descendait  pas  de  Hugues-Capet,  quoiqu'elle 
portât  les  armes  de  France. 

J'ai  dit  qu'il  a  existé  deux  maisons  de  Sévérac.  La  plus  and^one, 
qui  s'éteignit  au  commencement  du  treizième  aècle,  descendait 
probablement  des  premiers  vicomtes  de  Millau,  qui  possédèrent 
cette  vicomte  avant  la  maison  de  Barcelone.  Cette  prés(Hnption  est 
fondée  sur  ce  qu'en  937,  la  contrée  connue  sous  le  nom  de  Sévé- 
raguais  faisait  partie  de  la  vicomte  de  Millau.  Phis  tard,  elle  fut 
encore  de  la  mouvance  des  vicomtes.  En  1211,  Raimond  IIJ, 
vicomte  de  Turenne  vers  1192,  qui  avait  pour  femme  Hélis  de  Sé- 
vérac, fille  de  Gui,  fit  hommage  du  château  de  Sévérac  à  Pierre, 
Roi  d'Aragon,  qui  le  reçut  cooune  vicomte  de  Millau. 

Simon  de  Montfort  assiégea  et  prit,  en  12U,  ce  château,  dont  le 
seiçneur^  dit  Vaissette,  à  la  tête  dune  troupe  de  routiers  qui  y  Paient 
en  garnison^  infestait  tous  les  environs  et  faisait  des  courses  jusqu*au 
Puy.  Montfort  s'ëtant  emparé  de  cette  forteresse,  en  confia  la  garde 
à  révéque  de  Rodez  et  à  Pierre  Bermond,  seigneur  de  Sauve;  mais 
il  ne  tarda  pas  à  rendre  au  seigneur  de  Sévérac  tous  ses  dcxnaines, 
et  même  son  château  dont  U  reçut  hommage.  Qoel  était  le  seigneur 
de  Sévérac  qui  rendit  hommage  à  Simon  de  Montfort  en  12i&?  Ce 
D'âiit  pas  le  vicomte  de  Turenne.  Raimond  III  ;  il  n  existait  plus  en 
ISIS.  Ce  n^était  pas  non  plus  son  fils  Boson,  il  étail  tokM  avant  son 
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père,  ne  laissant  lui-même  que  deux  filles.  Ainsi,  ce  seigneur  de 
Sévérac  n'était  point  de  la  maison  de  Turenne. 

D'un  autre  côté,  l'on  sait  qu'au  commencement  du  treizième  siècle 
existaient  deux  frères  du  nom  de  Sévérac,  savoir  :  Deusde  et  Hugues, 
qui  étaient  d'une  branche  cadette.  Gui  de  Sévéraè  qui  vivait  au  dou- 
zième siècle  n'ayant  eu  que  des  filles  ;  mais  ils  n'existaient  plus  en  12 1 6 . 
Un  titre  du  k  des  ides  de  mars  1215  (a)  prouve  qu'lrdoine, 
dame  de  Sévérac,  principalement,  et  Déodat  de  Gastlus,  son  mari, 
secondairement,  vendent  à  Pierre,  évéque  de  Rodez,  le  château  ou 
villa  de  Corrozarguas  (Ck)ussergues)  pour  la  somme  de  huit  mille 
quatre  cent  cinquante  sous  de  la  monnaie  de  Rodez,  comptée  d'avance, 
à  ce  qu'il  paraît,  et  déclarent  avoir  acheté  de  cette  somme  à  Dozoïi 
de  la  Roque  (deBoca)  l'héritage  de  Déodat  de  Sévérac  et  de  Hugues, 
son  frère,  advenu  audit  Dozon  (1). 

Un  autre  titre  de  1221  (b)  prouve  que  le  château  de  Sévérac,  avec 

(a)  Titre  original. 

(b)  Manuscrit  de  Doat,  à  la  bibliothèque  Impériale. 

(1)  Cet  acte  fut  passé  dans  le  réfectoire  du  couvent  de  Sévérac,  en  présence 
de  Guilabert,  abbé  de  Gaillac;  de  Bertrand  de  la  Panouse,  archidiacre  de  Rodez; 
de  GuiUaume  d'Âriac,  chanoine  de  Rodez;  de  Raimond,  Prieur  de  Sévérac;  de 
Guillaume  de  Rostaing,  Guillaume  de  Salles,  Pierre  Erail,  Raimond  Âuztorc, 
Pierre  de  Luzençon,  Hugues  d'Auriac,  Pons  de  Bernard,  Virgile  de  Vesins,  Che- 
valiers; de  Guillaume  et  Pierre  Tifi,  etc.,  etc.,  et  d'André,  écrivain  du  seigneur- 
évéque.  En  voici  le  texte  : 

Notum  sit  omnibus  hominibus  qu6d  anno  dominicœ  incarnationis  m»  cc<»  x\« 
Ego.Irdoina,  domina  Severiaci,  recognoscens  me  esse  majorem  xxv  annis,  princi- 
paliter,  et  Ego  Deodatus  de  Caslrolucio  mari  tus  ejus  secundariù;  Nos  ambo  per 
nos  et  per  omnes  successores  nostros ,  bona  fide  et  sine  dolo  et  absque  omni 
retinemento,  vendimus  et  titulo  perfectœ  venditionis  tradimus  in  perpetuum  vobis 
domino  Petro  Ruthen.  Episcopo  et  successoribus  vestris  castrum  seu  villam  de 
Corrozargas  cum  omnibus  pertineuciis  suis  videlicet  hominibus,  feminis,  alodiis, 
fendis,  feudatariis,  erbis,  aquis,  nemoribus,  arboribus  fructiferis  et  infructiferis, 
pascuis,  pedagiis,  questis,  taliiis  et  generaliter  quidquid  juris  habemus  vel  habere 
debemus,  vel  visi  sumus  habere  et  tenere,  nos  vel  antecessores  nostri  in  diclo 
Castro  seu  villa  et  ejus  lerminis,  pro  octo  milibus  et  cccc  1.  sot.  ruthen. 
moneUe  nobis  in  solidum  numeratis,  in  quibus  exceptioni  non  numerate  pecuuie 
scienter  renunciamus.  Donamus  vobis  praeterea  alodium  roansi  de  las  Gumbellas 
d*Ampiac  et  quidquid  juris  in  eo  habemus  vel  habere  deberaus  vel  visi  sumus 
habere.  Et  si  isti  honores  plus  valent  vel  valere  poterunt  totum  illud  vobis  et 
ecclesie  béate  MarieRuthen.  sed  ex  mera  libéralité  donamus,  scienler  renunciantes 
illi  legique  loquitur  do  dimidia  justi  precii,  scientes  et  reccgnoscentes  quod  isti 
honores  non  sunt  dotales  :  nec  fecimus  nec  faciamus  quod  minus  bec  venditio 
valeat  in  perpetuum  :  et  promiltimus  vobis  per  firmam  validam  que  stipulationem 
<)uod  hcc  omnia  sicut  in  hoc  instrumento  superiùs  et  inferiùs  dicta  et  scripLa 
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toutes  ses  dépendances  quelconques,  fut  vendu  le  1&  des  calendes  de 
juillet  (18  de  juin)  poqr  la  somme  de  deux  mille  cent  sous  rodânois, 
à  Deusde  de  Caylus,  à  Irdoine,  sa  femme,  et  à  leurs  enfants  nés  et 
à  naître,  par  Guillelme  de  la  Tour,  femme  de  Bernard  Pons  et 
nièce  de  Hugues  de  Sévérac,  frère  de  Deusde,  laquelle  était  de- 
venue propriétaire  de  ce  château  par  la  donation  que  lui  en  avait  faite 
son  oncle  ou  plutôt  son  grand-oncle  Hugues.  Guillelme  de  la  Tour 
était  fille  de  Richard  de  la  Tour  et  de  Bérengèrede  Bozouls,  et  celle- 
ci  devait  être  fille  du  seigneur  de  Bozouls  et  d'une  sœur  de  Hugues 
de  Sévérac.  L'hommage  de  Raimond  III  de  Turenne,  en  1211, 
rachat,  en  1216,  de  Fhéritage  de  Deusde  et  de  Hugues  de  Sévérac, 
la  donation  de  Hugues  de  Sévérac  à  sa  nièce  Guillelme  de  la  Tour, 
et  la  vente  du  château  de  Sévérac,  en  1221,  par  celle-ci  constatent 
Textinction  de  la  première  maison  de  Sévérac. 

La  deuxième  vint  de  Déodat  de  Caylus  et  d'irdoine,  acquéreurs  du 
château  de  Sévérac  ;  et  cette  Irdoine  était  fille  de  ^atrix  de  Canillac 
et  ancienne  comtesse  de  Rodez,  veuve  du  comte  Guillaume,  en 
1202  :  c'est  ce  que  je  vais  démontrer. 

En  1244,  l'évêque  de  Mende,  Etienne,  donna  à  Gui  de  Sévérac, 
tige  de  la  deuxième  maison  de  ce  nom,  le  château  de  Lévezac  et 

sunt,  vel  si  meUùs  dici,  scribi  vel  inteUigi  ab  aliquo  vel  aliquibus  possuut,  omn^ 
fraude  remota,  per  nos  et  per  omnes  uostros,  fideliter  et  firmiter  observabimus  et 
ab  omni  persona  contradicente  vos  et  vestros  successores  defendemus  ita  quod 
si  aliquid  in  predietis  hoiioribus  judicio  vel  arbilrio  evietum  fiierit,  totam  ijlud 
et  totuffl  dampnum  quod  in  vobis  et  successoribus  vestris  eVenerit,  Tobis  et 
vestris  successoribus  intègre  restituemus  et  emendabimus,  et  damus  vobis  meam 
regressum  in  omnibus  rébus  nostris  :  renunciamus  insuper  omni  legi,  cou- 
suetudini  et  beneficio  divino  et  humano  q.  pro  nobis  facere  possent  et  qoibus 
possemus  contra  banc  venditionem  venire.  Et  ego  Irdoina  specialiter  legi  Julie  et 
bénéficie  minoris  hetatis.  Voiumus  etiam  quod  sit  omnibus  manifestum  quod  de 
hac  pecunia  emimus  à  Dozone  de  Roca  bereditatem  Deodati  de  Severiaeo  et 
Ugonis  fratris  ejns  q.  dictum  Dozonem  coutingebat.  Hec  omnia  sicut  superiùs 
scripta  sunt  vel  pronl  meliùs  intelligi  possunt  ad  utilitatem  vestram  Ihio  Epo 
observabimus  si  deus  nos  adjuvat  et  hcc  sancta  iiii®'  dei  evangeUa  a  nobis 
corporaliter  tacta.  Actum  boc  quo  supra  un  idus  Marcii  in  rcfectario  claustri  do 
Severiaeo  in  presencia  Guilabcrti  abbatis  de  Gaillaco;  Bertrandi  de  Panosa, 
archid;  Willelmi  de  Ariaco,  canon.  Rutb.;  Raimundi,  prioris  de  Severiaeo;  Wil- 
heimiRostagni;  Wilhelmi  de  las  Salas;  Pétri  Erail;  Rairaundi  Auztorc ;  Pétri  de 
Luzenzo  ;  Ugonis  de  Auriaco  ;  Poncii  Bernardi  ;  Virgilii  de  Vczin ,  militum  : 
WiUelmi  Tifi,  Pétri  Tifi,  Peiri  Plagavent,  Willelmi  de  Buzens,  Roderic,  Bernardi 
Rostagni  et  Andrée  scriptoris  domini  dicli  episcopi. 

Dès  1304,  le  comte  de  Toulouse  avait  des  notaires  ;  Tévèque  de  Rodez,  en 
iS16,  n'avait  encore  que  des  écrivains. 
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Dolan  (mal  à  propos  orthographié  Leberac  dans  l'Histoire  de  Lan- 
guedoc, t.  ui,  Preuv,,p.  435), ainsi  que  la  forteresse  dels  Races  (pro- 
bablement Rûcous);  et  cet  acte  porte  que  Gui  de  Sévérac  est  fils  de 
D.  de  Casluron  et  d'une  comtesse  de  Roidez  remariée,  comitissœ 
çuondam  Btdhenœ. 

Ce  D.  de  Casluron  était  Déodat  de  Caylus,  et  dans  Tacte  original, 
il  eût  fallu  lire  Caslucio  au  lieu  de  Casluron.  En  effet,  on  trouve  dans 
les  archives  d*Âubrac  (manuscrits  de  Colbert)  un  hommage  fait  au 
Roi  Louis  de  plusieurs  terres  en  Gévaudan  par  ce  même  Gui  de  Sé- 
vérac, qui  s'y  dit  fils  de  Déodat  de  Casfus.  Â  la  vérité,  cet  acte  est 
daté  du  16  des  calendes  de  juin  1204  ;  mais  la  date  est  fausse,  puis- 
qu'on 1204  régnait  Philippe-Auguste  et  non  Louis.  Aussi,  cet  acte 
doit  se  rapporter  à  l'année  1244,  époque  où  Louis  était  sur  le  trône  ; 
et  ce  qui  en  donne  une  preuve  évidente,  c'est  que  l'hommage  qu'il 
contient  fut  reçu  par  Rodolphe  du  Roure,  Bailli  de  Gévaudan,  en 
1244  et  1250,  comme  on  le  sait  par  d'autres  actes.  Celui-ci  est  en- 
core corroboré  par  un  autre  de  1245,  qui  se  trouve  dans  les  archives 
de  Bonnecombe  (manuscrits  de  Colbert),  et  qui  est  une  transaction 
entre  Gui  de  Sévérac  et  le  syndic  du  monastère  de  Bonnecombe, 
par  laquelle  le  droit  de  pacage  est  adjugé  à  ce  syndic  dans  la  vicomte 
d'Élissène  (Ayssène),  nonobstant  la  donation  que  Gui  de  Sévérac 
prétendait  en  avoir  été  faite  à  sa  mère  par  le  seigneur  de  Castro- 
lucio^  son  père.  11  est  donc  incontestable  que  Gui  de  Sévérac  était 
fils  de  Déodat  de  Caylus.  Il  ne  Test  pas  moins  que  sa  mère,  ancienne 
comtesse  de  Rodez,  était  Irdoine  de  Canillac.  C'est  ce  qu'établit  le 
rapprochement  suivant. 

D'une  part.  Gui  était  fils  d'une  comtesse  de  Rodez  ;  et  de  l'autre, 
la  terre  de  Sévérac,  en  son  dernier  état,  comprenait  dans  son  éten- 
due le  Layssaguais  dès  avant  le  quatorzième  siècle  (1).  Or,  Irdoine 
de  Canillac,  en  épousant  le  comte  de  Rodez  Guillaume,  avait  reçu 
en  dot  le  Layssaguais.  11  suffit  de  lire  un  acte  d'engagement  con- 
senti, en  1208,  par  ce  comte  en  faveur  du  comte  de  Toulouse,  Rai- 
mond  VI,  pour  en  être  convaincu.  Guillaume  lui  donna  en  nantisse- 
ment le  château  de  Montrosier  qui  lui  appartenait  en  propre,  et  de 


(1)  En  1343,  le  comte  de  Rodez  douna  à  Gui  V  de  Sévérac  les  BaiJIiages  de 
fianc  et  d'Anglars,  conligus  à  la  terre  de  Layssac,  à  cause  de  celte  contiguïlé.v 
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plus  le  Layssaguais,  savoir,  est-il  dit  dans  Tacte  qui  est  rédigé  en 
langue  vulgaire  (a):  Buzens,  Gaillac,  Prévinquières,  Sévérac-rÉglise, 
Liigans,  Gagnac,  Layssac,  Montferrier,  avec  toutes  les  appartenances 
des  susdits  châteaux,  lieux  et  biens,  et  davantage  encore,  s'il  y  en 
a  davantage  dans  le  Layssaguais.  Irdoine  de  Ganillac,  sa  femme,  in- 
tervient  dans  ce  dernier  engagement  (1),  le  confirme,  et  renonce 
au  bénéQce  de  la  loi  Julia^  defundo  dotali;  l'évêque  de  Rodez  avec 
Bernard  d'Arpajon,  etc.,  etc.,  sont  garants  de  rengagement.  Lé 
Layssaguais  appartenait  doqc,  à  titre  de  dot,  à  Irdoine  de  Ganillac, 
comtesse  de  Rodez.  Durant  le  même  siècle,  ce  pays  fut  réuni  à  la 
terre  de  Sévérac,  et  depuis  il  en  a  fait  constamment  partie.  Gui, 
propriétaire  de  cette  terre  en  1246  et  même  en  1239,  puisqu'à  cette 
époque  il  est  désigné  sous  le  nom  de  Sévérac,  était  fils  d'une  com- 
tesse de  Rodez  :  donc  il  était  fils  d'Irdoine  de  Ganillac. 

Dans  un  acte  de  1264  {Vaissette,  t.  ni,  Preuves,  p.  562),  Gui  dé 
Sévérac  est  désigné  comme  frère  de  Déodat  de  Ganillac  :  D,  Deodati 
de  CanillaCy  fratrîs  de  Guidonis  de  Sevrac.  Et,  en  effet,  on  trouvé 
dans  les  archives  d*Aubrac,  sous  la  date  du  6  des  ides  de  juillet  1241, 
une  donation  faîte  par  D.  de  Ganillac  au  dom  et  aux  religieux  d*Au- 
brac  du  droit  de  pacage  pour  leurs  bestiaux  dans  le  mandement  des 
châteaux  de  Ganillac  et  de  Sainte-Urcize  et  dans  toutes  ses  terres, 
par  laquelle  il  confirme  les  donations  à  eux  faites  par  Béatrix  son 
ayeule  et  la  comtesse  sa  mère,  et  par  son  père,  D.  de  Castîticio.  Une 
autre  donation  faite,  en  1245,  par  le  môme  D.  de  Ganillac  etMeltir, 
sa  femme,  à  la  même  maison,  contient  les  mêmes  énonciations.  Or, 
Irdoine  de  Ganillac,  mère,  comme  je  viens  de  le  prouver,  de  Gui 
de  Sévérac,  et,  par  conséquent,  femme  de  Déodat  de  Gaylus  et  veuve 
du  comte  de  Rodez  Guillaume,  était  fille  de  Béatrix  de  Ganillac.  Et 
eu,  dit  l'engagement  de  1208,  et  eu  Irdoina  filia  que  fu  de  Beatrig 
de  Caniîac,  moler  del  comte  de  Rodez,  mati  principalemen  a  vos 
senor  R.  comte  la  penhora  sobredicta  de  Layssagues  ab  tots  sos  per- 
tenientSy  etc.  Donc,  il  est  prouvé  aussi  que  Gui  de  Sévérac  et  Déodat 
de  Ganillac  étaient  frères. 


(a)  Bosc,  tome  m,  Preuves,  page  213. 

(1)  Probablement  Irdoine  était  alors  majeure  :  elle  l'était  certainement  en 
1216. 
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Ce  dernier  était  probablement  Taîné.  On  ne  peut  guère  révoquer 
m  doute  que  Déodat  de  Gaylus,  son  père,  ne  fût  celui  qui,  en  1238, 
ùt  dépouillé  de  sa  terre  de  Gaylus  par  le  comte  de  Toulouse  et  de 
iouergue  pour  avoir  pris  les  armes  contre  lui,  et  dont  la  postérité 
le  recouvra  point  ce  château.  Déodat  ne  le  possédant  pas,  ne  put 
m  donner  le  nom  à  ses  enfants  ;  Tainé  dut  prendre  alors  celui  de 
ià  mère,  et  s'appela,  en  conséquence,  D.  de  Canillac.  Ajoutons  que 
Sui  de  Sévérac,  armé  Chevalier  par  le  comte  de  Toulouse,  en  12/i/i, 
a'avait  sans  doute  guère  alors  que  vingt-un  ans;  et  que  trois  ans 
auparavant,  Déodat  de  Canillac,  son  frère,  avait  fait  à  Thôpital  d'Au- 
brac  la  donation  que  je  viens  de  rappeler,  et  qui  induit  à  croire  qu'il 
était  alors  majeur. 

On  a  vu  plus  haut  comment  la  terre  de  Sévérac  advint  par  acqui- 
sition à  Déodat  de  Gaylus  et  à  Irdoinede  Canillac,  et  aussi  comment 
elle  s'agrandit.  Au  Sévéraguais,  qui  en  faisait  le  noyau,  Irdome 
joignit  le  Leyssaguais,  en  1222  au  plus  tard.  En  124&,  Tévêque  de 
Monde  y  ajouta,  en  Gévaudan,  Lévezac,  Dolan  et  les  Roces;  Haute- 
rive  et  Saint-Chely,  dans  le  même  pays,  y  furent  ajoutés  plus  tard; 
enfin,  en  13&3,  le  comte  de  Rodez,  Jean  ^'  d'Armagnac,  donna  à 
Gui  V,  baron  de  Sévérac,  les  Bailliages  de  Banc  et  d'Anglars,  conti- 
gus  au  Layssaguais  ;  les  seigneurs  de  Sévérac  étendirent  ainsi  leur 
domination  depuis  Saint-Chely-du-Tam  en  Gévaudan  jusqu'à  Gages 
et  aux  portes  de  Rodez.  ILs  entrèrent  souvent  aux  États  du  Lan- 
guedoc, et  leur  importance  était  telle,  qu'on  les  vit  s'allier  succes- 
sivement aux  vicomtes  de  Béziers  et  de  Narbonne  et  aux  Dauphins 
d'Auvergne.  Une  autre  circonstance,  qui  sert  à  montrer  l'esprit  du 
temps  et  cette  importance,  c'est  qu'en  1370,  Etienne,  Cardinal- 
prêtre  du  titre  de  Saint-Eusèbe,  autorisa  Gui  de  Sévérac,  sa  femme 
et  ses  enfants,  à  se  choisir  un  confesseur,  permettant  en  même  temps 
à  celui-ci  de  les  absoudre  de  tous  péchés,  sauf  les  cas  réservés  au 
Saint-Siège  (1). 

Le  dernier  mâle  de  cette  famille  illustre  fut  Amaury  de  Sévérac, 
Maréchal  de  France.  11  commença  de  servir  fort  jeune,  et  d'abord 
en  Flandre,  où  probablement  il  fit  ses  premières  armes,  ainsi  que 


(1)  Voir,  dans  la  succession  ol  filiatiou  des  principaux  seigneurs  du  Roncrgae,, 
la  série  des  sires  de  Sévérac. 
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Boucicault,  à  la  bataille  de  Rosebecq,  en  1382.  En  1386  et  1387,  il 
servait  en  Roiiergue  contre  les  Anglais,  et  faisait  partie  des  hommes 
d'armes  de  qui  les  montres  furent  reçues  par  Guillaume  de  Solatges, 
Chevalier,  depuis  Maréchal  d'Armagnac,  et  dont  lui-même  devint  le 
gendre  quelques  années  après.  Il  s'attacha  dès  lors  à  la  maison 
d'Armagnac,  ce  qui  lui  donna  occasion  de  faire  la  guerre  en  Aragon, 
à  cause  de  la  ligue  que  le  comte  de  Rodez,  Jean  III,  avait  faite  avec 
le  comte  d'Ampurias  contre  le  Roi  d'Aragon,  à  qui  le  comte  Jean 
disputa  d'ailleurs,  en  1390,  la  couronne  de  Majorque.  Dans  cette 
guerre,  Amaury  fut  fait  prisonnier;  et  après  avoir  payé  sa  rançon, 
il  visita  par  dévotion  la  Terre-Sainte.  Revenu  en  Rouergue,  il  fut 
employé  utilement  pour  l'évacuation  des  pays  qu'occupaient  les 
routiers,  et  il  suivit  en  Italie  le  comte  de  Rodez.  Lorsque  celui-ci 
eût  été  tué,  le  26  de  juillet  1391,  Amaury  prit  le  commandement 
de  ses  troupes,  et  les  ramena  dans  leur  pays  malgré  une  foule  d'obs- 
tacles, et  quoique  le  passage  lui  fût  disputé  par  le  comte  de  Valen- 
tinois,  révoque  de  Valence  et  le  prince  d'Orange,  qu'il  battit  et  Gt 
prisonniers  :  ses  soldats  revinrent  chargés  de  butin.  Sept  ans  après, 
il  prit  encore  les  armes  contre  ce  comte  et  cet  évêque,  à  raison  du 
différend  qui  existait  entre  le  Pape  Clément  VII,  la  Reine  de  Sicile, 
le  comte  de  Genève  et  ces  seigneurs,  d'une  part;  et  Raimond  de 
Beaufort,  comte  d'Alais  et  vicomte  de  Turenne,  son  parent,  de 
l'autre.  Il  s'était  ligué  avec  plusieurs  seigneurs  du  Rouergue  et  avait 
levé  trois  mille  hommes;  mais  les  ordres  du  Roi  le  forcèrent  à  l'in- 
action. En  H02,  il  assista  le  comte  de  Rodez,  Bernard  d'Armagnac, 
dans  la  conquête  que  fit  celui-ci  du  comté  de  Pardiac,  et  eut  part,  en 
H05,  à  son  expédition  de  Guienne.  Quand  le  comte  Bernard,  après  la 
ligue  de  Gien  (1 41 0) ,  se  rendit  à  Paris  pour  y  appuyer  le  duc  d'Orléans, 
son  gendre,  ce  fut  Amaury  qu'il  chargea,  durant  son  absence,  de  la 
garde  de  ses  terres,  de  sa  femme  et  de  ses  enfants;  et  il  le  fit  nommer 
Sénéchal  du  Quercy  ainsi  que  du  Rouergue  par  le  duc  de  Berri,  Gou- 
verneur de  Guienne  et  de  Languedoc,  dont  lui  Bernard  était  le 
gendre.  En  1412,  Amaury  tenta  vainement  de  s'emparer,  pour  Ber- 
nard, du  château  de  Moncuq.  En  1414,  il  faisait  la  guerre  dans  le 
comté  de  Foix  et  les  pays  adjacents,  et  il  eut  de  grands  succès.  Il 
paraîtrait  qu'en  1415,  il  était  à  la  bataille  d'Azincourt  ;  du  moin?, 
peu  après,  il  se  trouvait  auprès  du  Dauphin  Louis,  duc  de  Guienne, 
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puisque  Guillaume  de  Solatges,  son  beau-père,  lui  écrivait  :  <t  De^ 
vrîas  persegre  Mossenhorlo  Dalphi  que  feses  connestable  voatremestre 
et  lu  mien,  Mossen  Bernard  d* Armagnac;  quar  Imey  may  non  es 
efan.  »  Bernard  d'Armagnac,  né  vers  1367,  était  alors  âgé  d'envi- 
ron quarante-huit  ans*  Le  Connétable  Charles  d'Albret  avait  été  tué 
le  25  d'octobre,  à  la  bataille  d'Azincourt;  et  Bernard,  qui  ne  reçut 
l'épée  de  Connétable  des  mains  du  Roi  que  le  50  décembre,  fut  cepen- 
dant  nommé  par  lettres  patentes  du  18  de  novembre,  c'est-àndire 
un  mois  avant  la  mort  du  Dauphin  Louis,  qui  était  chef  du  conseil 
du  Roi^  son  père^  depuis  le  31  de  décembre  1&09.  Devenu  Conné- 
table, le  comte  Bernard  fit  confirmer  Amaury  de  Sévérac  dans  le 
Gouvernement  du  Rouergue  et  du  Quercy  ;  mais  il  le  manda  aussitôt 
auprès  de  lui,  parce  qu'il  sentait  combien  il  pouvait  lui  être  utile. 
Gui  VII,  baron  de  Sévérac,  seul  mâle  de  la  branche  aSné  de  sa 
maison,  était  aussi  alors  à  Paris,  où  il  servait  dans  la  compagnie 
d'hommes  d'armes  du  Connétable;  par  son  testament,  en  date  du 
21  d'octobre  1416,  il  institua  son  héritier,  dans  le  cas  où  lui-même 
ti'aurait  point  d'enfants,  Amaury,  qui  était  son  oncle  suivant  la  mode 
de  Bretagne;  et,  peu  après,  il  mourut  sans  postérité.  Amaury  eut  son 
héritage,  et  ce  fut  pour  remplir  une  des  conditions  non  exécutées 
du  testami^t  de  l'un  de  leurs  auteurs  communs,  qu'il  fonda  six  cha- 
pellenies  à  Sévérac  et  douze  à  Saint-Christophe  près  Valady,  pour  la 
dotation  desquelles  il  amortit,  le  27  de  mars  1417,  des  biens  jusqu'à 
concurrence  de  deux  cent  trente  livres  de  rente.  Lorsqu'on  1416,  le 
Connétable  fit  son  expédition  de  Normandie,  dans  laquelle  il  eut 
d'abord  des  succès,  ayant  battu  un  corps  de  trois  mille  Anglais  dont 
huit  cents  furent  tués,  c'était  Amaury  qui  commandait  son  avant-garde. 
En  141 7,  le  vicomte  de  I^omagne^  fils  du  Connétable,  ayant  pris  sur  les 
Anglais  la  ville  de  la  Réole  et  assiégeant  le  château,  demanda  des 
secom's  à  Amaury.  En  1418,  le  duc  de  Bourgogne  ayant  mis  le  siège 
devant  Paris^  Amaury  battit  les  Bourguignons  dans  une  rencontre. 
Après  qu'ils  eurent  été  introduits  dans  la  ville,  le  29  de  mai,  il 
s'empressa  de  se  rendre  auprès  de  Bonne  de  Berri,  comtesse  d'Ar- 
ïnagnàô  et  de  Rodez,  et  de  son  fils  Jean  IV,  qui  se  trouvaient  à 
Nîmes,  entourés  de  gens  d'armes,  tenant  le  parti  du  duc  de  Bour- 
gogne, et  il  leur  facilita  les  moyens  de  revenir  à  Rodez,  d'où  ils  ne 
tolèrent  pas  à  se  rendre  à  Angers  auprès  du  Dauphin  Charles,  qui, 
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le  24  de  juin,  avait  pris  la  qualité  ae  régent,  pour,  lui  demander 
justice.  Le  Dauphin  vint  lui-même  en  Rouergue,  en  1420,  et  Ton 
voit  par  une  quittance  d'Amaury,  en  date  du  18  de  janvier  de  cette 
année,  qu'il  était  alors  conseiller  et  chambellan  de  ce  prince,  dont 
il  maintint  constamment  Tautorité  dans  le  Rouergue  et  le  Quercy* 
Amaury  était  sans  enfants,  n'ayant  guère  l'espérance  d^en  avoir,  et 
sensible  à  Taffeclion  que  lui  avait  toujours  montrée  le  Connétable 
d'Armagnac,  qui,  dans  ses  lettres,  le  traitait  de  frère  {car  fraîre)^  il 
voidut  donner  à  celui-ci  des  marques  de  sa  reconnaissance,  et  fit 
à  Poitiers,  le  11  d'avril  1421,  un  testament  par  lequel  il  donnait 
tous  ses  biens  à  Bernard  d'Armagnac,  comte  de  Pardiac,  seôond  fils 
du  Connétable.  Un  homme  capable  d'autant  de  gratitude  méritait 
d'en  trouver  à  son  tour.  Le  régent,  qui  avait  eu  occasion  de  se  con- 
vaincre du  dévouement,  de  la  capacité  et  de  l'expérience  d'Amaury, 
le  nomma  Maréchal  de  France,  en  1423,  au  plus  tard.  Amaury 
eut  la  magnanimité  de  refuser  cet  honneur;  mais  il  fut  forcé  de  l'ac- 
cepter. 

La  fraternité  d'armes  qui  unissait  le  Connétable  d'Armagnac  et 
Amaury  de  Sévérac  ne  fut  point  la  seule  que  forma  ce  dernier.  11  eh 
contracta  une  nouvelle,  cette  même  année,  avec  Béraud,  seigneur 
d'Apchier,  en  Gévaudan,  et  l'on  ne  me  saura  pas  mauvais  gré,  sans 
doute,  d'insérer  ici  l'acte  qui  en  contenait  la  déclaration  authenti- 
que :  il  était  conçu  en  ces  termes  : 

«  Je  Amaury^  seigneur  de  Sévérac  et  de  Beaucaire,  maréchal  de 
France^  par  la  teneur  de  ces  présentes ,  promets  à  vous,  Messire  Bé^ 
raudf  seigneur  d'Apchier,  de  vous  aider  et  secourir  contre  toute  per- 
sonne qui  vous  vouldroit  grever  ou  domaiger  en  bien  ou  en  honneur, 
de  cuer  et  de  chevance,  ma  loyauté  sauve,  et  de  pourchasser  à  tout 
monp(mooir  toujours  votre  bien  et  honneur,  et  dorezenavant  vousprens 
pour  mon  compagnon,  et  ainsi  le  prom£ts  et  jure  en  la  présence  de 
M*  Hugues  Gruval,  licentié  en  lois  et  archidiacre  de  Rhoudez,  et  de 
Jean  de  Chasteauneuf  sire  de  Rivelet,  et  pour  majeur  fermeté  la  pré- 
sente lettre  ai  faite  écrire  par  Jacques  Bodon,  mon  clerc^  et  faite 
sceler  de  mon  propre scel,  A  Sévérac,  le  2i^^  jour  (i)  d'avril  /'an  1422 

(1)  Suivant  la  Chronologie  militaire  de  Pinard,  Ârnaury  de  Sévérac  ne  fut 
Maréchal  de  France  qu'en  février  1424  :  il  résulte  cependant  de  cet  acte  de  fra- 
ternité d'armes,  daté  du  21  d'avril  1423  N.  S.,  qu'alors  Amaury  était  MaréchaL 
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(Î423).  »  !1  est  vraisemblable  qiie  Béraud  d'Àpcliief,  de  son  côté, 
contracta  un  engagement  pareil. 

A  cette  époque,  les  Anglais  et  les  Bourguignons  continuaient  de 
dcHnîner  dans  la  plus  grande  partie  du  royaume.  Le  Maréchal  de 
Sévérac,  à  la  tête  de  800  hommes  d*armes  et  de  400  archers,  se 
rendit  à  Cosne,  où  il  empêcha  les  Bourguignons  de  passer  la  Loire, 
n  ne  fut  pas  aussi  heurejix  à  Crevant  près  d'Auxerre,  où  il  fut  battu 
par  les  Anglais,  au  mois  de  juillet  1423.  Cet  échec  ne  lui  fit  pour- 
tant perdre  la  confiance  ni  du  Roi,  ni  de  la  maison  d'Armagnac. 
L'année  suivante,  il  fut  chargé  de  négocier  le  mariage  de  Bernard 
d'Armagnac,  deuxième  fils  du  Connétable,  avec  Éléonor  de  Bourbon, 
fille  unique  de  Jacques,  Roi  titulaire  de  Naples,  comte  de  la  Marche 
et  de  Castres.  Il  reçut,  à  cette  occasion,  les  lettres  suivantes,  la 
première  de  ce  prince,  l'autre  d'Amédée  VIII,  duc  de  Savoie,  beau- 
fils,  du  Ccmnétable  et  frère  utérin  de  Bernard  d'ArmagiMic,  futur 
époux. 

A  nostre  trhs-chier  et  amé  cousin,  le  seigneur  de  Sévérac^  Mares^ 
chal.de  France. 

Jacques,  par-  la  grâce  de  Dieu,  Boy  de  Hongrie,  de  Hierusalem  et 
de  Sicile^  etc.  Très^chier  et  amé  cousin,  pour  ce  que  nous  sçavons 
que  prendrez  plaisir  de  sçavoir  de  notre  bon  estât  et  santé,  nous 
vous  signifions  que  à  la  faisance  de  cestes,  nous  estions  en  bonne 
santé  de  nostre  personne,  la  mercy  Nostre-Seigneur  qui  ce  vous  ot- 
trtne.  Très-chier  et  amé  cousin,  nous  avons  reçeu  vos  lettres  que 
escriptes  nous  avez  par  frère  Jean  Bosset^  prieur  de  nostre  couvent  de 
Castres  y  et  oy  bien  au  long  la  créance  que  de  par  vous  nous  a  dite; 
auquel  sur  ce  avons  chargé  vous  parler  et  ré  férir  atœunes  choses  de 
nosire  pari.  Si  vous  prions  que  le  veuillez  croire  de  tout  ce  qu'il  vous 
éUra  de  par  nous  comme  si  nous  mesme  parlions  à  vous.  En  nous 
faisant  sçavoir  sHl  est  chose  que  pour  vous  faire  puissions,  nous  le 
foirons  de  très-bon  ccBur.  Très-chier  et  amé  cousin,  Nostre-Seigneur 
vous  ait  en  sa  sauvegarde.  Donné  à  Montpellier,  le  vingtième  jour 
aimai  (1424)  (t). 

Jacques. 

(1)  Balttze,  qui  a  public  ces  deux  lettres  dans  son  Histoire  de  la  Maison 
^'Auvergne  (tome  ii,  page  361),  attribue  la  première  à  Jacques  II,  Roi  de  Ma- 

TOW.    IV.  9 
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A  nostrê  très-chier  et  especial  amy  memre  Ammtry  ieiçneur  de 
Sévérac^  Marescfml  de  France.  a 

Très^chier  et  espûcial  amy^  nous  avons  rêceti  vos  lettres  et  ouy  la 
créance  quê  de  par  vons  nous  a  r apportée  Antoine  de  Cognât^  vostre 
esmiyer.  Avons  amsi  receu  lettres  sur  iœk  matière  de  la  pari  de  nostre 
trhs-chter  et  trhs-amé  frhre  messire  Bernard  d* Armagnac.  Si,  veniî^ 
lez  sçavoîr  qite  siir  iceles  chonses  nom  amns  à  nost redit  très-chier  et 
très-amé  frère  fait  nostre  respoiue,  laquelle  il  vous  pourra  faire 
sçavoir.  Et  $e  vous  voulez  chouse  que  Twm  plissions^  nous  la  fairom 
très-volontiers^  Nostre-Seigneur  soit  garde  de  vous.  Escrît  à  Bourgs 
le  dix-septième  jour  de  Janvier  (1). 

Le  dm  de  Savoye. 

La  même  année  1424,  il  eut  llionnetir  d'épouser,  au  nom  de 
Bernard  d'Armagnac,  Éléonor  de  Bourbon,  dont  il  avait  négocié  le 
mariage;  et,  de  plus,  la  mort  de  Guillaume,  vicomte  de  Narbonne, 
tué  à  la  bataille  de  Vemeuil,  ayant  fait  de  sa  vicomte  un  objet  de 
litige,  le  Boi  la  mit  en  séquestre  entre  les  mains  d'Amanry,  avec  dis- 
pense de  rendre  compie  des  revenus.  Déjà  il  lui  avait  fait  don  de  toutes 
les  impositions  mises  sur  ses  terres  dans  les  Bailliages  de  Rouergue, 
des  montagnes  d'Auvergne  et  de  la  Sénéchaussée  de  Carcaasonne 
pour  le  rembourser  de  douze  mille  livres  qui  lui  étaient  dues,  soit 
comme  Maréchal  de  France,  soit  comme  capitaine  du  Dorât*  En 
\h^h  encore,  le  Roi  lui  donna  aussi  les  château,  ville  et  châtel- 
lenie  de  Cessenon  dans  la  Sénéchaussée  de  Carcassonne;  et  te 
21  de  mai,  il  y  joignit,  pour  la  vie  seulement  du  Maréchal,  les 

j(irfDC%  et  en  fiite  la  date  à  1374»  ce  qui  esi  tiu^  donbïf»  erreur  :  par  uni»  consé- 
quence de  ceuedate,  il  croit  aussi  (tome  i,  jmp  195,  et  tome  ii,  page  360)  qu*jl 
a  c?^jsté  deux  Amaury  de  Sévérac,  Marécliauit  de  France,  tandis  qu'il  n'y  en  a 
eu  réellement  rprnn  qui  moumt  en  1427*  Le  Roi  Jaccpies  qui  écrivji  eeue  lettre 
est  Jacques  île  Bourbon,  comte  de  îa  Marche  h  de  Cas  1res,  Roi  titulaire  de 
Hongrie,  Jéru^ilem  et  Sicile,  par  son  Tnarîajîe  en  1415  avec  Jeanne  11^  Reine  de 
Naples.  Une  circonstance  qui  seule  prouverait  que  cette  lettre  vient  de  lut,  c'est 
qu*il  y  parle  du  Prieur  de  son  tou^tni  àt  Catires.  Mais  ce  i|ui  le  prouve  mieux 
encore,  ç*est  que  Jacques  de  Bourbon  présidait  k  cette  époque,  h  Montpellier,  lei 
Etats  de  Languedoc,  et  que  ce  jour-là  même,  80  de  mai  1484,  les  Etais  loi 
adressèrent  le  caliier  de  leurs  flolé^nces. 

(1)  Cette  lettre  est  de  1494  ou  de  14^5.  Antoine  de  Cognât,  écuyer  en  1424, 
devint  Chevalier  en  1435  :  ainsi  la  lettre  riVst  pas  postérieure  au  17  de  janvier 
142S,  mais  elle  est  probablement  de  1424. 
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terres  des  Angles  et  de  Pérignan  ;  ce  dernier  don  était  un  dédomma- 
gement. I^  jouissance  de  la  seigneurie  de  Roquecesiëre  lui  avait  été 
précédemment  abandonnée  pour  dix  ans,  avec  celle  des  seigneuries 
de  Millau  et  de  Compeyre.  Précédemment,  le  Roi,  dont  le  grand* 
père  (Charles  V)  avait,  en  1370,  donné  Roquecesiëre  à  Bouchard  Vif, 
comte  de  Vendôme  et  de  Castres  (mort  en  l&OO)  qui  en  avait  fait 
le  siège  et  Favait  pris  sur  les  Anglais  en  1S69,  le  donna  à  Louis  de 
Bourbon,  comte  de  Vendôme,  fils  de  Catherine,  sœur  et  héritière  de 
Bouchard  VII  ;  c'est  pour  indemniser  Amaury  que  le  Roi  lui  céda 
en  échange  pour  sa  vie  les  Angles  et  Pérignan. 

En  1425,  la  guerre  continuant  toujours,  le  Roi,  étant  à  Chinon, 
assigna,  le  10  de  mars  8,000  livres  au  Maréchal  de  Sévérac  pour 
ramasser  des  gens  d'armes  et  des  gens  de  trait.  Peu  de  jours  après, 
fl  l'envoya  au  comte  de  Foix  pour  le  presser  de  venir  le  joindre 
avec  mille  hommes  d'armes  et  mille  de  trait.  Le  25  de  novembre  de 
la  même  année,  Amaury  était  à  Mehun-sur-Yèvrcs;  il  y  était  encore 
le  27  de  décembre,  et  y  reçut  par  écrit,  en  présence  de  Charles  de 
Bourbon,  comle  de  Clermont,  prince  du  sang  ;  d'Artus  de  Bretagne, 
Connétable  de  France;  de  Jean,  comte  de  Foix;  de  Charles II,  sire 
d'Albret  et  comte  de  Dreux  ;  de  Martin  Gouge  de  Charpaignes,  évêque 
de  Clermont  et  Chancelier  de  France  ;  de  Jean  Stuart,  Connétable 
d'Ecosse;  de  Louis  de  Culant,  Chevalier,  Amiral  de  France;  de  Jean 
de  Montmorin  (depuis  évêque  d'Agde),  conseiller  au  Parlement; 
de  Pierre  de  Montmorin  (neveu  du  précédent);  de  Louis  d'Escoraille, 
Antoine  de  Coignat,  Chevaliers  (celui-ci  avait  été  son  écuyer);  de 
Guidon  de  Luppé,  Jean  Raolet,  Jean  (d'Arjac-Solatges)  de  Castelnau, 
seigneur  de  Tholet,  écuyers  (ce  dernier,  qui  fut  depuis  Chevalier, 
était  neveu  d' Amaury),  la  réparation  la  plus  solennelle  de  la  part 
de  Hugues  III  d'Arpajon,  pour  quelques  expressions  outrageantes 
dont  celui-ci  avait  fait  usage  envers  lui  dans  une  lettre  qu'il  lui  avait 
adressée  (a). 

Suivant  un  auteur  contemporain,  la  cause  de  cette  querelle  était 
la  conduite  du  Maréchal  de  Sévérac,  qui  voulait  dépouiller  le  comtrf 
<ie  Rodez,  Jean  IV,  de  presque  tous  ses  domaines  pour  les  attribuer 


(a)  Bureau  des  finances  de  Mortt<auban.  papiers  non  inventoriés,  n^  225.  — 
Trésor  généalogique  de  D.  Pavée. 
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à  Bernard  d' Armagnac,  comle  de  Pardiac,  son  frère,  tandis  que 
Hugues  d'Arpajon,  en  vassal  loyal  et  fidèle,  avait  pris  le  j3arti  de 
Jean  contre  Bernard.  Mais  cette  relation  est  inexacte,  puisqu'elle 
porte  que  la  réconciliation  de  Sévérac  et  d'Arpajon  fut  spontanée, 
et  qu'il  paraîtrait  même  qu'il  leur  suffit  de  se  voir  pour  se  réconci- 
lier, tandis  qu'il  résulte  d'actes  authentiques,  qu'il  y  eut  une  répara- 
tion écrite  dont  le  Maréchal  prit  copie  (a).  Quelque  dévoué,  d'ailleurs, 
que  pût  être  au  comte  de  Rodez  Hugues  d'Arpajon,  le  vrai  motif  de 
sa  querelle  avec  Amaury  devait  être  le  don  qu'avait  fait  celui-ci  à  la 
maison  d'Armagnac  des  terres  de  la  maison  de  Sévérac,  auxquelles 
Hugues  d'Arpajon  avait  des  droits  comme  époux  de  Jeanne  de  Sé- 
vérac, fille  de  Gui  VI  et  sœur  de  Gui  VII,  instituée  héritière  univer- 
selle par  son  père  dans  le  cas  où  la  postérité  masculine  de  celui-ci 
viendrait  à  s'éteindre,  ce  qui  était  arrivé  par  la  mort  sans  enfants 
de  Gui  VU.  Amaury  jouissait  cependant  de  ces  biens,  soit  en  vertu 
du  testament  de  Gui  VII,  soit  plutôt  en  vertu  de  substitutions  anté- 
rieures qui  appelaient  tous  les  mâles  à  l'exclusion  des  filles;  mais 
Hugues  d'Arpajon  devait  se  flatter  que,  puisque  Amaury  n'avait  point 
d'enfants,  à  sa  mort  le  riche  héritage  de  la  maison  de  Sévérac  pas- 
serait dans  la  maison  d'Arpajon,  espoir  que  détruisait  ou,  du  moins, 
que  rendait  incertain  le  testament  d'Amaury.  Qwoi  qu'il  en  soit,  les 
satisfactions  de  d'Arpajon   ne  changèrent   rien    aux  dispositions 
d'Amaury  en  faveur  de  la  maison  d'Armagnac  ;  seulement,  au  lieu 
de  laisser  son  héritage  à  Bernard,  comte  de  Pardiac,  il  abandonna, 
le  7  de  mai  1(|26,  peut-être  en  expiation  de  ses  procédés  envers  le 
comte.de  Rodez,  Jean  IV,  la  jouissance  de  tous  ses  biens  à  celui-ci 
et  au  vicomte  de  Lomagne,  son  fils,  ne  se  réservant  que  la  dotation 
du  Chapitre  de  Saint-Christophe  et  de  la  collégiale  de  Sévérac 
fondés  par  lui,  et  une  pension  de  trois  mille  livres  qui  lui  fut  assignée 
sur  les  terres  de  Marcillac,  Salles-Comtaux,  Alpuech,  Benaven  et  La 
Calm.  La  donation  portait  de  plus,  pour  conditions  :  !<>  Que  le  chef 
de  la  maison  d'Armagnac  écartèlerait  à  perpétuité  ses  armes  de  Sé- 
vérac; 2®  que  si  la  femme  d'Amaury,  Souveraine  d'Arjac-Solatges, 
survivait  à  son  époux,  elle  aurait  la  jouissance  des  terres  d'Espeyrac 

(a)  Archives  de  Rodoz.  Coffrp  do  Sévérac.  Manuscrits  de  CoUicrt. 
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et  de  Beaucaire;  â**  que  si  le  Maréchal  avait  d'elle  des  enfants  mâles, 
la  donation  n'aurait  plus  d'effet  ;  U"*  que  le  comte  de  Rodez  s'accor- 
derait avec  la  maison  d'Arpajon  pour  les  prétentions  qu'elle  avait 
sur  les  biens  de  la  maison  de  Sévérac. 

Mais,  tandis  que  le  Maréchal  de  Sévérac  se  montrait  ainsi  généreux 
à  l'excès,  il  réclamait  beaucoup  trop  impérieusement  les  sommes  qui 
lui. étaient  dues  par  le  Gouvernement.  11  écrivit  cette  même  année  au 
Parlement  de  Languedoc,  alors  séant  à  Narbonne,  pour  lui  demander 
de  le  faire  payer  de  ce  qu'il  avait  à  réclamer,  et  de  le  faire  jouir 
des  domaines  à  lui  cédés  par  le  Roi,  avec  menaces,  s'il  n'était  satis- 
fait, de  piller  le  Vêlai,  le  Gévaudan  et  le  Vivarais.  Tel  était,  à  cette 
époque,  l'état  de  la  FYance.  Dévastée  par  les  Anglais  et  la  guerre 
civile,  elle  avait  à  redouter  encore  les  prétentions  et  les  entreprises 
de  ceux  qui  pouvaient  le  mieux  la  défendre  et  qui  n'auraient  dû  songer 
qu'àla  délivrer  de  l'ennemi  commun.  La  lettre  d'Amaury  jeta  l'alarme. 
Le  Sénéchal  de  Beaucaire,  qui  avait  le  gouvernement  des  provinces 
D)e»acées,  convoqua  la  noblesse  pour  protéger  le  pays,  mesure 
d'autant  plus  convenable  que  ces  contrées  étaient  encore  désolées 
par  les  routiers  ;  mais  il  paraît  que  le  Maréchal  se  borna  à  des  pa- 
roles, comme  il  paraît  aussi  que  ses  demandes  n'étaient  pas  dénuées 
de  fondement;  la  même  année,  le  Roi  le  nomma  son  lieutenant  géné- 
ral dans  le  Maçonnais,  le  Charolais  et  le  Lyonnais;  et  le  9  de  mars 
H27,  il  lui, fut  assigné  16,000  écus  sur  la  recette  de  Rouergue.  Ces 
grâces  dont  la  dernière  n'était  peut-être  qu'une  exacte  justice, 
duirent  ramener  le  Maréchal  de  Sévérac  à  son  devoir  ;  mais  le  Roi 
ne  put  pas  profiter  longtemps  de  ses  services.  Amaury  fut  bientôt 
après  victime  d'un  lâche  attentat,  occasionné  par  l'excès  de  ses 
bienfaits.  Le  comte  de  Pardiac,  qui  convoitait  pour  lui-même  la  for- 
tune du  Maréchal  et  qui  l'espérait  d'après  le  testament  qu'avait  fait 
câxàrzi  en  1421,  ne  lui  pardonna  point  d'en  avoir  disposé  en  faveur 
d'un  autre  ;  et  un  jour  qu' Amaury  arrivait  au  château  de  Gages  sans 
précautions,  parce  qu'il  était  sans  défiance,  Pardiac  le  fit  étrangler 
par  ses  gens,  et  eut  l'indignité  de  le  faire  pendre  à  une  fenêtre. 
Telle  fut  la  fin  d'un  Maréchal  de  France;  d'un  homme  qui  avait  con- 
sacré sa  vie  au  service  de  son  pays  ;  qui,  dans  les  circonstances  les 
plus  critiques,  avait  conservé  des  provinces  au  Roi  légitime  ;  qui, 
lorsque  la  moitié  de  la  France  obéissait  aux  Anglais  et  avait  reconnu 
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pour  Sou  ver  ai»  Henri  VI  d'Angleierre,  ii^avait  cessé  de  le  combaLtre 
et  de  se  montrer  sujet  lidèle  et  bon  Français.  En  vain  le  traîlre 
Pardiac  fut  mis  en  jugement,  c'est  h  son  lils  quMÎ  était  réservé  de 
subir  la  peine  que  le  père  avait  méritée. 

La  succession  du  Maréchal  de  Sëvérac  fut  Tobjet  de  longues  dis- 
eussions,  La  maison  d'Armagnac  qui,  du  vivant  d'Amaury,  était 
entrée  en  jouissance  de  ses  biens,  les  conserva  jusqu'en  1470, 
époque  où  elle  perdit  elie-même  tous  ses  domaines.  Ceux  de  la 
maison  de  Sévérac  furent  alors  donnés  à  Antoine  de  Chabannes, 
comte  de  Damraartin,  Grand  maître  de  France*  Charles  d'Armagnac, 
lorsqu'il  fut  sorti  de  la  BastiUe,  en  liSi,  les  réclama  et  en  jouit 
effectivement  ;  la  maison  d'Arpajon  les  réclamait  aussi,  et  Charles 
d'Armagnac  étant  mort  en  li(97,  elle  {init  par  les  obtenir  en  1508; 
elle  les  conserva  jusqu^en  1679,  En  1650,  Louis  d'Arpajon,  marquis 
de  Sévérac»  obtint  au  mois  de  décembre  des  lettres  patentes  qiii 
érigeaient  en  duché-pabne^  sous  le  nom  d'Arpajon^  le  marquisat  de 
Sévérac,  la  vicomte  d'Hautenve  et  lesbaronniesdeDolanetde  Saint* 
Chely,  et  qui  érigeaient  en  même  temps  en  nmrquuat,  sous  le  nmri 
de  Sévéraûj  la  terre  et  seigneurie  de  Layssac,  avec  les  Bailliages  de 
Gaillac,  de  Sévérac-rÉglise,  de  Banc,  d'Anglars  et  d'Ayrinhac;  mais 
par  d'autres  lettres  patentes^endate  du  mois  de  mars  1655,  les  nom, 
litre  et  dignité  de  duché  d'Arpajon  furent  transférés  sur  la  terre 
de  Caumont  de  PLancalge,  à  laquelle  furent  annexées  les  baronnies 
de  Beaucaire  et  d'Espeyrac  en  Kouergue,  et  la  vicomte  d'Uaulerive 
avec  la  baronnie  de  Dolan  en  Gévaudan  ;  le  marquisat  de  Sévérac, 
composé  des  château  et  ville  de  ce  nom,  et  des  Bailliages  de  Saint- 
Grégoire,  Vimenet,  Buzens,  Verrières  et  les  Vignes,  reprit  son  ancien 
nom,  titre,  qualité  et  dignité  de  marquisat?  et  la  terre  de  Layssac 
avec  les  Baillages  ci-dessus  indiqués,  continua  d'y  être  annexée.  Le 
duc  d'Arpajon  ayant  exhérédé,  le  17  de  mai  1660,  Jean-Louis  d*Ar- 
pajon,  marquis  de  Sévérac,  sonJQls  unique,  et  celui-ci  étant  décédé 
av^nt  son  père  i  à  la  mort  de  ce  dernier,  arrivée  au  mois  d^avril 
(679,  le  marquisÊ^t  de  Sévérac  passa  à  Catherine-Françoise  d'Arpajon, 
SB,  iille  unique  du  troisième  lit,  qui  ayant  épousé,  à  Versailles,  le 
8  de  lévrier  1689,  François  de  Roye  de  la  Rochefoucauld  11, 
comte  de  Roucy  et  de  Roye,  fut  mère  du  dernier  Cardinal  de  la 
Rochefoqcauld  et  grand'mèrc  de  Fran*;:oise-Pauline  de  Boye  de  la 
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Rochefoucauld,  née  le  2  de  mars  1723,  qui  épousa.,  le  29  de 
février  1740  Louis-Antoine  de  Gontaut,  duc  de  Biron,  né  en  1701, 
lequel  fut  Pair  et  Maréchal  de  France,  colonel  des  gardes  françaises. 
Chevalier  des  Ordres  du  Roi.  et  mourut  sans  enfants,  en  1788.  Fran- 
çoise-Pauline de  la  Rochefoucauld-Roye  était  sœur  cadette  de  Marthe- 
Elisabeth,  née  le  13  de  décembre  1720,  qui  épousa,  le  k  de  mars 
1737,  François-Joseph  de  Béthune,  duc  d'Ancenis,  et  fut  mère 
d*Armand-Joseph  de  Béthune,  duc  de  Béthune-Gharost.  Celui-ci 
hérita  de  sa  tante  la  terre  de  Sévérac,  et  il  est  le  dernier  qui  Tait 
possédée  à  titre  de  succession. 

S'il  faut  en  croire  les  lettres  patentes  d'érection  de  Sévérac  en 
chiché-pairie,  cette  terre  donnait  le  second  rang  aux  États  de  Rouergue, 
et  le  premier  appartenait  à  la  maison  d'Arpajon  ;  dans  le  rôle  des 
États  de  1651,  Ton  ne  trouve  cependant  M.  de  Sévérac  qu'au  troi- 
sième rang;  avant  lui  sont  M.  d'Arpajon  et  M.  de  Landorre.  Mais 
la  terre  de  Sévérac  étant,  après  la  Commanderie  de  Sainte-Ëulalie, 
la  plus  considérable  du  Rouergue,  devait  donner  le  premier  rang 
parmi  les  seigneurs  laïques  ;  et  il  est  vraisemblable  que  lesd'Arpajon, 
devenus  héritiers  des  Sévérac,  prirent  leur  place  aux  États  en  leur 
aUr3)uant  celle  qu'auparavant  ils  occupaient  eux-mêmes,  et  que 
personne  ne  mit  obstacle  à  ce  changement,  parce  qu'il  ne  contra- 
riait personne. 
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26. -VALETTE  (LA). 


La  Valette,  maison  ancienne  et  illustre,  divisiée  en  plusieurs 
branches. 

Guillot  de  la  Valette,  seigneur  de  Çomusson,  gentilhomme  de  la 
chambre  du  Roi  et  enseigne  des  gendarmes  du  sieur  de  Rieux,  était 
lils  de  Bernard  de  la  Valette,  seigneur  de  Parisot,  et  de  Gaillarde  de 
Morlhon,  mariés  en  1481  ;  et  il  fut  pè^e  de  Guillot  ^e  la  Valette  II, 
seigneur  de  Cornussôn,  de  Parisot  et  "de  Boismenon,  Chevalier  de 
rOrdre  du  Roi  ;  de  Jean  de  la  Valette-ParisQt,  Grand  maître  d^  TOrdre 
de  Saint-Jean  de  Jérusalem,  le  21  d*août  1557;  de  François  de  Ifk 
Valette,  évêque  de  Vabres  ep  1560,  mort  en  1585.  L,a  défense  de 
Malte  en  1565  et  la  fondation  dé  la  Cité  la  Valette,  ont  rendu  ce 
nom  à  jamais  célèbre.  Pie  IV  vouliit  faire  Cffrdinal  Jean  de  la  Vfi^r 
lette  :  celui-ci,  soit  qu'il  pensât  que  cette  dignité  ne  convenait  pas^ 
à  un  militaire,  soit  qu*il  la  regardât  comme  au-dessous  de  celle  de 
Grand-maître,  pria  le  Pape  d'accorder  de  préférence  cette  distinction 
à  son  frère,  Tévêque  de  Vabres;  mais  un  démêlé  étant  survenu  peu 
après  entre  la  Cour  de  Rome  et  l'Ordre  de  Saint-Jean,  et  le  Grand- 
maître  étant  mort  en  1568,  sa  recommandation  relative  k  son  frère 
n'eut  aucun  effet. 

Brantôme,  qui  avait  été  à  portée  de  voir  et  d'apprécier  Jean  da 
la  Valette,  en  fait  le  portrait  suivant.  «  Je  dis  avec  tout  un  monde 
«  que  M,  le  grand-maître  Parisot  a  été  un  très-grand  capitaine.;  il 
«  en  avait  toutes  les  qualités.  Outre  sa  vaillance  et  capacité,  il  était 
(c  un  très-bel  homme,  grand,  de  haute  taille,  de  très-belle  apparapce 
«  et  belle  façon,  point  esmeu,  parlant  très-bien  en  plusieurs  lan- 
«  gués,  comme  bon  françois,  italien,  espagnol,  grec,  arabe  et  turc, 
«  qu'il  avait  apprises  étant  esclave  parmi  les  Turcs  qu'ailleurs.  Je 
'(  l'ay  veu  parler  toutes  langues  sans  aucuns  truchemens.  Je  vous 
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«  laisse  à  peaser  si,  avec  toutes  ces  belles  qualitez,  quand  il  fust 
«  été  en  présence  et  en  discours  avec  tous  les  grands  princes  qu'il 
«  vouloit  araisonner,  ce  qu*il  eût  sceu  dire  très- bien  pour  les  es- 
((  mouvoir  à  sa  ligue  trës-saincte.  »  Brantôme  fait  allusion  dans  ce 
passage  à  une  croisade  que  méditait  Jean  de  la  Valette  contre  les 
Turcs. 

François  de  la  Valette,  seigneur  de  Parisot  et  de  Cornusson,  neveu 
du  Grand  maître,  fut  capitaine  de  cinquante  hommes  d'armes,  Con- 
seiller d'État,  Sénéchal  et  Gouverneur  de  Toulouse,  Chevalier  de 
l'Ordre  du  Roi  et  député  aux  États  généraux  en  1576  par  la  noblesse 
de  sa  Sénéchaussée.  Le  31  de  décembre  1583,  il  fut  reçu  Chevalier 
du  Saint-Esprit,  et  mourut  le  16  de  février  1586. 

Il  fut  père  de  Jean  de  la  Valette,  seigneur  de  Cornusson  et  de 
Parisot,  GpnseiUer  du  Roi  en  ses  Conseils  d'État  et  privé,  capitaine 
de  cinquante  hommes  d'armes.  Sénéchal  et  Glouvemeur  de  Toulouse, 
déjfoté  par  la  aoblesse  de  cette  Sénéchaussée  aux  États  généraux 
^  i6ik  ;  et  de  François  La  Valette,  évêque  de  Vahres  en  1600, 
député  du  d^rgé  de  la  Sénéchaussée  de  Rouerg^e  aux  mêmes  États, 
et  qui  mourut  en  16?2..  Jean  de  la  Valette  avs^t  été  nommé  par  le 
pa^ti  <l&  la  ligue  Sénéchal  de  R;ouergue  en  158&;  mais  cette  nomina- 
tion ne  s'étendit  pas  au  delà  de  15d0.  II  était,,  en  1592,  au  second 
^ége  de  Villemu,r,  où  il  commandait  quarante  msaîtres.. 

François  de  la  Valette,  baron  de  Cornusson,^  PQ,risot,  etc.,  fils  de 
Jean  et  d'Ursule  de  Loubens  Verdalle,  f^t  Sénéchal  de  Périgord  ;  Fran- 
çois, son  frère,  fut  évêque  de  Vabres  de  162.2  à  16A0>. 

Barthélemi,  marquis  de  la  Va)ette-Parisot,  Chevalier  de  l'Ordre 
royal  et  militaire  de  Sajnt-Loujs,  fut  membre  de  l'Administration 
provinciale  de  Haute-Guienne  dès  son,  origine,^  en  devint  Procureur 
général  syndic  en  1782,  et  fut,  en  1789,  député  de  la  noblesse  du 
Quercy  aux  États  généraux.  Il  a  été.  le.  dernier  mâle  de  sa  maisoi;u 
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Outre  les  familles  historiques  dont  je  viens  de  parler,  il  en  est 
i,  sans  avoir  fourni  des  personnages  mentionnés  dans  Tbistoire, 
t  exercé,  par  leur  puissance  ou  celle  de  quelques-uns  de  leurs 
smbres,  une  influence  considérable  sur  leur  pays  ;  il  est  de  mon 
voir  de  les  faire  connaître  avec  quelques  détails.  Ce  sont  les 
lisons  dont  les  noms  suivent  : 


1  Bessuéjouls-Roquelaure» 

2  Buisson-Boumazel, 

3  Canillac, 

k  Cardaillac, 
5  Moret-Peyre, 


6  Solages, 

7  Tenières, 

8  Le  Coumiandeur  de  Sainte-Eu- 
lalie,  sur  le  Larzac. 


1.  -  BESSUÉJOULS-ROQUELAURE. 


La  maison  de  Bessuéjouls,  éteinte  aujourd'hui,  était  une  des  plus 
udennesdu  Rouergue,  puisqu'elle  remontait  à  1088.  A  dater  de 
5tte  époque,  on  trouve  Nizer  I,  vivant  en  1120;  Nizer  II,  vivant 
n  1161,  arbitre  cette  année  entre  le  comte  et  Tévéque  de  Rodez  ;- 
lizer  Ul,  qui,  en  1195,  assista  au  couronnement  d'un  autre  comte 
e  Rodez,  et  aux  conventions  qui  eurent  lieu  alors. 
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En  1195,  les  seuls  titres  de  cette  maison  étaient  ceux  de  seigneurs' 
de  Bessuéjouls  et  de  Gabriac.  Mais  indépendamment  de  la  qualité  de 
Chevalier  dont  ses  membres  étaient  investis,  ce  qui  prouve  son 
importance,  c'est  que  Nizer  III  de  Bessuéjouls,  ayant  constitué  à  ses 
sœurs  de  riches  dots,  dix-huit  gentilshommes  de  la  province  et  des 
pays  voisins,  appartenant  aux  maisons  les  plus  considérables,  s'enga- 
gèrent à  Taider  au  besoin  à  payer  ses  sœurs.  C'étaient  les  d'Arpajon,  ' 
les  Broquiës,  les  Galmont  d'Olt,  les  Gombret,  les  d'Ëscorailles,  les 
d'Esparrou,  les  d'Estaing,  les  Garceval,  les  Montant,  les  Montpeyrous, 
les  Roquelaure,  les  Solages  du  Rouergue  ;  les  Balaguier  du  Quercy  ; 
les  Beaufort  du  Limousin;  les  Blancafort  de  TAgénois;  les  Bruzac  du 
térigord;  les  Montferrand  et  les  Pierrefort  de  l'Auvergne.  Les  sœurs 
de  Nizer  111 ,  épousaient  deux  damoiseaux  :  l'une ,  Philippe  de 
Montchausson  ;  l'autre,  Guillaume  de  Pellegri,  co-seigneur  de  Saint- 
Geniès-de-Bertrand. 

Vers  la  fm  du  seizième  siècle,  la  maison  de  Bessuéjouls  ajouta  à 
son  nom  celui  de  Roquelaure,  à  cause  du  mariage  de  Bernardin  de 
Bessuéjouls  avec  Isabeaude  Roquelaure,  issue  d'une  maison  ancienne 
en  Rouergue,  et  qui  possédait  de  belles  terres. 

Cette  maison  a  possédé  en  Rouergue,  outre  Bessuéjouls,  Gabriac  et 
Roquelaure,  Malescombes,  Bonnefont,  Loupiac,  Tholet,  Geyrac, 
Lassouts  :  en  Auvergne,  Montchausson  ;  en  Gévaudan,  Apchier, 
Tune  des  baronnies  des  États  du  Gévaudan  et  baronnie  de  tour  aux 
États  de  Languedoc  (1)  ;  dans  cette  dernière  province,  Lanta^  ba- 
ronnie des  États,  de  manière  que  le  chef  de  la  maison  occupait  un 
siège  et  quelquefois  deux,  parmi  les  vingt-quatre  barons  des  États 
de  Languedoc.  Outre  ces  terres  dans  le  midi  de  la  France,  la  maison 
de  Bessuéjouls  possédait,  dans  les  derniers  temps,  de  grandes  terres 
dans  l'Artois, 

Le  dernier  vivant  de  cette  maison  fut  Archevêque  de  Malines, 
Commandeur  des  Ordres  du  Roi,  son  premier  aumônier.  Conseiller 
d'État  et  membre  de  l'Académie  française. 

(1)  On  nommait  baron  de  tour^  aux  Etats  de  Gévaudan»  huit  barons  qui,  par 
tour  et  successivement,  aUaient  siéger  annuellement  aux  Etats  de  Languedoc 
pour  y  représenter  la  noblesse  de  leur  pays.  Dans  ces  derniers  Etats,  ils  occu- 
paient parmi  les  barons  la  quatrième  place.  La  première  appartenait  au  comte 
d'Alais;  la  seconde,  au  vicomte  de  Polignac;  la  troisième  au  baron  de  tour  du 
Vivarais;  et  la  quatrième  à  celui  du  Gévaudan. 
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2.  -  BUISSON-BOURNAZEL. 


Deux  maisons  du  Rouergue,  toutes  les  deux  anciennes,  distinguées 
par  leurs  services  et  puissantes,  ont  porté  le  nom  de  BournazeU  La 
première  est  celle  de  Mancip,  connue  depuis  Amélius  de  Mancip, 
seigneur  de  Bournazel,  vivant  en  1050.  A  cette  famille  appartenaient 
Pierre  de  Mancip,  Sire  de  Bournazel,  nommé  par  Charles  V  son 
ambassadeur  auprès  de  Robert  II,  Roi  d'Ecosse  en  1378,    mais^  qui 
n*alla  que  jusqu'à  TEcIuse  en  Flandre,  et  revint  de  là  à  Paris;  Bé- 
renger  de  Mancip,  seigneur  de  Bournazel,  qui  siégea  aux  Etats  de 
Rouergue  en   1382;   et  Hugues  de  Mancip-Bournazel,  Chevalier, 
seigneur  de  Bournazel  et  de  Labadie,  Sénéchal  de  Toulouse  et  d'Al- 
bigeois le  3  de  septembre  1461 ,  qui  fit  partie  de  Tambassade  envoyée 
au  Pape  Pie  il  en  1462,  et  qui,  le  18  de  juillet  1464,  signa,  au  nom 
de  Louis  XI,  à  Dieppe,  un  traité  d'amitié  perpétuelle  entre  la  France 
et  la  Bohême. 

Charlotte  de  Mancip,  fille  et  héritière  de  Gaspard  de  Mancip, 
^igneur  de  Bournazel  vivant  en  1513,  épousa  Jean  de  Buisson, 
seigneur  de  Mirabel,  descendant  de  Guinet  de  Buisson  tué  à  la  ba- 
taille de  Poitiers,  le  19  de  septembre  1356  et  enterré  chez  les  frères 
mineurs  de  Poitiers  (voir  Bouchel,  Annales  d'Aquitaine,  1'"  partie, 
f^XlY).  Jean  de  Buisson  fut  lui-même  blessé  de  deux  coups  d3  pique 
te  H  d'avril  1544»  à  la  bataille  de  Cérisoles  en  Piémont,  où  il  eut 
^  frère  tué  ;  c'est  lui  qui  fit  bâtir  le  château  de  Bournazel. 

Antoine  de  Buisson,  son  fils,  fut  nommé  Chevalier  de  l'Ordre  du 
Koi,  par  lettres  datées  du  20  de  février  1570;  le  duc  de  Nemours 
(Jacques  de  Savoie)  fut  chargé  de  le  recevoir.  Il  fut  aussi  capitaine 
de  cinquante  hommes  d'armes,  commanda  en  Rouergue  en  Tabsence 
du  Sénéchal  en  1578;  en  devint  lui-même  Sénéchal  en  1586,  et  fut 
dépiité  par  la  noblesse  aux  États  généraux  de  Blois  en  1588.  Une 
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partie  de  ses  services  a  été  détaillée  dans  les  Annales^  de  manière  à 
ce  qu'il  soit  inutile  de  les  rappeler  ;  mais  je  ne  dois  point  passer 
sous  silence  les  preuves  de  dévouement  qu'il  donna  à  la  cause  de 
son  Souverain.  Il  était  père  de  deux  fils  qu'il  avait  envoyés  pour 
leur  éducation  au  collège  de  Navarre.  Durant  les  troubles  de  la  ligue, 
les  Parisiens  les  enfermèrent  à  l'Hôtel-de- Ville,  et  firent  dire  au  père 
que,  s'il  ne  quittait  le  service  du  Roi,  ses  enfants  seraient  mis  à 
mort.  Il  répondit  «  qu'il  n'avait  que  ces  deux-là,  et  était  sans  espoir 
«  d'en  avoir  d'autres,  mais  qu'on  en  pouvait  faire  ce  qu'on  voudrait; 
«  qu'il  n'abandonnerait  jamais  le  service  du  Roi,  qui  lui  était  plus 
«  cher  que  rien  au  monde.  »  Ses  enfants  coururent  souvent  le 
risque  d'être  égorgés,  et  ce  ne  fut  qu'après  l'entrée  de  Henri  IV  à 
Paris,  qu'ils  sortirent  de  prison  et  furent  renvoyés  à  leur  père  par 
le  Roi  lui-même  (1). 

Fran(:ois  de  Buisson,  fils  d'Antoine,  donna  des  preuves  de  valeur, 
dès  l'âge  de  seize  ans,  à  la  bataille  de  Villemur  où  il  passa  le  Tarn  à 
la  nage  en  poursuivant  les  ligueurs.  Il  fut  capitaine  de  cinquante 
hommes  d'armes  et,  ainsi  que  son  père,  député  aux  États  généraux; 
au  mois  d'août  162&,  il  fut  créé  marquis  deBoumazel.  «  Prenant  en 
«  considération ,  dit  le  Roî  dans  les  lettres  patentes,  les  vertus,  noblesse 
«  et  générosité  du  feu  seigneur  de  Boumazel,  ci-devant  notre  lieu- 
«  tenant  général  en  Rouergue,  dont  est  issu  notre  cher  et  bien  aimé 
((  le  baron  de  Boumazel,  et  les  bons  et  recommandables  services 
((  que  ses  prédécesseurs  ont  faits  à  cette  couronne  au  fait  de  se; 
((  guerres  où  ils  ont  été  employés,  èsquelles  ils  ont  fait  preuve  de 
((  valeur,  et  de  la  singulière  affection  qu'ils  ont  toujours  portée  au 
«  bien,  grandeur  et  conservation  de  cet  État,  etc.,  etc.,  etc.  » 

Ces  lettres  contiennent  encore  cette  clause  honorable  pour  la 
maison  de  Buisson  que,  si  la  terre  de  Boumazel  venait  à  passer  en 


(1)  Je  ne  sais  si  c'est  à  Antoine  de  Boumazel  qu'il  faut  appliquer  ce  que  dit 
Brantôme  {Dames  galantes,  discours  6)  d'un  baron  de  Bournazel,  fort  brave  et 
honnête  gentilhomme  de  Gascogne,  qui  fut  sur  le  point  d'être  décapité  à  Bor- 
deaux, lors  du  séjour  qu'y  fit,  en  1565,  Charles  IX  (c'est-à-dire  du  9  d'avril  an 
3  de  mai),  pour  avoir  tué  un  gentUhomme  de  son  pays  qui  s'appelait  La  Tour, 
et  qui  obtint  sa  grâce  par  l'intermédiaire  de  la  Reine  et  l'intercession  de  M.  de 
Nemours,  qui  aimait  ce  pauvre  baron ,  lequel  Vavoit  suivy  en  bons  lieux  aux 
guerres. 
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d'autres  mains,  elle  perdrait  le  titre  de  marquisat  pour  reprendre 
celui  de  baronnie. 

La  maison  de  Buisson-Boumazel  a,  outre  des  services  militaires 
fort  distingués,  deux  circonstances  dans  sa  carrière  qui  la  signale 
très-honorablement  parmi  les  maisons  les  i)lus  notables  duRouergue. 
Depuis  1586,  elle  a  fourni  bien  des  Sénéchaux  au  pays,  et  trois  fois 
de  suite,*  en  1588,  1614  et  1789  elle  a  eu  Thonneur  de  représenter, 
aux  États  généraux  du  royaume,  la  noblesse  de  sa  province. 

La  maison  de  Buisson-Boumazel  se  divise  en  trois  branches  : 

Celle  de  Buisson-Boumazel,  fixée  aujourd'hui  à  Toulouse  ; 

Celle  de  Buisson-Beauriville,  qqi  a  produit  un  évéque  et  im  lieu* 
tenant  général  des  armées,  Grand^K^roix  de  l'Ordre  de  Saint-Louis» 
Ambassadeur  en  Suisse  et  ministre  plénipotentiaire  à  Genève. 

Cette  d'Aussone  qui  a  produit  deux  Premiers  Présidents  de  ta 
Cour  des  aides  de  Montauban,  dont  un  fut  Conseiller  d'État. 

La  màiàou  de  Buisson-Boumazel  possédait  en  Rouergue  Boiir- 
nazd  et  ses  dépendances,  savoir  :  Roussenac,  Auzits,  Rulhe,  Aubin,' 
Gransac,  Mirabel,  Belcastel,  Durenque,  Broqnîès,  La  Motte;  en  Au- 
vergne, Marmagnac;  en  Languedoc,  Loubens,  etc. 

Cétàit  en  17S9  la  maison  la  plus  opulente  du  Rouergue. 
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S.  -  CANILLAC. 


La  maison  primitive  de  Canillac  appartenait  au  Gévaudan.  Dans 
cette  province  étaient  situées  la  terre  de  Canillac  et  ses  dépendances, 
savoir:  Benessac,  Miégeville,  les  Clergés,  la  Perrière,  Malusiou 
Mauvoisin,  Saint-GermainHduTheil,  ainsi  que  les  châteaux  de  Mont- 
pesin  et  de  Coutret  qui  en  faisaient  aussi  partie  ;  mais  la  maison  de 
Canillac  avait  aussi  en  Rouergue  Estables,  Saint-Laurent  de  Rive^OU^ 
Bonneterre  et  encore  La  Garde  près  Rodez. 

Irdoine  de  Canillac,  héritière  de  sa  maison  et  femme  de  Guillaume, 
comte  de  Rodez,  mort  en  1209,  possédait  de  plus  en  Rouergue  la 
contrée  considérable  du  LayssaguaLs. 

Elle  épousa  en  secondes  noces  Déodat  de  Caylus,  celui  sans  doute 
que  le  comte  de  Toulouse  et  de  Rouergue,  Raymond  VII,  priva  de  0a 
seigneurie  en  1233  pour  avoir  pris  les  armes  contre  lui.  EUq  en  eut 
deux  fils,  Déodat  de  Canillac  et  Guy  de  Sévérac.  Le  premier  eut  Ca- 
nillac et  ses  dépendances  avec  Estables,  Saint-Laurent,  Bonneterre  et 
la  Garde  ;  le  second  eut  avec  le  Layssaguais  le  château  et  la  terre  de 
Sévérac  que  son  père  et  sa  mère  avaient  achetés,  ainsi  qu'on  l'a  vu 
à  J'arjicle  Sévérac  (familles  historiques). 

Cette  deuxième  maison  de  Canillac  se  fondit  dans  celledeRogierde 
Beaufortqui  produisit  deux  Papes,  et  celle-ci  se  fondit  à  son  tour  dans 
la  maison  de  Montboissier. 

Les  Canillac  siégeaient  aux  États  de  Rouergue. 
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h.  -  CARDAILLAC. 


Cette  maison,  originaire  du  Qiiercy,  et  qui  y  possédait  de  grandes 
terres^  en  avait  de  considérables  dans  plusieurs  provinces  :  en  Au- 
vergne, la  vicomte  de  Murât  ;  en  Gévaudan,  la  baronnie  de  Peyre, 
Tune  des  huit  de  tour  des  États  ;  en  Rouergue,  les  seigneuries  de 
Maleville,  Privezac,  Varayres,  le  Caylar,  Previnquières,  Cassagnes, 
Valadi,  etc.,  etc.  Une  partie  de  ces  dernières  terres  passa  dans 
une  branche  de  la  maison  de  Lévispar  le  mariage,  en  1475,  de  Mar- 
guerite de  Cardaillac,  dame  de  Varayres,  Privezac,  etc.,  avec  Guy  de 
Lévis,  baron  de  Caylus,  seigneur  de  Villeneuve  ïa  Cremade  et 
d*autres  terres. 

Les  Cardaillac  siégeaient  aux  États  de  ftouergue  ainsi  que  les  Ca- 
nillac. 

Jean  de  Cardaillac,  Patriarche  d'Alexandrie,  eut,  en  1371,  l'admi- 
nistration  deTévêché  de  Rodez  et  la  garda  jusqu'en  1377. 

On  voit  le  long  de  TAveiron,  au-dessous  de  Rodez,  un  moulin  ap- 
pelé le  moulin  de  Cardaillac  et  qui  fut  peut-être  son  ouvrage. 


5.-M0RET-PEYRE. 

On  trouve  un  Hugues  de  Moret  en  1060;  et  Bernard  de  Moret  da- 
'ooiseau,  mariant,  en  1275,  Miramort,  sa  fille,  et  lui  promettant  sept 
^^W^  sous  rodanois  de  dot,  donnait  pour  caution  de  sa  promesse 
^Ptiar  de  Moret,  Chevalier,  et  des  Chevaliers  et  damoiseaux  des 
'^^isons  de  Saillans,  Monlferrand,  Montmajour  et  Palamourgue  :  la 
filiation  cependant  ne  remonte  qu'à  1370.  Amalric  qui  vivait  au 
l'^ixîzième  siècle  et  qui  possédait  Moret,  Montarnal,  et  de  plus  des 
^ï'i^es  en  Limousin,  reçut,  et  ses  descendants  après  lui,  la  qualifica- 
^^otx  l^fuoble  et  plissant  homme.  Ils  contractèrent  de  belles  alliance^ 

TOME   IV.  10 


L 


146  MAlSOiNS 

et  la  succession  de  la  maison  de  Gassion  en  Béarn,  l'héritage  de 
César  de  Grolée,  marquis  de  Monbreton,  comte  de  Peyre  en  Gévau- 
dan,  baron  de  Bruzet  en  Vivarais  et  de  Tholet  en  Rouergue,  firent 
de  Jean-Henri  de  Moret,  son  arrière-petit-neveu,  un  grand  seigneur, 
qui  fut  Gouverneur  du  Bourbonnais  en  1754  et  maréchal  de  camp 
en  1750.  Lorsque  César  de  Grolée,  eut,  par  son  testament  fait 
en  1718,  déclaré  Aymar-Henri  son  héritier,  Claude-Antoine  de  Moret, 
père  de  celui-ci,  qui  se  qualifiait  marquis  de  Montarnal,  eut  la  pré- 
tention, bien  qu'il  fût  originaire  du  Rouergue,  d'être  îe  premier 
gentilhomme  du  Gévaudan. 
Cette  maison  est  éteinte. 


6  -SOLAGES. 

La  maison  de  Solages  est  connue  dès  1028  :  Pierre  de  Solages,  II» 
du  nom,  épousa  la  fille  qui  probablement  était  unique  de  Bertrand, 
seigneur  de  Tholet,  descendant  de  Gui,  seigneur  de  la  môme  terre 
qui,  en  1075,  avait  fait  une  donation  à  l'abbaye  de  Conques;  et  le 
7  de  décembre  1365,  Bertrand  fit  donation  à  Guillemot  de  Solages, 
son  petit-fils,  de  la  terre  de  Tholet. 

Guillaume  de  Solages,  Chevalier,  qu'on  appelait  dans  son  enfance 
Guillemot  pour  le  distinguer  de  son  grand-père,  fut  un  personnage 
distingué  et  obtint  toute  la  confiance  de  Bernard  comte  d'Armagnac 
et  de  Rodez,  Connétable  en  1415,  qui  en  1412  l'avait  nommé  son 
lieutenant  et,  en  1414,  maréchal  d'Arraargnac,  et  qui  de  plus,  lui 
donna  diverses  terres.  Guillaume  n'eut  que  deux  filles.  La  cadette 
épousa  Amaury  de  Sévérac,  Maréchal  de  France  en  1422  :  l'aînée 
fut  femme  de  Begon  d'Arjac,  seigneur  du  Caylar.  Jean,  leur  fils,  fut 
seigneur  de  Tholet,  Castelnau-Peyralez,  Ceyrac,  Tayac,  Miremont, 
Centres,  Vines,  le  Caylar  et  Pruines.  Leurs  descendants  portèrent  le 
nom  de  Solages  et  furent  plus  connus  sous  la  qualification  de  barons 
de  Tholet  qui  leur  fut  donnée  dès  le  quinzième  siècle. 

Les  deux  derniers  furent  Sénéchaux  du  comté  de  Rodez,  et  la  terre 
de  Peyre  en  Gévaudan  passa  dans  leur  famille. 

Cette  maison,  éteinte  en  Rouergue,  subsiste  dans  l'Albigeois.  . 
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7  -  TENIÈRES. 


La  terre  de  Tenières  que  possédait,  en  1210,  Jean  de  Beaumont, 
qui,  cette  année,  chassa  les  Albigeois  de  la  Guiolle  et  du  Mur-de- 
Barrez,  et  qui  sauva  Rodez,  était  la  plus  considérable  du  nord  du 
Rouergue.  De  son  château  situé  sur  une  hauteur  entre  Saint-Sym- 
phorien  et  Sainte-Geneviève,  relevait  tout  le  pays.  Trente  seigneurs 
et  même  celui  de  Benaven  lui  devaient  hommage.  La  terre  de  Te- 
nières appartint  plus  tard  à  diverses  maisons  qui  n'habitaient  pas  le 
Rouergue,  mais  qui  assistaient  à  ses  États. 


8. -LE  COMMANDEUR  DE  S"  EULALIE. 

La  Commanderie  de  Sainte-Eulalie-sur-le-Larzac  était  Tune  des 
plus  étendues  et  des  plus  considérables  de  TOrdre  du  Temple  pour 
qui  elle  fut  fondée  en  1158  par  le  vicomte  de  Millau,  et  comprenait 
trois  bourgs  que  les  Templiers  firent  entourer  de  murs  qui  subsistent 
encore.  C'étaient  Sainte-Eulalie,  La  Cavalerie  et  La  Couvertoirade. 
Après  la  destruction  de  TOrdre  du  Temple,  cette  Commanderie  passa 
à  celui  de  Saint-Jean-de-Jérusalem. 

EDe  comprenait,  ou  du  moins  étendait  sa  domination  sur  une 
grande  partie  duLarzac,  de  manière  que,  malgré  la  stérilité  du  pays, 
c'était  la  plus  riche  terre  du  Rouergue. 
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ILLUSTRATIONS    PERSONNELLES. 


Hauts  Dignitaires  de  TÉglise. 

Grands  maîtres  d'Ordres  re- 
ligieux et  militaires. 

Grands  Seigneurs,  Chevaliers 
et  Écuyers  du  Rouergue 
ayant  pris  part  aux  Croi- 
sades. 

Chevaliers  et  Écuyers  qui 
ont  fait  les  guerres  du 
Rouergue  au  quatorzième 
siècle. 

Officiers  généraux  de  terre 
et  de  mer. 


6.  Hautes  Décorations  militaires. 

7.  Personnages    éminents    de 

l'ordre  civil. 

8.  Services  éminent3  rendus  à 

l'Etat. 

9.  Sang  versé  pour  la  patrie. 

10.  Notice  historique  sur  Samuel 

de  Crozat,  seigneur  de 
Grandcombe ,  aide  des 
camps  et  armées  4u  Roi. 

11.  Notice     biographique     sur 

Jean  Despradels  d'Alaret 
et  Claude  Peyrot. 
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1  -HAUTS  DIGNITAIRES   DE  LÉGLISE. 


CÂRDnAUZ  0RI6IRAIRES  DU  RODERGUE  OU  ÉVfiQUES  H  ROUERGDE. 


Nommés  par  Alexandre  II,  Pape  de  1061  à  1073  : 

Bernard  de  Millau,  abbé  de  Saint-Victor  de  Marseille,  +  1079. 
Richard  de  Millau,  son  frère,  abbé  de  Saint-Victor,  Archevêque  de  Nar- 
bonne,  4- 1121. 

Nommé  par  Alexandre  IV,  Pape  de  1254  à  1261  : 

Renaud  de  Valette ,  abbé  de  Beaulieu  ,  puis  de  Silva-Nigra  en  Italie , 
-h  1260  (1). 

Nommés  par  Jean  XXII,  Pape  de  1316  à  1334  : 

Pierre-Textoris  (Le  Tessier),  Prieur  de  Saint-Antonin,  Cardinal  en  13S0, 

Chancelier  de  l'église,  +  1324. 
Ruimond  de  Mostuéjouls,  évêque  de  Saint-Papoul ,  Cardinal  en   139r7, 

H-  1335. 

Nommé  par  Benoît  XII,  Pape  de  1334  à  1342  : 

Bernard  d'Albi,  évèque  de  Rodez,  Cardinal  en  1335,   évèque  de  Porto, 
+  1350. 

Nommé  par  Clément  VI,  Pape  de  1342  à  1352  : 

Bernard  de  la  Tour-d'Auvergne,  petit- fils  du  comte  de  Rodez,  Henri  II, 
Cardinal  en  1342,  +  1362. 


(1)  Je  ne  connais  ce  Cardinal  que  par  la  mention   qu'en  a  faite  M.   Tabbé 
Bousquet  dans  son  Tableau  des  Cardinaux  du  Rouergue. 
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Nommé  par  Innocent  VI,  Pape  de  1352  à  1362  : 

Guillaume  Bragose,  évèque  de  Yabres,  Cardinal  en  1361,  Grand  pénitencier 
+  1367. 

Nommé  par  Urbain  V,  Pape  de  1362  à  1370  : 

Pierre  d'Estaing,  Archevêque  de  Bourges,  Cardinal  en  1370,  ôvêque  d'Ostie, 
Légat  en  Italie,  +  1377. 

Nonmié  par  Clément  VU,  Pape  de  1378  à  1389. 

Pierre  de  la  Barrière,  évêque  d'Autun,  Cardinal  en  1378,  +  1383. 

Nommé  par  Martin  V,  Pape  de  1417  à  lii31  : 

Raimond  Mairose,  évèque  de  Castres,  Saint -Paul-Trois-ChâteauK,  puis  de 
Castres,  Cardinal  en  1426,  4-  1427. 

Nommé  par  Paul  III,  Pape  de  1534  à  1550  : 

George  d'Armagnac,  évêque  de  Rodez,  Archevêque  de  Toulouse  et  d'Avi* 
gnon,  Cardinal  en  1544,  -f  1585. 


1245.  Le  Pape  Innocent  IV  donne  aux  Cardinaux  le  chapeau  rouge. 
1464.  Le  Pape  Paul  II  donne  aux  Cardinaux  la  mître  papale,  la 

barrelte  de  damas  rouge,  et,  pour  leurs  montures,  la  housse 

d*écarlate. 
1595.  Le  Roi  de  France  donne  à  tous  les  Cardinaux  le  titre  de 

cousin. 
1630.  Le  Pape  Urbain  VIII  donne  aux  Cardinaux  le  titre  d'Emineti' 

tissime, 

ARCHEVÊQUES. 

1106.  Richard  de  Millau,  Archevêque,  mort  en  1121. 

1121.  Arnaud  de  Levezou,  Narbonne,  mort  en  1149. 

1167.  Hugues  de  Montlaur,  Aix,  mort  en  1178. 

1313.  Bérenger  de  Landorre,  Compostelle. 

1367.  Pierre  d'Estaing,  Bourges,  évêque  d'Ostie,  mort  en  1377. 

1468.  Gui  de  la  Panouse,  Damas. 

1560.  George  d'Armagnac,  Toulouse,  Avignon,  mort  en  1585. 
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1790.  Pierre-Jeaii-Charles  Mal  vin  de  Montazet,  né  à  Beliuont,  Coad- 
juteur  de  Lyon,  mort  en  1815. 

ÉVÊtSES. 

880.  Saint-George,  évêque  de  Lodève. 
1082.  Pierre  d'Andoque,  évêque  de  Pampelunç. 
1096.  Arnaud  de  Levezou,  évêque  de  Béziers. 
1120.  Pierre  de  Raimond,  évêque  de  Lodève,  mort  éa  1154, 
1128,  Bernard  de  Levezou,  neveu  d'Arnaud,  évêque  de  Béziers.' 
Ili3.  Guillaume  de  Calmont  d'Olt,  évêque  de  Cahors. 
1158.  Jean  de  Montlaur,  évêque  de  Riez,  mort  en  1190- 
1163.  Hugues  de  Montlaur,  évêque  de  Béziers,  Archevêque  d'Aix 

en  1167. 
123i.  Jean  II  de  Montlaur,  évêque  de  Maguelonne,  mort  en  1247. 
1254.  Bernard,  évêque  d*Albi,  mort  en  1271. 
1271.  Jean  de  Gautié,  évêque  de  Carcassonne,  mort  en  1279. 
1280.  Raimond  de  Cornely,  évêque  de  Cahors,  mort  en  1293. 
1282.  Pierre  d'Estaing,  nommé  évêque  du  Puy.  —  11  refusa. 

1316.  Guillaume  de  Corneillan,  évêque  d'Aire. 

1317.  Raimond  de  Mostuéjouls,  Cardinal  en  1327,  mort  en  1335. 
1354.  Roger  de  Corneillan,  évêque  de  Lombez. 

1360.  Hugues  d'Arpajon,  évêque  de  Marseille,  mort  en  1361- 

1362.  Bernard  de  Corneillan,  évêque  de  Lescar. 

1389.  Dieodonné  d'Estaing,  évêque  de  Saint-Paul-ïrois-Chàteaux, 

mort  en  1409. 
1402.  Jean  de  Corneillan,  à  Lescar. 
1404.  Guillaume  d'Arpajon,  évêque  de  Cahors. 
1441.  Geoffroi-Bérenger  d'Arpajon,  évêque  de  Périgueux. 
1443.  Guide  la  Panouse,  évêque  de  Mende,  puis  Archevêque  de 

Damas. 
1465.  Antoine  de  la  Panouse,  évêque  de  Mende,  mort  en  1473. 
1484.  Jean  Bonal,  évêque  de  Bazas,  moit  en  1503. 
1504.  Antoine  d'Estaing,  évêque  d'Angoulême,  mort  en  1523. 
1563.  Jean  de  Balaguier,  évêque  de  Bazas,  puis  de  Cahors,  mort  en 

1576. 
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1563.  François  de  Balaguier,  évêqiie  de  Bazas,  mort  en  1572. 
1587.  Pierre-Jacques  de  Fleyres,  évêque  de  Saint-Pons  de  Tho- 

mières,  mort  en  1633. 
1615.  Joachim  d'Estaing,  évéque  de  Clermont,  mort  en  1630. 
1620.  Sylvestre  de  Cruzy-Marcillac,  évêque  de  Mende,  mort  en  1639. 
1633.  Jean-Jacques  de  Fleyres,  évêque  de  Saint-Pons  de  Thomières, 

mort  en  1652. 
1615.  François-Etienne  de  Caulet,  évêque  de  Pamiers,  mort  en  1656. 
1651.  Louis  d'Estaing,  évêque  de  Clermont,  mort  en  1664. 
1675.  Barthélemy-Gramond-Lanta  (François),  évêque  de  Saint-Pa- 

poul,  mort  en  1716. 
1693.  Joachim-Joseph   d'Estaing-Saillans,   évêque  de  Saint-Flour, 

mort  en  1712. 
1705.  D.   Ch.   Gab.  de  Levis  de  Pesteils  de  Tubières  de  Caylus, 

évêque  d'Auxerre,  mort  en  1754. 
1723.  J.-Math.  de  Barthélemy-Gramond-Lanta,   évêque  de  Perpi- 
gnan, mort  en  1743. 
1725.  Jean  de  Caulet,  évêque  de  Grenoble,  mort  en  1771. 
1739.  Jean-Elizabeth  de  Brunet  de  Castelpers,  évêque  d'Evric  in 

partibvSy  mort  en  1800. 
1751.  Jean-Emmanuel  de  Bessuéjouls-Roquelaure,  évêque  de  SenJis, 

puis  Archevêque,  mort  en  1813^ 
1763.  Joseph-Albert  de  Gaston,  évêque  de  Thermes  tw  partibus, 

mort  en  1785. 
1784.  PhiUppe-Ffançois  d'Albignaç,   év^quq  d'Apgoulême,    mçrt 

en  1806. 
1790.  J.-J.-rGabriçl-Antoine  de  Luzençon-Levezou  deVesins,  év^ue 

de  Lodève,  mort  en  1306»  ne  put  prendre  pQssesçion. 
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2. -GRANDS    MAITRES 

D'ORDRES    RELIGIEUX    ET    MILITAIRES. 


ORDRE   DE   SAINT-JEAN    DE   JÉRUSALEM. 

1346.  Dieudonné  de  Gozon mort  en  1350 

1354.  Pierre  de  Gorneillan 1355 

1437 .  Jean  de  Lastic,  premier  Grand  maître 1454 

1557.  Jean  de  la  Valette-Parisot 1568 

1697 .  Raimond  Perellos  de  Roquefeuil  (1) 1720 


ORDRE   DU    TEMPLE. 


1153.  Bertrand  de  Blancafort,  de  la  maison  qui  vint  s'établir 

en  Rouergue  sous  le  nom  de  Roquefeuil 1168 

1196.  Gilbert  Hérail au  plus  tard  1201 

1247.  Guillaume  de  Sonnac  ou  Saunhac 1251 


(1)  II  était  issu  de  la  maison  d'Anduse-Roquefeuil  par  une  branche  établie  en 
Espagne  au  commencement  du  quatorzième  siècle,  et  venant  des  Gomptors  de 
Nant. 
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3. -GRANDS   SEIGNEURS I 

CHEVALIERS    ET    ÉCUYERS    DU    ROUERGUE 
Ayant  pris  pari  aax  CTralaadea. 


1096.  Raimond  IV,  comte  des  Toulousains  et  des  Rouergats. 

Adhémar  de  Monteil,  évoque  du  Puy,  \        ♦  h  P 

Bernard  de  Prévinquières,  évêque  de  Lodève,  ) 

Pons  de  Gautié. 

Galon  de  Calmont. 

Bernard  et  Gui  de  Scoraille. 
1109.  Bertrand,  comte  de  Toulouse  et  de  Rouergue,  fils  de  Rai- 
mond IV. 
1124.  Henri  I",  comte  de  Rodez. 
11 47.  Alfonse-Jourdain,  comte  de  Toulouse  et  de  Rouergue,  iîls  de 

Raimond  IV. 
1 1 89 .  Guillaume  d'Estaing. 

Forton  de  Valette. 
1218.  Henri  II,  comte  de  Rodez,  vicomte  de  Cariât. 
1248.  Alfonse,  comte  de  Poitiers,  de  Toulouse  et  de  Rouergue. 

Hugues  IV,  comte  de  Rodez. 

Dieudonné  d'Albignac,  Chevalier. 

Rostaing  de  Bessuéjouls,  Chevalier. 

Bernard  et  Arnaud  de  Cassagnes,  Chevaliers. 

Arnaud  et  Déodat  de  Caylus,  Chevaliers. 
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Hugues  et  Girard  de  Curières,  Chevaliers. 
Bernard  de  Levezou,  Chevalier. 
Pierre  de  Mostuéjouls,  Chevalier. 
Guillaume  d'Adhémar,  Chevalier. 
Motet  et  Raoul  de  lia  Panouse,  Chevaliers. 
Bérenger  de  Rogbal,  Chevalier. 
Raimond  de  Sévérac,  Chevalier. 
Dalmace  de  Vesins,  Chevalier. 
Pierre  d'Yzarn,  Chevalier. 
Thibaut  de  Sciages,  damoiseau. 
1270.  Gui  de  Sévérac. 


Cette  liste  bien  incomplète  des  Croisés  du  Rouergue,  met  en  évi- 
dence deux  circonstances  ass^z  remarquables. 

Elle  comprend,  en  i2/i9,  seize  familles  :  de  cea  seize,  cinq  sont 
entièrement  éteintes  :  Ce  sont  les  Bessuéjouls-Roquelaore,  les  d'Es- 
taing,  les  Prévinquières,  les  Rogbal,  les  Sévérac.  Trois  existent  de 
nom  :  les  Caylus,  les  Levezou,  les  Vesins;  mais  ces  noins  ont  été 
portés  par  des  héritières  âans  des  maisons  où  elles  entriiient.  Il  en 
est  donc  huit  qui  subsistent  encore  :  ce  sont  les  Adh^ar,  les  d'Al- 
bignac,  les  Cassagnes,  les  Curières,  les  Mostuéjouls,  les  La  Panouseï 
les  Solages  et  les  Yzarn  ;  et  c'est  une  circonstance  bien  extracH'djuiWf 
pour  une  province  aussi  restreinte  que  le  Rouergue,  et  pour  mie  du- 
rée qui  remonte  à  six  cents  ans. 

La  seconde  circonstance  à  remarquer  dans  la  conservation  de  ces 
noms,  c'est  la  cause  qui  Fa  occasionnée.  Ordinairement,  le  souvetsûr 
des  grands  noms  qui  remontent  haut  a  été  dû  à  Topulence  des  familles 
qui  les  portaient,  à  leurs  donations  à  l'Eglise,  à  la  fondation  par 
elles  de  monastères  dont  la  reconnaissance  les  suivait  de  génération 
en  génération.  Le  souvenir  de  nos  Croisés  est  dû,  au  contraire,  aux 
besoins  qu'ils  éprouvèrent  dans  la  Terre  Sainte.  Au  bout  d'un  an  de 
séjour,  par  suite  des  dépenses  qu'entraînait  la  guerre,  ils  se  trouvèrent 
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dans  la  gène  et  il  fallut  recourir  à  de&  emprunts.  Mais  où  trouver  des 
prêteurs  et  comment  fournir  des  garanties  dans  un  pays  où  ils  ne 
présentaient  que  leurs  personnes,  gages  très-peu  sûrs  de  la  part  de 
guerriers  exposés  tous  les  jours  à  perdre  la  vie?  On  s'adressa  pour 
avoir  de  l'argent  aux  marchands  génois  qui  avaient  transporté  l'ar- 
mée ,  et  qui  prêtèrent  ainsi  aux  Croisés  l'argent  qu'ils  avaient  tiré 
d'eux  ;  la  caution  fut  Alfonse  de  France,  leur  seigneur,  qui  généreu- 
sement donna  sa  garantie  à  ses  vassaux.  On  a  trouvé  récemment  à 
Paris,  dans  de  vieux  papiers,  les  obligations  (lesquelles  ne  laissent 
aucun  doute  sur  leur  authenticité)  contractées  alors  par  ces  Croisés, 
et  qui  ont  transmis  leur  souvenir  mieux  que  les  archives  de  leurs 
familles. 

Je  vais  donner  sur  ces  emprunts  quelques  détails  curieux,  qui  pré- 
sentent un  intérêt  historique. 

Ils  eurent  tous  lieu  au  mois  de  juin  1250. 

Bernard  de  Cassagnes,  Raoul  de  la  Panouse  et  autres,  emprun- 
tèrent      230  livres. 

Dieudonné  d'Âlbignac  avec   six  de  ses  compagnons 
d'armes 250 

Bernard  de  Levezou,  Motet  de  la  Panouse,  Raimond  de 
Sévérac  et  autres 300 

Dalmace  de  Vesins,  Berenger  Rogbal,  Thibaut  de  Solages 
et  trois  autres 300 

Rostaing  de  Bessuéjouls,  Guillaume  d'Adhémar,  Girard 
de  Curières  et  autres 330 

Pierre  de  Mostuéjouls  et  cinq  autres 330 

Déodat  de  Caylus,  Hugues  de  Curières  et  cinq  autres. .     400 

Arnaud  de  Caylus  avec  d'autres 400 

Les  Chevaliers  et  les  Écuyers  que  je  viens  de  citer  sont  les  seuls 
dont  les  noms  et  les  écussons  aient  été  admis  à  Versailles  dans  les 
salles  des  Croisades;  mais,  suivant  l'auteur  des  Documents  histori- 
ques et  généalogiques  sur  les  familles  du  Rouergue,  d'autres  gen- 
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tilshommes  du  même  pays  prirent  part  aux   guerres  saintes.  Ce 
furent  : 


Bertrand  de  Saint-PauL 
Jordan  de  Verrières. 
Aymeric  de  Puechdou. 
Guillaume  de  Montbazens. 
Rodolphe  de  Ganac. 
Aymeric  de  Garsabal. 
Jordan  de  Layssac. 
Aric  de  Lescure. 
Bérenger  d'Auriac. 
Guillaume  de  Jonquières. 
N.  d*Arjac. 
N.  de  Robalde. 
N.  de  Castanet. 


Bertrand  du  Brusque. 
Guillaume  Frotard. 
Pierre  d'Alcom. 
Hugues  de  Morossio. 
Bernard  de  Saint-Rome. 
Hugues  de  Riergues. 
Bérenger  Jori. 
Bernard  de  Boissazo. 
Izarn  de  Valette. 
Jean  de  Creyssel. 
Guillaume  de  Cansac. 
Déodat  de  Bonafos. 


Je  ne  sais  sur  quels  titres  cet  auteur  fonde  la  présence  aux  Croi- 
sades de  ces  vingt-cinq  Chevaliers  ou  Écuyers.  Je  dois  seulement 
faire  remarquer  que  si,  aux  familles  que  j'ai  signalées,  il  faut  en 
ajouter  vingt-cinq  autres,  il  est  moins  extraordinaire  que  huit  existent 
encore. 
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<•  -CHEVALIERS  ET  ÉCUYERS 

QUI 

ONT  FAIT  LES  GUERRES  DU  ROUERGUE  AU  U«  SIÈCLE. 


BIX  ROliS» 

Des  Chevaliers  et  Ëcnyers  qui  on  fait  les  guerres  da  Roaèrgue 
en  1369,  1385,  1386  et  1387. 


N«  1. 

Rôle  de  la  revue  passée  à  Villefranche  le  8  octobre  1369,  par  Ar- 
naud de  Landorre,  Chevalier,  Sénéchal  du  Rouergue,  de  Gui  de 
Sévérac,  Chevalier,  et  de  19  hommes  d'armes  (a). 

Le  seigneur  Gui,  seigneur  de  Sévérac.  Prix  de  son  cheval  (1) .  200'^-^'®'- 

Le  seigneur  Alzias  de  Sévérac , .  140 

Le  seigneur  Déodat  Eralh,  Chevalier 140 

Le  seigneur ,  seigneur  de  Ressuéjouls,  Chevalier.  110 

Bernard  Brossi 60 

Raimond  de  Malhac 50 

Moc  Clausel 140 

Rodolphe  Saisset 50 

Raimond  Rostanh 70 

Bérenger  de  Laroque 50 


{a)  Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Cotbert. 

(1)  L'original  est  en  latin.  Les  chevaux  sont  évalués,  sans  doute,  pour  que  le 
prix  pût  en  être  remboursé  s'ils  venaient  à  périr  par  le  fait  de  la  guerre.  Ceux 
d'une  valeur  au-dessus  de  cent  francs  sont  appelés  eourtiert;  les  autres, 
routsins. 
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Jacques  de  Gorda 70 

Hugol  Bessieyra 50 

Aimeri  de  Senhergues 60 

Hugot  Causiti 50 

Geraud  de  Vernet 60 

Bertrand  de  Rausas 50 

Jean  Lo  Breto 60 

Jean  de  Calment 45 

Jean  Guarnem 50 

Hugot  Thoseri 60 


N°  2. 


Aysso  los  noms  dels  hmnnies  (Tarmas  qtw  nn  servit  lo  senhor  de 
Severac  de  las  gxœrras  del  Rey  de  Fransa  en  Rouergue  (a)  (1). 


Lo  senhor  do  Severac. 
Lo  senhor  de  Bussuéjolhs. 
Mossen  Dando  Ëralh  (2). 
Mossen  Johan  Trossit. 
Mossen  Motez  de  La  Panoza. 
Mossen  Peyre  SigaL 
Lo  s^hhor  de  Haucos. 
Lo  senhor  de  Capluc. 
Brengo  deLarroca., 
Jammes  Ginès. 
Guilhamot  de  Solatges. 
Monde  de  Malat. 
Guilhem  Peyre. 
Sicart  de  La  Calsada. 
Ronso  Saysetz« 
Moiiô  Kostang. 
Bertran  de  Rosas. 
Dorde  La  Tors. 
Ugot  de  Sere. 
Johan  Garmer. 


Bernât  Rigre. 
Ugotz  Viscyre. 
Motz  Clausèl. 
Beniad  de  Galac. 
Videlot  del  Chisel. 
Stevenot  de  Rocoles. 
Monde  Cosi. 
J.  Grotz  de  San  Privai. 
Lo  bortz  (3)  de  Malac. 
Lo  bortz  Éram. 
Gamotz  de  Galbrel. 
Lo  bortz  de  Ligol. 
Guilhem  Pages. 
Ranso  de  La  Tor, 
Aston  de  Fanas. 
Jorda  de  Vilerre. 
Berto  de  Comlerges. 
Lespagnol  de  Carbonieyres. 
Lo  senhor  de  Cabrieyres. 
Lo  senhor  de  Cabrieyre. 


(a)  Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbcrt. 

(1)  J'ai  cm  devoir  conserver  le  titre  original  et  Torthographe  des  non 
dans  œ  rôle  et  les  suivants,  sont  tous  en  langue  vulgaire. 

(2)  Motteny  Messire,  était  alors  le  titre  distinrtif  dos  seuls  Chevaliers. 

(3)  Lo  bortz,  bort,  bord,  bore^  signifie  le  bâtard. 
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Perolz  lo  nègre. 
Mondo  Jonc. 
Daudo  de  Sera. 
Johan. 

Bernad  Mallia. 
Gausen  Gibery. 


Lo  castela  de  Dolon. 
Giberto  Bernai. 
Peyre  Auric. 
Realac. 
Pajo  Gitat. 
Raelso  de  Lavano. 


Âysso  son  los  hommes  d'armas  de  Mossen  Alsias  de  Ser>erac. 


de  Sevieyres. 

Lo  bort  de  Seveyrac. 
Lo  bort  de  Berlholomé. 
Giral  del  Vemet. 


Gibelat  Dariac. 
Mondo  Faure. 
Joban  Dorde. 
Nosi. 


N°  3. 

Rôle  de  la  revue  passée  à  Rodez  le  3  janvier  1386,  aux  faubourgs 
de  Sainte-Marthe  et  de  Saint-Cirice,  par  Guilhemot  de  Solatges,  Che- 
valier, commissaire  de  Bernard  d'Armagnac,  capitaine  général  de  la 
guerre  contre  les  Anglais  en  Guienne  et  en  Languedoc,  de  220  hom- 
mes d'armes,  savoir  :  5  Chevaliers,  205  Écuyers  et  10  arbalétriers 
comptant  comme  Écuyers  (a)  (1). 


Mossenbor  Bernad  d'Armanhac. 

Hossen  Guilhamot  de  Solatges. 

Mossen  Gamot  de  la  Romiguieyra. 

Ponset  de  Caylus. 

Guilhamot  de  Savignac. 

l^eyre  Bertran. 

Jierre  Marti. 

Rjgual  Laroqua. 

Hobit  de  Bar. 

Malrigo  de  Berlolena. 

jo  senhor  de  Monmato. 

^*  Ademar. 

jo  senbor  del  Caylar. 

J^rnad  de  Lafite. 

*?to  Ademar. 

^mot  Genieys. 


Guilhem  Déclara. 

Bernât  Anthoni. 

Guilhamot  Pâgna. 

Rollan  de  Conray. 

Olmo  de  Chuac. 

Lo  senhor  de  Casteinou,  cavaler. 

Lo  bastard  de  Casteinou. 

Holmo  de  Borma. 

Beraldot  de  Roffiac. 

Berreta. 

Gamoto  de  Cornac. 

Austorgo  de  Lalbaret. 

Guilhamo  de  Besieyras. 

Lo  senhor  d'Arpajo. 

Berengo  Signal. 

Regino  Dalbignac. 


(«)  Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

(^)  n  était  ordonné  de  tenir  sur  pied,  en  Rouergue,  pour  la  défense  du  pays 
*^  décembre  1385  et  janvier  1386,  220  hommes  d'armes  en  sus  de  ceux  que  de  • 
^ii  fournir  pour  ses  terres  le  comte  de  Rodez.  Ce  nombre  fut  ensuite  réduit 
*190. 


TOM.    IV. 
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llicart  Troussic. 

Berenguo  Signal  lo  joine. 

Johan  Sigual. 

Arnal  Silvestre. 

Guiraul  de  Gros. 

Johan  Delsor. 

Lo  senhor  d'Apchier,  cavaler. 

Auslorgo  del  Masel. 

Lo  bastard  de  Moacausso. 

Guilhonet  de  Sanct  Baulis. 

Guilhot  de  Lacassanha. 

Bernard  Feirolh. 

Lo  bastard  de  Bonafos. 

Johan  de  Lac. 

Peyroto  Pelagry. 

Jorgi  Eralh. 

Mondonel  de  Moncels. 

Ponset  del  Glusel. 

Guamol  del  Croset. 

Guilhamot  del  Croset. 

Olivier  de  Maylechat. 

Colin  de  Gdj'a. 

Âncqui  d'Àrguilhon. 

Johan  deu  Puech. 

P.  de  Ars. 

Lo  Gascart. 

Ponset  de  Fau. 

Thomas  de  Saint-Marti. 

Guonel  de  Pleus. 

Petit  Johan. 

Lo  vescomle  de  Murât. 

Johan  de  Murât. 

Lo  Gascart. 

Malrigo  Dariac. 

Johan  Ëbrart. 

Lo  senhor  de  Ceslayrois. 

Lo  senhor  de  Monestier. 

Guinot  del  Puech. 

Olivier  de  La  Tor. 

Leonet  Sabano. 

Lo  senhor  de  Mousluéjols. 

Lo  senhor  de  Sanct  Baulisi. 

Lo  senhor  de  Lusenso. 

Ponset. 

Rato  de  Landorra. 

Johan  Rollan. 

B.  de  Buneyras. 

Johan  D'Arvieu. 

Lo  Bigorda. 

Mondonct  de  LaiTon. 

Guilhem  de  Belbesa. 

<juiraud  de  Labameyra. 

Johan  de  Uorlho. 

Bertran  de  Morlfao. 

Duro  de  Balaguier. 


Perrinet  de  Sanct  Benazé^h. 

Johan  de  Solongi. 

Johan  de  Lasauna. 

Jacquet  de  Cobiso. 

Mondo  Canhas. 

Guinot  Pradier. 

Domenjo  de  La  Borda. 

Johan  Daumo. 

P.  Gadi. 

Amalriguo  de  Seveyrac. 

Guinot  Malia. 

Johan  Aban. 

Bernon  de  Cabanot. 

Johanet  de  Selgues. 

Johan  de  Capluc. 

P.  Anal. 

Castanho  d'Estanh. 

Tando  d'Esparro. 

Guilhonet  de  Tensac. 

Mossen   Rigual    del   Berulh , 

valer. 
Bernad  Sensterra. 
Guilhonet  de  Tonsac,  joine. 
Lo  senhor  de  La  Goardpla. 
Hugot  de  Messac. 
Lo  rosson  de  Laberbis. 
Johan  lo  Ruf. 
Guiberl  de  Tprnamira. 
Ramond  de  Montarnal. 
Eralho  de  Monlpeyros. 
Steve  Boirel. 
P.  Balinas. 

Amalrigo  de  Senerguas. 
Gailhard  de  Belcaîsteî. 
Porto  Valeta. 
P.  de  Carssiac. 
Peyroto  de  Laribieyra. 
Morot  Debres. 
Peyroli  de  Sanhlio. 
Guilhamo  del  Lac. 
Bernad   lescuyriei  del  senhor 
Blancafort. 
Bernado  Rayssa. 
Jairne  Frocart. 
Anthoni  de  Tornamire. 
Bertran  de  Tornamire. 
Loynot  de  Cera. 
Frances  de  Sanct  Andreu. 
Railhet. 

Lo  bort  de  Raslel. 
S.  J.  Malespina. 
P.  Larmenguan. 
Parisot  Girnel. 
Antoni  de  Savoya. 
P.  deMontcIar. 
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Joban  de  Chalier. 

Steve  Lalaman. 

Aventura. 

Johan  de  Belmo. 

Guilhonet  lo  rebelle. 

Girma  de  Rouviers. 

Nicolau  Denlillet. 

Joban  lo  franc. 

ChipareL 

Joban  de  Bonnanova. 

Lo  capitani  de  Marque. 

Petit  Joban  deRossel. 

Johan  de  Morso. 

Mondo  del  Bosc. 

Guilhami  de  Lacanal. 

Lo  Picart. 

Nacor. 

Lolorens. 

Bertrano. 

Guill eûmes  Guodart. 

Perrica. 

Hodet  de  Vilar. 

Audoart. 

Joban  lo  fol. 

Ramon. 

Monfalco. 

Menjolet. 

Malhieu  Laleman. 

Lo  bort  de  Tenssac. 

Blanier. 

Aymerigo  Peney. 

Giroben  de  Fruyta. 

Guilbabin  de  Frenilhcrs. 

Andriu  Brulbiers. 

Fontanet  de  Lafossa. 

Lionel  Daulin. 


Delre  de  Geli. 
Peyrot  lo  Picart. 
Mahuet  Berrois. 
Pierre  de  Grenaut. 
P.  de  Motet. 
Raolet  de  Corsi. 
Olivier  de  Breton. 
Alanh  Gonaut. 
Odart  de  la  Grosso  meyra. 
Guilhot  Sesterra. 
Ginot  de  Grenaut. 
Joban  d'Apcbier. 
B.  lo  corrent. 
Joban  Erbaut. 
Aleaumot  Dancost. 
Joban  Ginot. 
Guilbeumes  Ginot. 
Colin  Crespi. 
Steve  Mabeis. 
Peyrot  de  Lavinba. 
Jacquet  de  Labal. 
Domenjo  de  Cortada. 
Joban  de  Lescura. 
Joban  de  Bademoust. 
Ponset  Cardenal. 
Joban  de  Malpié. 
Lo  bastard  de  Probinas. 
Jacomi  de  Pâma. 
Joban  de  Negrepon. 
Antboni  Daoust. 
Joban  Despanba. 
Joban  Ramon. 
Guiraut  de  Savi. 
Guaren  de  Pelba. 
Antboni  de  Sala. 
Bemado  de  Nichol. 


Les  quatre  Écuyers  dont  les  noms  suivent  furent  substitués  aux 
quatre  premiers. 


Pelegri  de  Casango. 
Guilhamot  de  Cuerols. 


Pbilipo  de  Noacela. 
Thoner  de  Barra. 


N°  /». 
Rôle  de  la  revue  de  190  hommes  d*armes  (1),  passée  à  Peyrusse 


(1)  Le  nombre  des  hommes  d'armes  à  fournir  avait  été  réduit  à  190. 
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le  2  juillet  1386,  par  Guillemot  de  Solatges,  Clievalier,  commissaire 
de  Bernard  d'Armagnac  {a). 


Mossenhor  Bernad  d'Armanhac , 
cavaler. 

Mossen  Guillamot  de  Solatges,  ca- 
valer. 

Guilhamot  de  Saounhac. 

Mossen  de  la  Romiguiera,  cavaler. 

Lo  senhor  de  Caslelnou. 

Lo  bastard  de  Caslelnou. 

Holmo  la  Torma. 

Geraldot  de  Rofiat. 

Beirela. 

Gramoto  de  Tomac. 

Austorguo  de  Lalbaret. 

Guilhol  de  Beyrieyras. 

Lo  senhor  d'AVpafo. 

Bu rçuo  Signal. 

Regino  d'Albignac. 

Sicart  Trossit. 

Ponsia  de  Monméja. 

Hugo  Sigual  lo  joine. 

Johan  Sigual. 

A  mal  Siivestre. 

Guiraut  de  Tors. 

Johan  del  Set. 

Lo  senhor  d'Apchier. 

Austorgo  del  Mazel. 

Guilhonet  de  Sanct  Bausih. 

Ginot  de  La  Cassanha. 

Buy  Ferrolhs. 

Johan  Dalac. 

Augier  de  Pessat. 

Guillem  Pelegri. 

Peyroto  Pelegri. 

Jorgi  Eralh. 

Ponset  del  Glusel. 

Johan  de  Montelhs. 

Guamolo  del  Groset. 

Guilhami  del  Crosel. 

Olivier  de  Mailechal. 

Colin  de  Goja. 

Auquin  Darguilhon. 

Johan  del  Puech. 

Peyre  de  Tars. 

Lo  Guastart. 

Ponset  de  Faet. 

Thomas  de  Sanct  Marti. 

Gonet  de  Pions. 

Petit  Johan. 


Guilhonet  de  Caussac  lo  joine. 

Lo  vescomte  de  Mural. 

Amalrigo  Dariac. 

Johan  de  Murât. 

Johan  Ëbrart. 

Lo  senhor  de  Cestayrols. 

Lo  senhor  de  Monestier. 

Lo  senhor  de  Beldret. 

Johanet  de  Monestier. 

Guinet  del  Puech. 

Olivier  de  La  Tor. 

Leonet  Sabano. 

Rato  de  Landorra. 

Johan  d'Arvieu. 

Lo  Bigorda. 

Mondonet  de  Lafon. 

Guilhem  de  Belvezer. 

Guiraud  de  La  Barrieyra. 

Johan  de  Morlho. 

Bertrand  de  Morlho. 

Dure  de  Balaguier. 

Perrinet  de  Sancl  Benezeht. 

Johan  de  Solongi. 

Johan  de  la  Sauna. 

Jaquet  de  Cobizo. 

Monde  Canhas. 

Guinot  Pladier. 

Johan  Daninhs. 

P.  Guadi. 

Domenjo  de  La  Borma. 

Stanho  d'Eslanh. 

Taudo  Desparro. 

Guilhonet  de  Beyneyras. 

Amalrigo  de  Seveyràc. 

Guinot  Malia. 

Buron  de  Cabane. 

Johanet  de  Selgues. 

Peyre  Arcal. 

Forte  Valeta. 

Peyre  de  Carssiac. 

Peyroto  de  Laribieyra. 

Marot  de  Bres. 

Peirog  de  Sanct  Tio. 

Guillamo  del  Lac. 

Bernai  Lescarriet. 

Bernado  Baissa. 

Jacme  Frocart. 

Francès  de  Sanct  Andrieu. 


{a)  Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colberl. 
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Steve  Malespina. 

Railhet. 

Lo  bort  de  Rastel. 

P.  Lanuenguan. 

Parisot  GirbeL 

Antboni  de  Savoia. 

P.  de  Monclar. 

Johan  de  Gbalier. 

Steve  Lalaman. 

Aventura. 

Johan  de  Belmon . 

Guilhonet  lo  rebelle. 

Garna  de  Riviers. 

Nicolau  deu  Tilhet. 

Johan  lo  franc. 

Chiparel. 

Johan  Bonavenna. 

Lo  capitani  de  Laniarqua. 

Petit  Johan  del  Rossd. 

Johan  de  Moisso. 

Mondo  del  Rose. 

Guilliiami  de  Lacanal. 

Lo  Picart. 

Nacort. 

Lo  Lorens. 

Bertrano. 

Guilheumes  Godart. 

Perrica. 

Johan  lo  fol. 

Audoart. 

Odet  de  Bilar. 

Beimont. 

Monfalco. 

Minjolet. 

Mathieu  Lalaman. 

Lo  bort  de  Gaussac. 

Bernado  Blanier. 

Auvergo  Peirer. 

Johan  de  Ghalier. 

Amalrigo  de  Bertholena. 

Momnaco. 

Hugot  de  Mossac. 

Lo  rossel  de  la  Berbitz. 

Johan  lo  ruf . 

Ramon  de  Montamal. 

Amalrigo  de  Senergas. 

Gilbert  de  Tornamira. 

Galhart  de  Belcastel. 

Steve  Boirel. 


Peyre  Bal  mas. 

Anthoni  de  Tornamira. 

Tando  de  Tornamira. 

Lo  Niot  de  Géra. 

Guibert  de  Freytu. 

Guilhabin  de  Frenelhier. 

Fauconet  de  la  Fossa. 

Lionel  Daubin. 

Deire  de  Gili. 

Peyrot  lo  Picart. 

Andrieu  Brulhier. 

Mahuet  de  Beus. 

Pierre  Motet. 

Raolet  de  Toussi. 

Pierre  de  Grenaut. 

Olivier  lo  Breto. 

Alanh  Gonaul. 

Odart  de  la  Gressonieyra. 

Guilhot  Sesteira. 

Johan  Duchier. 

Bernât  lo  corren. 

Johan  et  Banc. 

Aleaumel  Damoust. 
Johan  Ginot. 

Steve  Moars. 
Johan  Grubichier. 
Peyrot  de  Lavinha. 
Golin  Grespi. 
Jaque t  de  Laval. 
Domenjo  de  Gortade. 
Johan  de  Lescana. 
Johan  de  Badaemoere. 
Ponset  Gardenal. 
Johan  deMalpié. 
Johan  de  Richo. 
Jacomi  de  Pabia. 
Johan  de  Negrepon. 
Anthoni  Dast. 
Johan  d'Espagna. 
Johan  Ramon. 
Gonsalgo. 
Guiraut  de  Saur. 
Gaspari  de  Pelha. 
Anthoni  de  Sala. 
Bertrano  Demthel. 


Johan  de  Vielhavia. 
Bernât  d'Olmievras. 
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N°  5. 

Rôle  de  la  revue  de  186  hommes  d'armes,  passée  à  Espâlion,  Bo- 
zouls,  Marcillac  et  Villeneuve,  les  6,  7,  8,  9  et  10  octobre  1386  (a). 


Mossen  de  Castelnou,  cavaler. 
Mossen  Johan  de  Blancafort,  ca- 
valer. 
Lo  vescomle  de  Murai. 
Francès  de  Sanct  Andrieu. 
Jacomi  de  Pavia. 
Porto  Valeta. 
Lo  bastart  de  Seveyrac. 
Persanal  del  Bosc. 
Lo  bon  de  Berdusa. 
Arnal  Lobet. 
Lo  senhor  de  Monestier. 
Guisbert  de  Tornamira. 
Johan  Guiot. 
Olivier  de  Maylechat. 
Guilhem  de  Cornac. 
Beraldot  de  Roffiac. 
Austorguo  de  Albaret. 
Johan  Amoros. 

Lo  bastart  de  Castelnou. 
Barreta. 

Johan  Semena. 

Amalric  Dariac. 

Maurel. 

Lo  Guastart. 

Johan  de  Nosreyras. 

Riguo  de  Guorssas. 

Johan  de  Morlho. 

Hue  Ademar. 

Arnaut  Silvestre. 

Montagnac. 

Marques  de  Martonac. 

Johan  de  la  Sauva. 

Johan  Dabinho. 

Lo  bort  de  Balaguier. 

Berni  del  Puech. 

Lo  Basqui  de  Bcnezech. 

Johan  d'Arvieu. 

Johan  de  Solengi. 

Petro  Bo. 

Naudonet  de  Lafon. 

Marot  de  Bro. 

Perdi  de  Sanct  Yo. 


P.  de  Feyssac. 

Peyroto  de  Petrabela. 

Monlaur. 

Johan  de  Popia. 

Bertran  de  Morlho. 

Johan  de  Drulhà. 

B.  Jorda. 

P.  Dayut. 

B.  Roqua. 

P.  Ariat. 

Johan  del  Fer. 

Guamot  de  Balo. 

Lo  bort  de  Cambolas. 

Jaimet  de  Cantobre. 

Juriquieyras. 

Guilhalmo  de  Laxs. 

Johan  Gambonet. 

Jaquet  de  Cobizo. 

Alart  Darlan. 

Monde  Canhas. 

Lo  senhor  de  Murasso. 

Guinot  Malia. 

Bermon  Pradier. 

Johan  Pradier. 

Petro  Guantier. 

Ponset  de  Treslans. 

Lo  bort  de  Savinhac. 

Johanel  bort  de  Lignons. 

Tando  de  Rocosal. 

Lo  Serp. 

Thibaut  deu  Boys. 

Johan  Langues. 

Cavalier. 

P.  Pito  Johan  de  Crossac. 

Nicolau  lo  clerc. 

Johan  lo  fol. 

P.  d'Estanh. 

Mondo  de  Lemosi. 

Johan  Maynier. 

Johan  de  Bergonha. 

Lo  bort  de  Barsalona. 

Johan  Purel. 

Aliot  Rosset. 


(a)  Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 
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B.  de  Fregaylolas. 

Lo  bort  mlestier. 

Johan  Combel. 

Lois  Dauriac. 

Bertholimeu  de  Pestiza. 

Bore  Armier. 

Ânglada. 

Ventura  de  Plasensa. 

Anthi. 

Scone  Bru. 

Peyrot  de  Beumercbie. 

Hananl  de  Valac. 

Nandonet  de  Belloc. 

Lo  bort  de  Sanct  Maoris. 

Marot  Lengles. 

Guiot  de  Messac. 

Guilhonet  Laroqua. 

Johan  de  Bordeus. 

Lo  princip. 

Bermon. 

Peyrot. 

Guilhonet  de  Tenssac. 

Johan  de  Chalier. 

Steve  Lalaman. 

Steve  Malespina. 

Miniolet. 

Guilhonet  lo  rebelle. 

Guilhem  de  Cambo. 

Anthoni  de  Savoy  a. 

Lo  Règne. 

Johan  de  Relier. 

Germa  de  Robieyra. 

Johan  de  Noyzo.* 

Guilhami  de  Lamarqua. 

Johan  de  Bonabenna. 

Pelre  Johan  del  Rossel. 

Ponset  And. 

Audoart. 

B.  Bladier. 

Guilhem  Guodart. 

Nolo. 

Lo  bore  de  Rastel. 

Peyrot  de  Monclar. 

Rhalet. 

Odet  de  Vilar. 

Johan  de  Belmon. 

Johan  lo  fol. 

Nicholau  del  Telhet. 

Mathiau  Alaman. 

Johan  lo  franc. 

Pemisot. 


Aventura. 

Mondo  del  Bosc. 

Bertran  Ramon. 

Chiparel. 

Lo  Picart. 

Peirica. 

Arman  de  Taussac. 

Como. 

Ferrando. 

RoUando. 

Anthoni. 

Guilhami. 

Girardi. 

Olivier, 

Jacmet. 

Lo  Roms. 

Guilhami  Grastoel. 

Sanct  Maro. 

Gualmal. 

Bandacort. 

Rochier. 

Goli  Crespe. 

Johan  de  Malpié. 

Ponset. 

Domenjo. 

Bloquier. 

Lesta  va. 

Jaquet  de  Labaur. 

Raulhet. 

Guilhamot. 

Guillaumes  de  Malechat. 

Colin  de  Goja. 

Johan. 

P.  Grenaut. 

Guiot  de  Grenaut. 

B.  lo  corren. 

Loffay. 

Guilleumes  d'Olivier. 

Lo  companho  de  Coli. 

Lo  senhor  de  Canhac. 

Johanni  de  Monestier. 

Miro  de  Calmon. 

Huguot  de  Messac. 

Johan  lo  Ruf. 

Guiot  Genieys. 

Lo  senhor  de  la  Gardela. 

Ramon  de  Montarnal. 

B.  Sensterra. 

Lo  Rossen  de  La  Berbis. 

Arnaut  de  Lhautrec. 
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N"  6. 

Rôle  de  la  revue  de  U  Chevaliers  et  186  Écuyers,  passée  à  Clair- 
vaux,  Villeneuve,  Peyrusse  et  Maleville,  devant  Bet  Bertrand,  Écuyer, 
Soigneur  de  Gironde ,  Bailli  de  Rodez ,  établi  et  ordonné  par  Ar- 
naud de  Landorre ,  Jean  Seigneur  de  Castelnau  et  de  Calmont ,  et 
Gaillard  de  Bessens,  Sénéchal  de  la  comté  de  Rodez,  Gouverneurs  de 
la  guerre  du  pays  de  Rouergue ,  par  le  comte  d'Armagnac,  capitaine- 
général  de  la  guerre  en  Languedoc  et  en  Guigne ,  le  4  février 
1387  (a). 


Mossen  de  Castelnou,  cavaler. 
Mossen  Jehan  de  Blancafort,  ca- 
valer. 
Mossen  Johan  de  Gorda,  cavaler. 
Mossen  Dando  Eralh,  cavaler. 
Arnal  Silvestre. 
Marques  de  Martonac. 
Johan  de  Monlanhac. 
Jehan  Guiot« 
Steve  Malo. 
Gualmat. 
Baudecort. 
Bloc[uier. 
Colin  Crespi. 
Johan  de  Malpié. 
Ponset. 
Domenjo. 
Rochier. 
Lestayra. 
Jaque  l  de  Labaur. 
Raulhet. 
Guilhamot. 
Olivier  de  Maylechat. 
Guilheumes  de  Maylechat. 
Colin  de  Goja. 
Johan. 

P.  de  Grenaut. 
Guinot  de  Greuaut. 
B.  lo  corren. 
Lo  fay. 

Guilleumes  d'Olivier. 
Lo  compagne  de  Coll. 
Marques  de  Cardalhac, 
Ramond  La  Gresa. 
Steve  Bonel. 


La  Palha  negra. 
Bolmieyras  lo  joine. 
Giiilhem  de  Tornal. 
Austor  de  Lalbaret. 
Lo  bore  de  Castelnou. 
Beraldot  de  Roffiac. 
Breireta. 
Johan  Lamoros. 
Johan  Somena. 
Montlaur. 
P.  Bavit. 

Johan  de  Murasse. 
Guilhamo  del  Lac. 
Bertran  de  Morlho. 
Johan  de  Druiha. 
Ramon  Canhas. 
Peyre  Amiac. 
Lo  bore  de  Cambolas. 
Junquieyras. 
Bernad  Jorda. 
Johan  del  Ser. 
Jaquet  de  Cobiso. 
Guilhamot  de  Baie. 
Bernât  Roqua. 
Arnaul  de  Lhaulrec. 
Ponset  de  Treslans. 
Peiro  Gautier. 
Lo  bore  de  Lovinhac. 
Le  bore  de  Lignous. 
Loys  d'Auriac. 
Sparro. 
Beyrieyras. 
Forte  Valeta. 
Naudonet  de  Lafon. 
P.  de  Foyssac. 
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Marat  Dobre. 

P.  de  Sanct  Thio. 

P.  de  Parrabela. 

Francès  de  Sanct  Andrieu. 

Bermon. 

Peyrot. 

Guilhonet  de  Teussac. 

Johan  d'Apchier. 

Steve  Lalaman. 

Steve  Malespina. 

Miniolet. 

Guilhonet  lo  rebelle. 

Guilhem  Cambo. 

Ànthoni  de  Savoya. 

Lo  Règne. 

Johan  de  Chalier. 

Gunna  de  Ribleyra. 

Johan  de  Moysso. 

Guilhami  de  Lamarque. 

Johan  de  Bonnabenna. 

Petit  Johan  del  Rossel. 

Ponset. 

Audoart. 

B.  Bladier. 

Guilhem  Godart. 

Nator. 

I-o  bort  de  Raslel. 

Peyrot  de  Monclar. 

Kalhet. 

Odet  de  Villar. 

Johan  de  Belmon. 

Johan  lo  fol. 

Nicholau  del  Tilhet. 

Mathieu  Lalaman. 

Johan  Franc. 

ï^eirisot. 

Aventura. 

Mondo  del  Bosc. 

Bertrand  Ramon. 

Chioarel. 

l-«o  Picart. 

'Peirila. 

Armand  bort  de  Teussac. 

Jacomi  de  Pâma. 

Corno. 

Ferrando. 

ftollando. 

Anthoni. 

Guilhami. 

Girardi. 

Holivier. 

Jacmet. 

Lo  Rossus. 

Guilhami  Guastoel. 

Lo  baslard  de  Seveyrac. 


Guinot  Malia.' 

Bermon  de  Cabano. 

Johan  Pradier. 

Hue  Ademar. 

Gaucelin  de  Belbeser. 

Stanho  d'Estanh. 

Lo  vescomte  de  Mural. 

Amalric  de  Severac. 

Riguo  de  Guaissas. 

Johan  de  Nosieyras. 

Lo  Guastard. 

Maurel. 

Guisbert  de  Tornamira. 

Persanal  del  Bosc. 

Lo  Serp. 

Tibaut  del  Boys. 

Johan  Lengles. 

Cavalier. 

P.  Pito. 

Johan  de  Cressac. 

Nicholau  Leclerc. 

Johan  lo  fol. 

P.  d'Estanh. 

Mondo  de  Lemosi. 

Johan  Maynier. 

Johan  de  la  Bergonha. 

Lo  bore  de  Barsalona. 

Johan  Pioel. 

Aliot  Rosset. 

B.  de  Fregeylolas. 

Lo  bore  Balestier. 

Johan  Combel. 

Bethol  de  Piscosa. 

Bore  Armier. 

Anglada. 

Abenturi. 

Anti. 

Steve  Bru. 

Lo  bort  de  Berdusa. 

Peyrot  de  Beumerchal. 

Manau  de  Bolac. 

Naudonet  de  Belloc. 

Lo  bort  de  Sanct  Mauris. 

Marot  Lengles. 

Guiot  de  Messac. 

Guillonet  Laroqua. 

Johan  de  Bordeus. 

Lo  princip. 

Tanio  de  Balaguier. 

Berni  del  Puech. 

Johan  de  la  Savanha. 

Peyrinet  de  Sanct  Benezech. 

Lo  Basqui. 

Lo  Bigorda. 

Johan  Davinho. 
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Petit  Bo. 
Johan  Barnieu. 
Guilhem  de  Monestier. 
Lo  senhor  de  Canhac. 
Johan  de  Monestier. 
Miguo  de  Çalmon. 


Rato  de  Fenayrols. 
Lo  senhor  de  la  Guepia. 
Johan  de  Fenayrols. 
Johan  Delbona. 
Johan  Peyrol. 
Begoi. 


N«  7. 

Rôle  de  la  revue  de  6  Chevaliers,  174  Écuyers  et  10  arbalétriers, 
passée  à  Rieupeyrous,  à  Sauveterre  et  à  Castelmari,  les  2  et  3  mai* 
1387,  par  Guillemot  de  Solatges,  Chevalier  (a). 


Mossenhor  Bemad  d'Armanhac. 

Mossen  Guillamot  de  Solatges. 

Mossen  Guamot  de  la  Romeguieyra. 

Lo  senhor  de  Castelnou. 

Mossen  Johan  de  Blancafort. 

Mossen  Dando  Eralh. 

Lo  senhor  d'Arpajo. 

Lo  vescomte  de  Murât. 

Lo  senhor  d'Ëstanh. 

Rato  de  Landorra. 

Porto  Valeta. 

Huguot  de  Messac. 

Lo Tbaslart  de  Seveyrac. 

Steve  Boirel. 

Lo  senhor  de  Mostuéjouls. 

Francès  de  Sanct  Andrieù. 

Olivier  de  Maylechat. 

Johan  Guyot. 

Jacomi  de*  Pania. 

Persanaî  dcl  Bosc. 

Lo  bore  de  Verdussa. 

Aymerigot  Perier. 

Johan  de  Chalier. 

Johan  Trebelhier. 

Steve  Mars. 

Pevrot  de  Labinha. 

Colin  Crespi. 

Jaquet  de  Labal. 

Domenjo  de  Gortadà. 

Johan  de  Lescura. 

Johan  de  Bademort. 

Ponset  Cardenal. 

Johan  de  Malpié. 


Johan  de  Negrepon. 
Antoni  d'Aost. 
Johan  d'Espagna. 
Johan  Ramon. 
Giionzalguo. 
Guirauld  del  Saur. 
Guaspari  del  Pelha; 
Anthoni  del  Sala. 
Bertrano  de  Nichel. 
Johan  de  Brethabra. 
Bemad  Dolmeyras. 
Ponset  de  Cayluts. 
Robert  de  Bar. 
Lo  senhor  de  Caylar. 
Bernado  de  Lafita. 
Rato  Ademar. 
Rollan. 
Pierre  Marti. 
Guilhabin  de  Frenelhier. 
Fontanet  de  Lafossa. 
Lionel  Daulin. 
Baire  de  Gili. 
Peirot  lo  Picart. 
Andrieu  Bithalier. 
Matinet  de  Rieus. 
Pierre  Motot. 
Raolet  de  Tersi. 
Pierre  de  Grenaut. 
Olivier  lo  Breto. 
Alanh  Gonaut. 
Odart  de  la  Grezomeyra. 
Guillot  Seslerra. 
Johan  d'Achier. 
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Bernât  lo  corren. 

Johan  Tibaut. 

Âleaumet  Daurituls. 

Lo  senhor  de  Capluc. 

Tando  d'Esparro. 

Guilhamot  de  Beyrieyras. 

P.  Anal. 

Amalriguo  de  Seveyrac. 

Guinol  Malia. 

Bermon  de  Gabano. 

Johan  Dalat. 

Augier  de  Pessat. 
Jordi  Eralh. 
Ponset  de]  Clause). 
Johan  de  Monthels. 
Guamoto  de  Crosel. 
Lo  Rossen  de  la  Berbis. 
Johan  lo  Ruf. 
Hamon  de  Montarnal. 
Amalriguo  de  Senerguas. 
JL.0  senhor  de  la  Guardola. 
Cîuiberl  de  Tornamira. 
'P.  Bal  mas. 
dolin  deGuoja. 
^ncqui  Darquilon. 
^ohan  del  Puech. 
"X*.  de  Aars. 
Ho  Gastard. 
H^oasel  del  Sait. 
Thomas  de  Sancl  Marli. 
<juonet  de  Plens. 
IS^etit  Johan. 

^uilhonet  de  Teussac  joinc. 
Steve  Malespina. 

Ralhet. 

Lo  bore  de  Rastel. 

"P.  Parmengau. 

Parisol  Girnel. 

Anton!  de  Savoya. 

P.  de  Monclar.  " 

Johan  de  Ghalier. 

Steve  La] aman. 

Abentura. 

Johan  de  Belmon. 

Guilhonel  lo  rebelle. 

Girma  de  Riviers. 

Nicholau  del  Tilhet. 

Johan  îo  franc. 

Petit  Johan  del  Rossd. 

Cliiparel. 

Johan  de  Bonabenna. 

Lo  capitani  de  La  Itfarqua. 

Mondo  del  Bosc. 

Guilhami  de  Lacanal. 

Lo  Picart. 


Nator. 

Bertrano. 

Guilheumes  Guodart. 

Peyrita. 

Johan  lo  fo] . 

Audoart. 

Odet  de  Bilar. 

Bermon. 

Montrai  co. 

Miniolet. 

Johan  de  Riclio. 

Mathieu  lo  Alaman. 

Lo  bore  de  Teussac. 

Bernardo  Blavier. 

Lo  bastart  de  Castelnau. 

Holivier  de  Borma. 

Beraldot  de  Roffiac. 

Barreta. 

Guamoto  de  Tornon. 

Austorguo  de  Lalbaret. 

Guilho  de  Beyrieyras. 

Amalriguo  Bariac. 

Johan  de  Murât. 

Johan  Hebrart. 

Lo  senhor  de  Mohestiers. 

Guinot  del  Puech. 

Olivier  de  La  Tor. 

Lionel  Labano. 

Berenguo  Signal. 

Regino  d'Albinhae. 

Ricart  Trossic. 

Ponsoya  de  Monméja.- 

Berenguo  Signal  lo  joine. 

Johan  Sigual. 

Arnal  Silveslre. 

Guiraud  de  Gros. 

Johan  del  Ser. 

Johan  d'Arvieu. 

Lo  Biguorda. 

Mondonet  de  Lafon. 

Guilhem  de  Belbeser. 

Johan  de  Morlho. 

Bertran  de  Morlho. 

Buro  de  Balaguier. 

Peyrinet  de  Sanct  Benezech. 

Johan  de  Solongi. 

Johan  de  la  Sauna, 

Jaquet  de  Gobiso. 

Mondo  Ganhas. 

Guinot  Pladier. 

Johan  Davinho. 

P.  Guady. 

Domenjo  de  Leborma. 

P.  de  Garssiac. 

Peyrolo  de  Laribieyra. 
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Marot  de  Bres. 
Peyroti  de  Sanct  Yo. 
Guilhamo  del  Lac. 
Bernât  Leslarrier. 
Bernado  Rayssa. 
Jacme  Frolart. 
Austorgo  del  Masel. 


ILLUSTRATIONS 

Guilhonet  de  Sanct  Bausili. 


Loynol  de  Seyra. 
Thonet  de  Barra. 
Guilhamot  de  Truejols. 


N°  8. 


Rôle  de  la  revue  de  6  Chevaliers,  17/»  Écuyers  et  10  arbalétriers, 
passée  à  Saint-Antonin  le  k  avril  1387,  par  Guillaume  de  Solatges, 
Chevalier  (a). 


Mossenhor  Bernad  d'Armanhac. 

Mossen  Guillamot  de  Solatges. 

Mossen  Guamot  de  la  Romiguieyra. 

Mossen  Johan  de  Blancafort. 

Mossen  Dando  Eralh. 

Lo  senhor  de  Castelnou. 

Lo  senhor  d'Arpajon. 

Lo  senhor  d'Estanh. 

Lo  senhor  de  Mostuéjols. 

Lo  senhor  de  Monestiers. 

Lo  senhor  de  Bordier. 

Lo  vescomte  de  Murât. 

Rato  de  Landorra. 

Porto  Valeta. 

Hugot  de  Messat. 

Lo  bastart  de  Seveyrac. 

Steve  Boirel. 

Francès  de  Sanct  Andrieu. 

Olivier  de  Maylechat. 

Johan  Guiot. 

Satorni  de  Plania. 

Persanal  del  Bosc. 

Lo  bore  deBerdusa. 

Jfohanet  de  Monestier. 

Guinot  del  Puech. 

Olivier  de  La  Tor. 

Lionet  Sabano. 

Berénguo  Signal. 

Regino  d'Albinhac. 

Ricart  Trossic. 

Ponsoja  de  Monméja. 

Berénguo  Sigual  lo  joine. 


Johan  Si^al. 
Arnald  Silvestre. 
Guiraut  de  Gros. 
Johan,  del  Ser. 
Johan  d'Arvieu. 
Lo  Biguorda. 
Mondonet  de  Lafon. 
Guilhem  de  Belbeser. 
Johan  de  Morlho. 
Duro  de  Balaguier. 
Bertran  de  Morlho, 
Perrinet  de  Sanct  Benezecb. 
Johan  de  Solongi. 
Johan  de  la  Sauna. 
Jaquet  de  Cobiso. 
Monde  Canhas. 
Guinot  Pladier. 
Johan  d'Avinho. 
P.  Guad. 

Domenjo  de  Lebornia. 
P.  de  Carssiac. 
Peyroto  de  La  Ribieyra. 
Marot  de  Bres. 
Peyroti  de  Sanct  Yo. 
Guilhamo  del  Lac. 
Bernât  Lescarrier. 
Bernado  Rayssa. 
Jacme  Frotart. 
Austorguo  del  Masel. 
Guilhonet  de  Sanct  Baulisi. 
Guinot  de  La  Cassanha. 
Aymeriguot  Perler. 


(a)  Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 
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Jotaan  de  Chalier. 

Johan  Trebelhier. 

Steve  Maars. 

Peyrot  de  la  Binha. 

Colin  Crespe. 

Jaquet  de  Labal. 

Domenjo  de  Cortada. 

Johan  de  Lescura. 

Johan  de  Bademort. 

Ponset  Gardenal. 

Johan  de  Malpié. 

Johan  de  Negrepon. 

Anthon  Daost. 
Johan  d'Ëspagna. 
Johan  Ramon. 
Guonsalguo. 
Ouîraut  del  Saur. 
Oaspari  de  Pelha. 
^ntoni  de  Sala. 
Sertrano  de  Michel. 
Yonset  de  Gayluts. 
«Johan  de  Brelhabra. 
mobert  de  Bar. 
^Bernard  Dolmeyras. 
IK.0  senhor  del  Gaylar. 
mernardo  de  Lafita. 
I^Rato  Ademar. 
I^RoUan. 
^■^ierre  Marti. 
fCttilhabin  de  Fronelhier. 
^IVontanet  de  la  Fossa. 
^^■iionet  Daulin. 
^IMarre  de  Gili. 
^■^eirot  lo  Picart. 
^^ndrieu  firalhier. 
IXfahuet  de  Rieus. 
^^ierre  Motot. 
^^aolet  de  Terssi. 
^l^erre  de  Grenaut. 
'^iOlivier  lo  Breto. 
-^Alanh  Guonaut. 
"^dart  de  la  Cresomeyra. 
^uilhot  Sesterra. 
—Johan  Duchier. 
3eraat  lo  corren. 
-Johan  Erbaut. 

^leaumet  Dauraust. 

Lo  senhor  de  Capluc. 

Tando  d'Esparro. 

Guilhamot  de  Beyrievras. 

Partal. 

Amalriguo  de  Seveyrac. 

Guinot  Malia. 

Bermon  de  Gabano. 

Johan  Dalal. 


Augier  de  Pessat. 

Jordi  Eralh. 

Ponset  del  Glausel. 

P.  de  Montelhs. 

Guamoto  del  Groset. 

Lo  Rossen  de  la  Berbis. 

Johan  lo  Ruf. 

Ramon  de  MontaraaI. 

Amalrico  de  Senerguas. 

Lo  senhor  de  la  Gardela. 

Guibert  de  Tornamira. 

P.  Balmas. 

Golin  de  Guoja. 

Ancqui  d'Arquilon. 

Johan  del  Puech. 

P.  de  Haars. 

Lo  Guastart. 

Ponset  del  Faut. 

Thomas  de  Sanct  Marti. 

Guonet  de  Pleus. 

Petit  Johan. 

Guilhonet  de  Teussac  joine. 

Steve  Malespina. 

Railhet. 

Lo  bore  de  Rastel. 

P.  Larmenguan. 

Pansot  Girnel. 

Antoni  de  Savoya. 

P.  de  Monclar. 

Johan  de  Ghalier. 

Steve  Lalaman. 

Aventura. 

Johan  de  Belmon. 

Guilhonet  lo  rebelle. 

Germa  de  Riviers. 

Nicholau  de  Tilhet. 

Johan  lo  franc. 

Petit  Johan  de  Rossel. 

Chiparel. 

Johan  de  Bonabenna. 

Lo  capitani  de  la  Marqua. 

Mondo  del  Bosc. 

Guilhami  de  Lacanal. 

Lo  Picart. 

Nator. 

Bertrano. 

Guilheumes  Godarl. 

Peyrica. 

Johan  lo  fol. 

Audoart. 

Odet  de  Vilar. 

Bermon. 

Monfalco. 

Miniolet. 

Johan  de  Richo. 
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Mathieu  Lai  aman. 

Lo  bore  de  Teussac. 

Bernado  Blâmer. 

Lo  bastart  de  Gasteinou. 

Olivier  de  Bornia. 

Beraldot  de  Roffîac. 

Berreta. 

Guamoto  de  Cornac. 

Âustorguo  de  Lalbarel. 
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Guillot  de  Beyrieyras. 
Amalrico  Dariac. 
Johan  de  Murât. 
Johan  Ebrart. 


Guiraut  de  La  Barriejra. 
Guilhem  Pelegri. 
Johan  de  Richo. 


N«  9. 


Rôle  de  la  revue  de  6  Chevaliers,  17/»  Écuyers  et  10  arbal^trieiiS) 
passée  à  Gompeyre  le  1»'  mai  1387,  par  Guillemot  de  Solatjges,  Che- 
valier (a). 


Mossenhor  Bernad  d'Armaiihac 

Mossen  Guillemot  de  Solatges. 

Mossen  Dando  Yralh. 

Mossen  Guamot  de  la  Romeguieyra. 

Mossen  Johan  de  Blancafort. 

Mossen  de  Castelnou. 

Lo  senhor  d'Arpajon. 

Lo  vescomte  de  Mural. 

Rato  de  Landorra. 

Porto  Valeta. 

Huguot  de  Messac. 

Lo  bastart  de  Seveyrac. 

Steve  Borrel. 

Olivier  de  Maylechat. 

Francès  de  Sanct  Andrieu. 

Johan  GuioL 

Jaconin  de  Pania. 

Persanal  del  Bosc. 

Lo  bore  de  BerdUsa. 

Lo  senhor  d'Estanh. 

Ponset  de  Cayluts. 

Robert  de  Bars. 

Lo  senhor  del  Caylar. 

Bernardo  de  Laiita. 

Rato  Ademar. 

Rollan. 

Pierre  Marti. 

Lo  bastart  de  Castelnou. 

Holivier  de  Bormia. 


Beraldot  de  Roffîac. 
Berreta. 

Guamoto  de  Tomac. 
Austorgo  de  Lalbaret. 
Guilhol  de  Beyrieyras. 
Austorguo  del  Masel. 
Guilhonet  de  San  Bau&ili. 
Guinot  de  La  Cassanbâ. 
Johan  Dalat. 
Augier  de  Pessac. 
Guiihem  Pelegri. 
Jordi  Eralh. 
Ponset  del  Clausel. 
Johan  de  Montelhs. 
Guamoto  del  Croset. 
Guilhabin  de  Frenelbier. 
Fontanet  de  La  Fossa. 
Lionel  Daulin. 
Bara  de  Gili. 
Peyrot  lo  Picart. 
Andrieu  Bralhier. 
Molinet  de  Rieus. 
Berenguo  Sigual. 
Regino  d'Albinhac. 
Ricart  Trossic. 
Ponsoya  de  Montmeja. 
Berenguo  Sigual  lo  joine. 
Johan  Sigual. 
Arnal  Silvestre. 


(a)  Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 
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Guiraut  de  Cors. 

Johan  del  Ser.  ^ 

Lo  senhor  de  Mostuéjols. 

Lo  senhor  de  MonesUers. 

Guinot  del  Puech. 

Olivier  de  La  Tor. 

Leonet  Sabano. 

Parisot  Girnel. 

Antoni  de  Savoya. 

P.  de  Monclar. 

Johan  d'Achier. 

Johan  d'Arvieu. 

Lo  Biguorda. 

JlondoncL  de  Lafon. 

Guilliem  de  Belbe&er. 

Gtiiraut  de  La  Barrîeyra. 

Johan  de  Mf>rl|K> 

Duro  de  Balaguier. 

Peirinel  de  Sanct  Benczcch. 

Johan  de  Solongi. 

Johan  de  la  Sauna. 

Jaquet  de  Cobiso. 

Mondo  Canhas. 

Guinot  Pladier. 

Johan  dÂvlnho. 

P.  Guad. 

Domenjo  de  Labornio. 

P.  de  Carssiac 

Peyroto  de  a  Rihîeyra. 

Morot  de  Bres. 

Peyroli  de  S^nct  Yo. 

Guilhamo  deï  Lac. 

Bernât  Lescarrier. 

Bernardo  Rayssa. 

Jacme  FrolarL 

Lo  Rossea  de  la  Berbis. 

Johan  )o  Rtif 

Ramon  de  Montarnal. 

Amalriguo  de  Senerguas. 

Lo  senhor  de  la  Gardela. 

Guibert  de  Tornamira. 

Amalrigo  de  Seveyrac. 

Guinot  Malia. 

Bermon  de  Cabano. 

P.  Balmas. 

Colin  de  Guoja, 

Ancqyi  d'Arquilon* 

Johan  del  Puech. 

P.  de  Hars. 

Lo  Guaslart. 

Ponsct  del  Faet. 

Thomas  de  Sanct  Marti. 

Guonet  de  Plens. 

Petre  Johan. 

Guilhooet  de  Teussac  lo  joine. 


Steve  Malespina. 

Ralhet. 

Lo  bore  de  Rastel. 

P.  Larmenfçuan. 

Johan  de  Aloysso. 

Mondo  deï  Rose* 

Guilhami  de  Lacanal. 

Lo  Picart. 

Nator. 

Bertrano. 

Guilheumes  Godart. 

Peyrica. 

Johan  lo  fol. 

Audoart. 

Odet  dt!  Bilar 

Steve  Lai  aman. 

Aventura, 

/ùhim  de  Beltnon. 

Guilhonet  lo  rebelle. 

Girma  de  Riviers. 

Nicholau  del  Tilhet. 

Bermon. 

Monfalco. 

Miniolct. 

Mathieu  Lalaman. 

Lo  bore  de  Teussac. 

Bernado  Blavier. 

P.  Arcal. 

Aymerigot  Perier. 

Johan  de  Chalier. 

Steve  Maars. 

Johan  Trabelhier. 

Peyrot  de  Labinha. 

Colin  Crespi. 

Jaquet  de  Labal. 

Domenjo  de  Cortada. 

Johan  de  Lescura. 

Johan  de  Badoncort. 

Ponset  Cardeoal. 

Johan  de  Negrepon. 

Antoni  d'Aost. 

Johan  d'Espagna. 

Johan  Ramon. 

Guonsalgpio 

Guiraut  de  Faur 

Guaspan  d*^  Pelha. 

Aiuoni  de  Sala. 

Bertrano  de  Nichel. 

Odoart  de  la  Cresomeyra. 

Pierre  Motot. 

Raolet  de  Corsi. 

Pierre  de  Grenaut. 

Olivier  lo  Breto. 

Alanh  Guonaut. 

Guilhot  Sesterra. 
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Johan  Duchier. 

Bernât  lo  corren. 

Johan  Erbaut. 

Aloamiret  Daurost. 

Tando  d'Espano. 

Guilhamol  de  Beyrieyras. 

Johan  lo  franc. 

Petit  Johan  del  Rossel. 

Chiparel. 

Johan  de  Bonabenna. 
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Lo  capitani  de  La  Marqua. 
Johan  de  Malpié. 
Johan  de  Murât. 
Johan  Ebrart. 


Manaut  de  Bolac. 

Lo  bore  de  Sanct  Mauris. 

Marot  Langles. 

Lo  princip. 


N»  10. 

Rôle  de  la  revue  de  6  Chevaliers,  174  Écuyers  et  10  arbalétriers, 
passée  à  Sévérac-PEglise  et  à  Layssac,  le  3  mai  1387,  par  Guillemot 
de  Solatges,  Chevalier  (a). 


Mossenhor  Bemad  d'Armagnac. 

Mossen  Guillamot  de  Sola^es. 

Mossen  Guamot  de  la  Romeguiera. 

Lo  senhor  de  Castelnou. 

Lo  bastard  de  Castelnou. 

Holmo  de  Bonnia. 

Beraldot  de  Rofiiac. 

Berreta. 

Guamoto  de  Cornac. 

Austorguo  de  Lalbaret. 

Guilho  de  Beyrievras. 

Lo  vescomte  de  iluraU 

Amalriguo  Dariac. 

Johan  de  Murât. 

Johan  Ebrart. 

Lo  senhor  de  Mostuéjols. 

Lo  senhor  de  Monestiers. 

Lo  senhor  del  Berdier. 

Johanet  de  Monestier. 

Guinot  del  Puech. 

Olivier  de  La  Tor. 

Leonet  de  Labano. 

Lo  senhor  dWrp^OD. 

Ber«aguo  ^gual. 

Regiuo  d'AIbinhac. 

Ricart  Trossic. 

Ponsoja  de  Montméja. 

Berenguo  Sigual  lo  joine. 

Johan  Sigual. 


Amald  Silvestre. 
Guiraud  de  Cors. 
Johan  del  Ser. 
Rato  de  Landorra.. 
Johan  d'Anrieu. 
Lo  Biguorda. 
Mondonet  de  Lafon. 
Guilhem  de  Belbeser. 
Guiraut  de  La  Barrieyra. 
Johan  de  Morlho. 
Bertran  de  Morlho. 
Duro  de  Balaguier. 
Peirinet  de  Sanct  Benezech. 
Johan  de  Solongi. 
Johan  de  la  Sauna. 
Jaquet  de  Cobiso. 
Monde  Canhas. 
Guinot  Pladier. 
Johan  d^Avinho. 
P.  Guad. 

Domen|:uo  de  La  Bomia. 
Porto  \aleta. 
P.  de  Carssiac 
Peyroto  de  la  Ribieyn. 
Marot  de  Bres. 
Perroti  de  Sanct  To. 
Guilhamo  del  Lac. 
Bemad  Lestanier. 
Bomado  Ravssa. 


v«    Arrhives  df  Rodex.  Muiascnts  de  C<.Jb«rt. 

.V.  A .  n  c«i  pûssîbk  q«*il  y  ait  erriMir  dan$  la  dat^. 
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Jacme  Frotart. 

Mossen  Dando  Yralh. 

Austorgo  dcl  MascL  . 

Guilbonet  de  Sanct  Bausili. 

Guiot  de  La  Cassanha. 

Mossen  Johan  de  Blancafort,  cavalcr. 

Johan  Dalac. 

Augier  de  Pessac. 

Guillem  Pelegri. 

Jordi  Eralh. 

Ponset  del  Clausel. 

Johan  de  Montelhs. 

Guamoto  del  Croset. 

Guilhami  dcl  Crosel. 

Huguot  de  Mossac 

Lo  Rossen  de  la  Berbis. 

Johan  lo  Ruf. 

Ramon  de  Montarnal. 

Amalrigo  de  Senerguas. 

Lo  sennor  de  la  Gardela. 

Guibert  de  Tomamira. 

Steve  Borrel. 

P.  Bal  mas. 

Olivier  de  Maylecha!. 

Colin  de  Goia. 

Anequi  d'Arquilon. 

Johan  del  Puech. 

P.  de  Vars. 

Lo  Guastart. 

Ponset  del  Faet. 

Thomas  de  Sanct  Marti . 

Guonet  de  Pleus. 

Petit  Johan. 

Guilbonet  de  Teussac,  jovc. 

Francès  de  Sanct  Andncu. 

Steve  Malespina. 

Ralhet. 

Lo  bore  de  Rastcl. 

P.  Larmenguan. 

Parisot  Girncl. 

Antoni  de  Savoya. 

P.  de  Monclar. 

Johan  de  Chalicr. 

Steve  Salaman. 

Abentura. 

Johan  de  Belmon. 

Guilbonet  lo  rebelle. 

Girma  de  Ribieyra. 

Nicholau  del  Tilhet. 

Johan  lo  franc. 

Petit  Johan  del  Rossel. 

Chiparel. 

Johan  de  Bonabenna. 

Lo  c^pitani  de  La  Marqua. 

Johan  de  Morso. 

TOME    IV. 


Mon  do  del  Bosc. 

Guilhami  de  Lacanal. 

Lo  Picarl. 

Nator. 

Lo  senhor  d'Estanh. 

Berlrano. 

Guilheumes  Guodart. 

Peirica. 

Johan  lo  fol. 

Audoart. 

Odet  de  Vilar. 

Bermon. 

Montfalco. 

Miniolet. 

Mathieu  lo  Alaman. 

Lo  bore  de  Teussac. 

Bcrnardo  Blavier. 

Aymerigot  Perier. 

Johan  de  Chalier. 

Johan  Guyot. 

Steve  Maars. 

Johan  Trebelhier. 

Peyrot  de  La  Binha. 

Colin  Crespi. 

Jaquct  de  Labal. 

Domenjo  de  Cortada. 

Johan  de  Lescura. 

Johan  de  Bradaemort. 

Ponset  Cardenal. 

Johan  de  Malpié. 

Johan  de  Ruho. 

Jacomi  de  Pâma. 

Johan  de  Negrcpon. 

Antoni  Daost. 

Johan  d'Espagna. 

Johan  Ramon. 

Guonzalgo. 

Guiraut  de  Faur. 

Guaspari  de  Pelha. 

Antoni  de  Sala. 

Bertrando  de  Urchel. 

Johan  de  Bielhama. 

Bernât  d'Olmieyras. 

Ponset  de  Cayluls. 

Robert  de  Bars. 

Lo  senhor  del  Caylar. 

Bernado  de  Lafita. 

Rato  Ademar. 

Rollan. 

Pierre  Marti. 

Guilhabin  de  Frenelhier. 

Fontanet  de  La  Fossa. 

Lionel  Daulin. 

Berre  de  Gili. 

Pcrrot  lo  Picarl. 
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Andrieu  Bralhier. 
Mahuet  de  Rieus. 
Pierre  Motot. 
Raolet  de  Terssi. 
Pierre  de  Grenaut. 
Alanh  Gonaut. 
Odart  de  la  Crestomeyra. 
Guilhot  Sesteyra. 
Johan  Duchier. 
Bernât  lo  corren. 
Johan  Ërbaut. 


Aleau|[net  Duranti. 

Lo  bore  de  Berdusa. 

Tando  d'Esparro. 

Guilhaumot  de  Beyrieyras. 

Persanal  del  Bosc. 

P.  ArtaL 

Lo  bastart  de  Seveyrac. 

Amalriguo  de  Seveyrac. 

Guinot  Malia. 

Bermon  de  Cabano. 
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5. -OFFICIERS  GÉNÉRAUX 


DE  TERRE  ET  DE   MER 


OHMêiMIfAMniES     JBU    nOUJEHêirM!. 


ABBIIÉK    DB    TEBBE. 


MARÉCHAUX  DE    FRANCE. 


^422.  Amaury,  baron  de  Sëvérac mort  en    1621 

^741.  Charles-Louis- Auguste  de  Fouquet,  comte  et  puis  duc  de 
Belle-Isle mort  en    1767 

LIEUTENANTS    GÉNÉRAUX. 

^^^7.  Louis,  duc  d'Arpajon. 

*^02.  Jean-Anne  deTubières,  comte  de  Caylus. 

^^04.  François,  comte  d'Estaing. 

Philippe  d'Estaing,  comte  de  Saillans. 
^"^"XS.  Louis,  marquis  d'Arpajon. 
*^  34 .  François  d'Estaing,  marquis  de  Saillans. 
^"^^5.  Jean-Claude  de  Lastic,  marquis  de  Saint-JaL 
^"^SS.  François  d'Adhémar  de  Panât,  comte  de  la  Serre. 

Louis-Joseph  de  Montcalm  Saint-Verap. 
'"^CO.  Antoine-Marie  de  Malvin,  comte  de  Montazet. 
'^^2.  François,  marquis  de  Lastic. 
^*^^2.  Pierre  de  Buisson,  comte  de  Beauteville. 

Jean-Baptiste-Charles-Henri,  comte  d'Estaing. 

^'^^0.  Antoine  de  Malvin,  comte  de  Montazet. 

^^84.  François,  comte  de  Lastic. 
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MARÉCHAUX   DE   CAMP. 

1572.  François  de  la  Valetle-Cornusson. 
1621 .  Jean  de  la  Valette-Cornusson. 

1649.  François  de  la  Valette,  marquis  deCornusson. 

1650.  Jean  d'Estaing,  Baron  de  Saillans. 
1680.  Marc-Antoine  de  Grégoire  des  Gardies. 
1719.  Henri  de  Cruzy-Marcillac. 

1748.  Nicolas-Hyacinthe  de  Montvalat,  comte  d'Entraygues. 
1761.  Antoine  deMalvin,  comte  deMontazet. 

1780.  François-Louis  d'Adhémar,  chevalier  de  Panât. 
Jean-Henri  de  Moret,  comte  de  Peyre. 

1781 .  N.  de  Malvin,  comte  de  Montazet. 
\     Jean-Balthar,  comte  d'Adhémar. 

1784.  Germain-Ignace  d'Alboy-Montrosier. 

Gui-Augustin  de  Laparra,  chevalier  de  Salgues. 
Le  baron  de  Curières-Castelnau-de-Saint-Gôme. 

BRIClADIERIi. 

INFAIfTERIE. 

1702.  Hyacinthe  de  Montvalat. 
1706.  Jacques  de  Guerin  des  Aresnes. 

1743.  DeMontcalm. 

1748.  Le  chevalier  de  Montazet. 

CAVALERIE. 

1704.  Emmanuel  de  Bessuéjouls,  marquis  de  Boquelaure. 

1745.  Charles-Philippe,  chevalier  de  Cruzy-Marcillac. 

1748.  Philibert-Louis,  comte  de  Lastic-Saint-Jal. 

1770.  N.  de  Lastic. 

1780.  François  de  Luzenson-Levezou,  comte  de  Vesins. 

DRAGONS. 

1744.  Gaspard  d'Estaing,  marquis  du  Terraîl. 
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AIDES   DE  CAMPS  et  ARMÉES  DU  ROI. 

1676.  Samuel  de  Crozat  de  Grandcombe. 
N.  de  Buisson-BouraazeL 

AIUHÉE  MAVAIiE. 

AMIRAUX. 

1792.  J.-B.-Charles-Henri  comte  d'Estaing. 

VICE-AMIRAUX. 

1781 .  Aymar-Joseph,  comte  de  RoquefeuiL 

LIEUTENANTS    GÉNÉRAUX. 

Jacques-Aymar  de  Roquefeuil  qui  avait  été  chef  d'escadre 
en  1728. 

CHEFS  d'escadre. 

Pierre  de  Roquefeuil  qui  avait  été  capitaine  de  vaisseau  en 
1658. 

N.  de  Tubieres,  marquis  de  Caylus mort  en    1751 

1771 .  Le  vicomte  de  RoquefeuiL 
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6.  -  HAUTES  DÉCORATIONS  MILITAIRES- 


CHEVALIERS  DE  L'ORDRE  DU  ROI  AU  SEIZIÈME  SIÈCLE. 
(  Par  ordre  alphabétique.  ) 

François-d'Arjac  Solages,  baron  de  Tholet,  Sénéchal  du 

comté  de  Rodez • 1575 

François  d'Arjac-Solages,  seigneur  de  Caylus,  vivant  à  la 

même  époque. 

Samuel  d'Arpajon,  baron  de  Broquiès,  vivant  en 1578 

Jean  de  Benaven,  seigneur  de  Mels,  vivant  en  1542.  —  1583 

Antoine  de  Buisson,  baron  de  Bournazel 20  avril  1570 

Jean  de  Gorneillan-Mondenard 1599 

Hector-François  de  Corneillan 1629 

Guillaume  Delmas 1563 

François,  vicomte  d'Estaing 1540 

Vital  d'Izam-Fraissinet 1576 

Thibaut,  seigneur  de  Lastic,  vivant  en 1568 

Antoine  de  Levis,  comte  de  Caylus  qui  fut  Chevalier  du 

Saint-Esprit. 
Antoine  de  Luzençon-Levezou-Vesins,  vivant  en  1572  et  1575 
Jean  de  Luzençon-Levezou-Vesins,  vivant  en. .  1572  et  1580 

François  de  Montvalat le  5  de  janvier  1573 

Antoine  de  Moret,  seigneur  de  Montarnal avant  1581 

Jean  de  Morlhon,  seigneur  de  San-Venza,  mort  en 1599 

Charles  de  Roquefeuil 15  de  février  1570 

Gui  de  Roquelaure,  capitaine  de  La  Roque  Valsergue,  de 

1574  à 1586 

Guillot  de  la  Valette-Parisot,  vivant  en 1561 

François  de  la  Valette-Parisot,  qui  fut  plus  tard  Chevalier 

du  Saint-Esprit. 
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ORDRE   MILITAIRE  DE   SAINT-LOUIS. 

Grands'-Croix  : 

François  d'Adhémar  de  Panât,  comte  de  la  Serre,  Com- 
mandeur en  1743 Grand-croix  en  1761 

Antoine  M.  de  Malvin,  comte  de  Montazet 1764 

Pierre  de  Buisson,  comte  de  Beautreillis .* .  1761  —  1774 

Aymar-Joseph,  comte  de  Roquefeuil 1768  —  1779 

Antoine  de  Malvin,  comte  de  Montazet 1771  —  1779 

Commandeurs  : 

Samuel  de  Grandcombe (1)  1698 

Henri-Madeleine  de  Cruzy-Marcillac  (honoraire). .  1739^ 

Jean-L.-Élz.  de  Montcalm  (honoraire.) 1757) 

François,  marquis  de  Lastic 1761 

François  d*Adhémar,  chevalier  de  Panât 1779 

ORDRE   DE  SAINT-LAZARE. 

N,  B.  Il  n'y  avait  que  des  Commandeurs,  et  pour  l'être ,  il  fallait 
non-seulement  être  au  moins  colonel,  mais  prouver  dix  générations 
militaires  successives  sans  anoblissement  connu. 

J.-Ch.,  comte  d'Albignac 1783 


(1)  n  n'est  porté  que  dans  les  états  du  ministère  de  guerre,  parce  que  la  pro- 
motion dont  il  devait  être  n'eut  lieu  que  le  âO  de  mars  1699  et  qu'il  mourut  le 
11  de  février  précédent. 

(2)  Ces  deux  Commandeurs  ne  sont  pas  non  plus  portés  dans  VHistoire  de 
l'Ordre  de  Saint-Louis,  parce  qu'ils  no  furent  qu'honoraires. 
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7.  ~  PERSONNAGES  ÉMINENTS 


DANS  L'ORDRE  CIVIL. 


Ministre  d'État.  —  Louis,  duc  d'Arpajon. 

Conseil  d'État  et  privé.  —  Jean  de  Lavalette-Cornusson,  avant 
1614. 

Conseil  d'État  1767.  —  Jean-Armand  de  Bessuéjouls-Roquelaure, 
évêque  de  Senlis. 

Parlement  de  Toulouse.  —  Bernard  Laurel,  Premier  Président 
avant  1483. 

Cour  des  Aides  de  Cahors  transférée  à  Montauban.  —  Jacques 
de  Buisson,  seigneur  d'Aussonne,  Premier  Président,  Gouverneur 
du  Quercy,  en  1651,  Conseiller  d'Etat  en  1653,  mort  en  1670. 

Jacques  de  Buisson,  fils  du  précédent,  Premier  Président  en  1656, 
marquis  d'Aussonne  en  1676,  mort  en  1689. 
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B.  -  SERVICES  ÉMINENTS  RENDUS  A  L'ÉTAT. 


1210.  Jeaii  de  Beaumont,  seigneur  de  Tenières,  assiégé  le  Mur-de- 
Barrez,  que  les  Albigeois  avaient  pris  et  où  ils  s'étaient 
fortifiés  ;  il  les  en  chasse,  ainsi  que  de  La  GuioUe.  P^xpulsés 
de  ces  deux  places,  ils  avaient  résolu  de  se  rendre  maîtres 
de  Rodez;  mais  Tenières,  qui  les  poursuivait,  les  atteint,  les 
attaque  et  en  fait  un  grand  carnage  au  moment  où  ils  étaient 
sur  le  point  de  s'introduire  dans  la  ville.  La  Généralité  et 
ville  de  Rodez,  autorisée  par  le  comte  et  l'évoque,  voulant 
témoigner  sa  reconnaissance  à  son  libérateur,  s'obligea, 
dès  lors,  envers  lui  et  ses  successeurs,  à  perpétuité,  à  lui 
payer  annuellement  six  florins  d'or,  à  lui  députer,  tous  les 
ans,  six  notables  qui  diraient,  par  trois  fois,  dans  son 
château  de  Tenières  :  Viva  Teiiieros  que  nous  e  emperat  et 
defendut  des  Albiges  et  des  Bulgares;  à  faire  sonner  à  la 
volée  toutes  les  cloches  de  la  ville  quand  il  \  oudrait  y 
faire  son  entrée  ;  à  l'aller  recevoir  sous  un  dais  hors  des 
portes  de  la  cité;  enfin,  à  faire  crier  par  un  héraut  sur  la 
plus  haute  tour  :  Honneur  à  Tenières^  qui  nous  a  défendus 
des  Albigeois.  L'extrême  reconnaissance  des  habitants  de 
Rodez  montre  l'importance  du  service  (jue  le  seigneur  de 
Tenières  leur  avait  rendu  et  la  frayeur  qu'inspiraient  les 
Albigeois. 
Les  habitants  du  Mur-dc-Barrez  et  de  La  (îuiolle,  voulant  imi- 
ter la  générosité  de  ceux  do  Rodez,  s'obligèrent  aussi  en- 
vers le  baron  de  Tenières  :  les  premiers,  à  hii  apporter  an- 
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nuellement  six  moutons  d'or,  et  ceux  de  La  GuloUe,  à  une 
taille  perpétuelle  de  cinq  sous,  évaluée,  depuis,  douze  pe- 
tits florins. 
Tous  ces  privilèges,  et  plusieurs  autres,  en  faveur  du  baron 
de  Tenières,  furent  confirmés  par  des  lettres  patentes  du 
Roi,  en  date  du  26  de  juin  1214. 

1214.  Pierre  d'Estaing,  Chevalier,  sauve  la  vie  au  Roi  Philippe- 
Auguste,  à  la  bataille  de  Bouvines.  Ce  Prince  accorde  à  la 
maison  d'Estaing  le  droit  de  porter  les  armes  de  France,  au 
chef  d'or, 

1214.  Claude  Pollier,  Chevalier,  dont  la  famille  a  longtemps  habité 
Villefranche,  sauve  (suivant  Bosc  et  Moréri)  la  vie  au  prince 
Louis,  fils  de  Philippe-Auguste,  et  qui  fut,  depuis,  le  Roi 
Louis  VIII.  Ce  prince  fonde,  en  l'honneur  de  Pollier,  un 
Ordre,  appelé  du  Coq^  et  dont  cet  oiseau  était  l'insigne, 
parce  que  Pollier  portait  un  coq  dans  ses  armes. 

1368.  Bérenger  Nattes,  premier  consul  du  Bourg  de  Rodez,  contri- 
bue à  chasser  de  cette  ville  les  Anglais.  Il  est  secondé  par 
Guillaume  Laparra  et  Bernard  Resseguier.  Nattes  est 
anobli,  en  1370,  lui  et  sa  postérité,  et  reçoit,  durant  cinq 
ans,  une  pension  de  cent  livres  en  dédommagement  des 
pertes  à  lui  causées  par  les  Anglais.  Resseguier  et  Laparra 
reçoivent  la  terre  de  Gradels  du  duc  d'Anjou,  en  1372. 
Le  fils  de  Laparra  est  anobli  en  1377. 

1391.  Guillaume  de  Saunhac  avait  rendu  de  nombreux  et  impor- 
tants services  au  comte  de  Rodez,  Jean  III  d'Armagnac,  qui 
posséda  ce  comté  de  1384  à  1391.  Le  comte,  pour  le  ré- 
compenser de  ses  innombrables  services,  lui  fit  don  de  la 
terre  de  Belcastel,  don  qui  fut  confirmé,  en  1398,  par  le 
comte  Bernard,  frère  de  Jean,  et  depuis  Connétable. 

1391.  Amaury  de  Sévérag  ramène  d'Italie,  dans  leur  pays,  les 
troupes  du  comte  Jean  III  d'Armagnac,  tué  devant  Alexan- 
drie. 

1418.  Il  bat  les  Bourguignons  devant  Paris. 

1419  et  1420.  Sénéchal  de  Rouergue  et  de  Quercy,  il  maintient  ces 
pays  sous  l'autorité  du  Roi. 
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U23.  11  est  élevé,  pour  ses  services,  à  la  dignité  de  Maréchal  de 

France. 
1441.  Guillaume  Delmas,  seigneur  du  Mas  de  Caumels,  près  de 
Sainte-Radegonde,  et  écuyer  de  Bernard  d'Armagnac,  comte 
de  Pardiac,  deuxième  fils  du  Connétable,  monte  le  premier  à 
l'assaut  au  siège  de  Pontoise,  et  son  heureuse  audace  en- 
traîne la  prise  de  la  ville.  Le  Roi  Charles  VII,  outre  qu'il 
lui  donna  une  pension  considérable,  lui  accorda  le  droit 
déporter  sur  son  écusson  une  couronne  murale,  récom- 
pense d'autant  plus  singulière,  dit  le  père  Daniel,  que  les 
couronnes  étaient  alors  plus  rares  dans  les  armoiries,  et 
que  plusieurs  Souverains  n'en  portaient  pas  encore. 
1605.  Jacques  d'Hèbles,  baron  de  Las  Ribes,  écuyer  de  la  grande 
écurie,  capitaine  de  Camboulas  et  gentilhonune  ordinaire 
du  Roi,  ohûnty pour  ses  services^  outre  l'érection  d'une  ba- 
ronnie,  un  brevet  de  Chevalier  de  V Accolade^  avec  la  per- 
mission d'ajouter  à  ses  armes  un  chef  d'azur,  cl^argé  d'une 
fleur  de  lis  d'or.  Plus  tard,  il  obtint  encore,  pour  ses  ser- 
vices^ l'érection  d'une  autre  baronnie,  avec  la  permission 
d'ajouter  à  ses  armes  un  mouchoir,  un  pistolet,  une  pique. 
1632.  Louis,  vicomte  d'Arpajon,  maréchal  de  camp,  prend  Consar- 
bruck,  bat  les  Impériaux  et  investit  Trêves. 

1638.  Lieutenant  général,  il  défait,  à  Polincove,  en  Flandre,  quatre 

mille  cavaliers.  Au  mois  de  décembre,  il  assiège  et  prend 
Lunéville. 

1639.  Il  assiège  et  prend  Salus  en  Roussillon. 

1641 .  Il  prend  Canet  et  contribue  à  la  prise  d'Elne.    * 

1645.  Il  secourt  Malte,  à  la  tête  d'un  corps  d'armée  levé  à  ses  frais. 

1650.  Il  favorise  l'élection  du  Roi  de  Pologne,  Casimir. 

Il  reçoit,  de  l'Ordre  de  Malte,  l'autorisation  de  porter  sur  son 
écusson  celui  de  la  Religion,  et,  pour  l'aîné  de  sa  maison, 
à  perpétuité,  les  honneurs  de  Grand'croix. 
En  1650,  il  est  créé  duc  et  pair.  Depuis  1633,  il  était  Cheva- 
lier des  Ordres. 

1704.  François,  comte  d'Estaing,  lieutenant  général,  chasse  les  Au- 
•  -  trichions  de  Bobbio,  le  12  de  mars. 

1705.  Il  défait  un  parti  de  Savoyards. 
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1706.  Il  prend  Asti. 

1709.  Il  prend  Rhodes,  en  Espagne,  le  13  de  mars. 
Il  prend  Castanet,  le  13  d'avril. 
11  prend  Venesque,  le  22  d*avril. 
1734.  Il  est  nommé  Chevalier  des  Ordres  du  Roi. 
1711.  Louis,  marquis  d'Arpajon,  petit-fils  du  duc,  maréchal  de 
camp,  prend  Venesque,  en  Aragon  ;  Castel-Lion,  dans  le 
val  d'Aren  ;  Solsonne,  en  Catalogne.  Il  reçoit  TOrdre  de  la 
Toison  d'Or. 
1713 .  Il  est  fait  lieutenant  général. 

1742.  Charles-Louis-Auguste  de  Fouquet,  Maréchal  de  Belle-Isle, 
fait  élire  Empereur  d'Allemagne,  sous  le  nom  de  Charles  VII, 
l'Électeur  de  Bavière,  Charles-Albert. 
Il  commande  la  retraite  de  Prague. 
1747.  Il  sauve  la  Provence  où  les  Autrichiens  étaient  entrés  au  mois 
de  décembre  1746. 
ChevaHer  des  Ordres  du  Roi  en  1734,  et  Maréchal  de  France 
en  1741,  créé  prince  de  l'Empire  romain  en  1742,  il  est 
créé  duc  de  Belle-Isle  et  Pair  de  France  en  1748. 

1756.  Louis-Joseph,   marquis  de  Montgalm,  maréchal  de  camp, 

prend,  au  Canada,  le  15  d'août,  le  fort  Ontario,  et,  le  16,  le 
fort  Oswego  et  le  fort  Saint-George. 

1757.  Le  9  d'août,  il  prend  le  fort  de  Guillaume-Henri,  sur  le  lac  du 

Saint-Sacrement. 

1758.  Le  8  de  juillet,  à  la  tête  de  trois  mille  deux  cent  cinquante 

hommes,  il  remporte  une  victoire  complète  sur  plus  de 

vingt  mille  Anglais. 
En  1757,  il  est  nommé  Commandeur  honoraire  de  l'Ordre  de 

Saint  Louis. 
En  1756,  il  est  nommé  lieutenant  général. 
Après  sa  mort,  chacun  de  ses  enfants  reçoit  une  pension,  que, 

par  exception,  l'Assemblée  constituante  leur  conserve  en 

1789. 
1760.  Jean-Baptiste-Charles-Henri,  comCe  d'Estaing,  ayant  équipé, 

à  ses  frais,  des  bâtiments,  détruit  le  comptoir  anglais  de 
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Gomron,  dans  le  golfe  Persique ,  et  s'empare  des  établisse- 
ments anglais  dans  Tîle  de  Sumatra. 
1779.  Devenu  lieutenant  général  des  armées  de  terre  et  Vice-Ami- 
ral, il  prend,  le  16  de  juin,  Tîle  de  Saint-Vincent. 

Le  2  de  juillet,  il  descend  à  Tîle  de  la  Grenade  et  s'en  em- 
pare. 

Le  6  de  juillet,  il  force  Tescadre  de  l'amiral  Byron,  supérieure 
à  la  sienne,  de  se  retirer  à  Saint-Christophe, 

Lieutenant  général  en  1762,  et  Chevalier  des  Ordres  du  Roi 
en  1767,  il  est  créé  Grand  d'Espagne  de  la  première  classe 
en  1782,  et  Amiral  en  1792. 
1 799 .  Antoine-Gabriel- Venance  Rey  ,  général  de  division  ,  prend 
Gaëte,  au  Royaume  de  Naples,  le  4  de  janvier. 
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9.  -  SANG  VERSÉ  POUR  LA  PATRIE. 


1356.  Guinet  de  Buisson,  Écuyer,  tué  à  la  bataille  de  Poitiers. 
1535.  Antoine  de  Tadriag,  tué  à  la  Liquisse,  près  Millau,  à  la  tête 

de  deux  cents  arquebusiers. 
i5kk'  Jean  de  Buisson,  blessé  à  la  bataille  de  Cérisoles,  en  Pié- 
mont. ' 
1586.  N.  DE  Vesins,  vieux  Chevalier,  tué  devant  Compeyre. 
1617.  Louis,  vicomte,  depuis  duc  d'Arpajon,  reçoit  onze  coups  de 

poignard  au  combat  de  Solen,  en  Italie. 
1622.  Jean  de  la  Valette-Cornusson,  maréchal  de  camp,  tué  devant 

Tonneins. 
1629.  Charles  de  Cruzy-Marcillag,  mestre  de  camp  d'infanterie, 

tué  devant  Privas. 
Louis-Raimond  de  Montvalat,  tué  devant  Millau. 
1673.  Maurice  de  Montcalm,  capitaine  au  régiment  de  Gondé,  blessé 

à  la  défense  de  Naarden. 
1675.  Louis  DE  Montcalm,  aide  de  camp  du  Maréchal  de  Schomberg, 

blessé  au  siège  de  Bellegarde. 
1677.  Samuel  de  Grandcombe,  aide  des  camps  et  armées,  blessé  au 

siège  de  Cambrai  et  encore  au  siège  d'Ypres,  en  1678. 
Daniel  de  Montcalm,  capitaine  au  régiment  de  Turenne,  tué  à 

la  bataille  de  Cassel. 
Gaspard  de  Montcalm,  capitaine  de  cuirassiers,  blessé  à  la. 

même  bataille. 
1691 .  —  1693.  Samuel  de  Grandcombe,  déjà  blessé  en  1677  et  1678^ 

blessé  deux  fois  au  siège  de  Mons  en  1691,  a  un  cheval  tué 

sous  lui  à  Namur,  est  encore  blessé  à  Charleroi  en  1693» 

Mort  de  ses  blessures  en  1699. 
1694.  Deux  Tauriac,  capitaines  au  régiment  de  Sault-Lesdiguières» 
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sont  blessés  devant  Ostalrich,  en  Catalogne,  lorsque  le  duc 
d'Escalone  vient  y  mettre  le  siège. 

1701.  Jacques  de  Tauriac,  capitaine  au  régiment  de  Sault,  infante- 

rie, est  blessé  au  bras  droit,  à  l'affaire  de  Chiari. 
François  de  la  Treille  est  blessé  dans  le  Milanez,  au  combat 
de  la  Stradella. 

1702.  Hyacinthe  de  Montvalat,  colonel  d'infanterie,  est  tué  à  Cré- 

mone. 
Samuel  de  Gaujal-Grandgombe,  lieutenant  au  régiment  de  la 
Vieille-Marine,  neveu  de  Samuel  de  Grandcombe,  mentionné 
plus  haut,  est  blessé,  à  Luzzara,  d'un  coup  de  feu  qui  lui 
fracasse  l'épaule  gauche. 

1703.  Pierre  de  Gualy,  lieutenant-colonel  de  cavalerie,  est  tué  à  la 

bataille  de  Spire. 

1705.  Jacques  de  Gaujal,  frère  de  Samuel  et  capitaine  au  régiment 

de  Damas,  meurt  de  ses  blessures,  à  Lodi. 
Jean  de  Gaujal-Grandcombe,  frère  aîné  de  Samuel,  capitaine 

au  régiment  de  Dauphiné,  est  tué  à  la  bataille  de  Cassano. 
Samuel  de  Gaujal-Grandcombe,  déjà  blessé  en  1702,  reçoit, 

à  Cassano,  un  coup  de  feu  qui  l'estropie  du  bras  droit  et 

l'oblige  à  quitter  le  service. 

1706.  Jean-François  d'Albignac,  chevalier  du  Triadou,  est  tué  à  la 

bataille  de  Ramillies. 

1708.  Louis,  marquis  d'Arpajon,  petit-fils  du  duc,  reçoit  deux  bles- 

sures à  la  bataille  d'Oudenarde. 
Jacques-Louis  de  Bessuéjouls-Roquelaure,  brigadier  de  cava- 
lerie, est  tué  à  la  même  bataille. 
.  Charles-Louis-Auguste  de  Fouquet-Belle-Isle,  depuis  Maré- 
chal de  France,  est  blessé  à  la  défense  de  Lille. 

1709.  François  de  la  Treille,  déjà  blessé  en  1701,  l'est  encore  en 

1709.  Anobli  pour  ses  services  en  1713. 

1719.  Louis-Claude  d'Estaing,  aide  de  camp  du  lieutenant  général 
marquis  de  Guerchi,  est  blessé  à  Fontarabie  et  meurt  quel- 
ques jours  après. 

1734.  Cadart  de  Pommerols,  capitaine  au  régiment  de  Condé,  est 
blessé  à  la  bataille  de  Ramillies. 
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1734.  François  de  Gorneillan,  lieutenant  au  même  régiment,  est 
blessé  à  la  même  bataille. 
N.  DE  LA  GouDALiE,  lieutenant  dans  Condé,  est  blessé  à 
Parme. 

1743.  Pierre  de  Bessuéjo|jls7Roqpelajjre  ,  lieutenant  aux  Gardes 

françaifeei','efet'^fesséà  làliatàflle  de  Dettingen  et  meurt 

de  ses  blessures  le  27  de  juin. 
N.  de  Carbon,  capitaine  au  régiment  de  Dauphiné,  est  blessé  à 

la  même  bataille. 
N.  DE  Mejanès,  lieutenant  au  régiment  de  Condé,  est  blessé  à 

la  même  bataille. 

1744.  Jacques-Aymar  de  RoOuefedil  du  Bousquet,  lieutenant  géné- 

ral (service  de  mer)  et  commandant  à  Brest,  meurt  à  la  tête 

d'une  armée  navale. 
1747.  Jacques  de  Tauriac,  capitaine  au  régiment  de  Condé,  est 

blessé  au  combat  d'Exilles,  au  passage  du  col  de  l'Assiette 

et  meurt  de  ses  blessures. 
N.  DE  LA  GouDALiE,  déjà  Wessé  en  1734,  Test  de  nouveau  à 

Exilles. 
1767 .  iie  chevalier  DE  ViGuiER,  capitaine  au  régiment  de  Dauphiné^ 

est  blessé  à  Rosbach. 
.lJ59c:  Le  majrquis  de  Montgalm,  Gouverneur  du  Canada,  est  tué  à  la  _ 

bataille  de  Québec,  à  la  tête  de  son  armée. 
1761.'  Gui-Augustin  DE  Laparra  de  Salgues,  capitaine  au  régimenV 

de  Condé,  blessé  à  la  défense  de  Cassel. 
1779.  Le  comte  d'Estaing,  lieutenant  général  des  armées  de  terr^ 

et  Vice-Amiral,  reçoit  deux  blessures  à  l'assaut  de  Sav^inal^ 
1794.  Alexandre  Sarret,  adjudant-commandant,  est  tué  À  Tattaqi^» 

-  du  camp  de  la  Madeleine,  près  Barcelonnette. 
1799.  Gui-Âugustiri  de  Laparra  de  Salgues,  blessé  en  1761,  f^^  *i — 

au  combat  de  Constance.   . 
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10.  -  NOTICE  HISTORIQUE 


SAMUEL  DE  CROZAT  S'  DE  GRANDCOMBE,  VERTABLES,  etc.  (1) 


Samuel  de  Crozat  de  la  Croix,  seigneur  de  Grandcombe,  naquit 
au  château  de  Creyssel,  vers  le  commencement  du  règne  de  Louis  XIV, 
dont  il  ne  devait  pas  voir  la  fin.  Sa  famille  était  ancienne,  noble  et 
militaire. 

Le  nom  de  Crozat  (signifiant  en  français  croisé)  et  la  croix  que 


(1)  Le  Sr  de  Vanban ,  lieutenant  général  des  années  du  Roi,  commissaire 
général  des  fortifications  de  France,  Grand-croix  de  l'Ordre  de  Saint- 
Louis,    etc. 

Certifions  à  tous  qu'il  appartiendra  que  le  S'  de  Grandcombe  a  commencé  de 
servir  en  qualité  dingénieur  à  300  livres  par  mois  au  siège  de  Valenciennes,  où 
il  entra  des  premiers,  à  la  prise  de  la  place,  dans  l'ouvrage  couronné,  et  fit  un 
lieutenant-colonel  prisonnier  qu'il  nous  remit,  n  a  servi,  en  la  môme  qualité,  à 
celui  de  Cambray,  où  il  reçut  un  coup  de  mousquet  qui  lui  perça  l'épaule,  au 
logement  de  contrescarpe  de  la  citadelle;  aux  sièges  deSaint-Ghislain,  de  Gand, 
où  il  fut  blessé  d'un  coup  de  mousquet,  et  d'Ypres,  où  il  fut  encore  blessé  d'un 
coup  de  mousquet  &  la  jambe.  Ayant  obtenu  pour  lui  la  permission  du  Roi 
d'aller  servir  les  Vénitiens  pendant  la  paix,  il  y  fut,  et  n'en  est  revenu  que  par 
ordre  de  Sa  Majesté.  A  son  retour,  il  servit  en  la  même  qualité  que  dessus  au 
siège  de  Mons,  où  il  eut  la  jambe  percée  d'un  coup  de  mousquet  et  fut  blessé 
TOM.  IV.  13 


m  ILLUSTRATIONS 

cette  maison  portait  dans  ses  armes,  indiquent  qu'elle  avait  pris 
part,  au  moins,  à  une  Croisade,  et  probablement  à  celle  de  1248, 
où  un  grand  nombre  de  gentilshommes  du  Rouergue  suivirent  Alfonse 
de  France,  comte,  par  sa  femme,  de  Toulouse  et  de  Rouergue,  qui 
s*embarqua  en  1249  (1). 

Etienne  de  Crozat,  bisaïeul  de  Samuel,  était,  en  1574,  capitaine 
châtelain  de  Creyssel,  place  alors  importante  à  cause  de  sa  position 
qui  dominait  le  Tarn  auprès  de  Millau.  Après  lui,  ce  fut  Pierre  de 
Crozat,  S^'  d'Arré,  son  fils  aîné,  lequel  avait  pour  lieutenant  Jean, 
S'^  de  Vertables,  son  frère.  L'un  et  l'autre  défendirent  vaillamment, 
en  1628,  ce  château  contrôle  duc  de  Rohan,  chef  des  calvinistes, 
qui  fut  obligé  d'en  lever  le  siège.  Le  Président  Hénault  n'a  pas  dé- 
daigné de  parler  de  cet  événement  dans  son  Histoire  de  France;  le 
duc  de  Rohan  cherche  dans  ses  Mémoires  à  s'excuser  de  n'avoir  pas 
réussi,  et  n'hésite  pas  à  dire  que  c'est  une  honte  d'avoir  été  huit 
jours  sans  prendre  une  pareille  place;  enfin,  ce  siège  a  eu  son  his- 


d'un  éclat  de  grenade  à  l'épaule,  et  à  celui  de  Namur,  où  il  eut  un  cheval  tué 
sous  lui  d'un  coup  de  «lousquet,  qui  lui  fut  payé,;  et  le  Roi  lui  donna, . e^mme 
aux  autres  brigadiers,  trois  mille  livres  de  gratification.  11  fut  fait  prisonnier  au 
siège  de  Gharleroi,  à  une  sortie  que  les  ennemis  firent.  11  a  servi  en  ladite  qua- 
lité au  siège  de  Dixmude,  et  s'est  trouvé  au  bombardement  de  Dunkerqne,  où 
il  commandait  au  premier  poste,  le  plus  avancé  des  ennemis.  Et  partout- nous  *a 
donné  des  '  preuves  de  sa  valeur  et  conduite.  En  7oy  de -quoi,  nous^Uii  Ukvons 
accordé'le  présent  certificat  pour  lui  servir  et  valoir  en  ce  que  de  raison.' 

Fait  à  Paris,  le  15  décembre  1695. 


Par  mondit  sieur 


Signé  Vauban. 


Si^néQfiKJiAV. 


(1)  A  cette  sixième  Croisade  figuraient  notamment  des Adhémar,  des  AlMgnae, 
des  Bessuéjouls,  des  Cassagnes,  des  Caylus,  des  Curières,  des  Levezou,  des  Mos- 
tnéJQulS;  des  La  Panouse,  des  Rogbal,  des  Sévérac,  des  Solages,  des  Vesins.  des 
Yzarn. 
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torien,  dont  la  relation,  citée  d'atwrd  dans  le^  Annales  du  Rouergue, 
a  depuis  été  imprimée  en  partie  dans  le  tonrc  quatrièone .  des  Mér- 
moires  de  la  Société  des  sciences,  lettres,  et  arts  de  VAveyrùn, 

Samuel,. petit-fils  de  Jean,  S'^de  Vertables,  sortait  à  peine  de  l'en- 
fance  qu'il  entra  au  service.  En  1658,  et  peut-être  plus  tôt,  il  était 
à  Tannée  d'Italie  en  qualité  de  cornette  dans  le  régiment  de  Ferrcm^ 
cavalerie,  qui,  probablement,  avait  pour  colonel  titulaire  Charles- 
Claude  Le  Ferron,  lieutenant  général  des  armées  du  Roi,  en  1653. 
La  place  du  cornette  était,  en  bataille,  au  centre  du  premier  rang 
de  son  escadron.  Le  cornette  était,  dans  la  cavalerie,  un  officier 
chargé  de  porter  et  de  défendre  l'étendard  de  son  escadron,  qu'on 
appelait  la  cornette.  Son  honneur  et  celui  de  l'escadron  tenait  à  la 
conservation  de  son  étendard;  il  devait  périr  plutôt  que  de  l'aban- 
donner (1). 

Le  régiment  de  Ferron  faisait  partie  de  l'armée  que  commandaient  en 
Italie  le  prince  de  Conti  (Armand  de  Bourbon,  frère  du  Grand  Condé) 
et  le  duc  de  Modène  (François  !«'),  armée  destinée  à  prendre  Alexan- 
drie, et  qui  l'investit  en  effet  le  18  de  juillet;  mais  le  siège  fut  levé 
au  boutd'un  mois.  Samuel  obtint  du  marquis  de  Saint- André  Monlbrun, 
sous  les  ordres  de  qui  il  servait  (2),  un  certificat  attestant  que  dç.ris 
toutes  les  occasions  il  s'était  comporté  en  homme  d'honneur.  Ce 


(1)  Afin  que  ce  dépôt  sacré  ne  pût  pas  être  enlevé  à  cet  officier,  il  était  lié  à 
son  corps  par  une  écbarpe;  et  pour  lui  donner  le  moyen  de.  le  porter  commodé- 
ment et  de  le  défendre  sans  embarras,  à  Tune  de  ses  bottes  était  joint  une 
espèce  d'étui  en  cuir  dans  lequel  était  engagé  le  talon  de  la  lance  du  cornette. 

(S)  Le  marquis  de  Saint- André  Montbmn  était  issu  de  la  maison  du  Puy  ou 
dêl  Podio,  originaire  d'Italie  {Hisloire  du  marquis  de  Saint-André)  ou  du 
Daupbiné  {Valbonnais)^  ou  du  Languedoc  {Vaissette),  Mais  tous  les  historiens 
sont  d'accord  sur  ce  point  qu'en  liai,  au  plus  tard,  elle  donna  à  l'Ordre  de 
Saint-Jean- de  Jérusalem,  Raimoud,  son  second  chef,  appelé  plus  tard  Grand- 
maître;  ce  qui  n'empêcha  point  qu'elle  n'embrassât  le  calvinisme. 

Alexandre  du  Puy,  marquis  de  Saint-André  en  1600,  porta  les  armes- dés  l'âge 
de  quatorze  ans,  et,  en  1622,  le  duc  de  Roban  lui  confia  le  commandement  de 
la  place  de  Montauban.  Après  la  pacification  générale  de  1629,  il  alla  servir  à 
l'étranger,  et  notamment  sous  Gustave-Adolphe,  qui  en  faisait  grand  cas.  U 
rentra  en  France  en  1634,  et  fut  obligé  d'y  recommencer  sa  carrière  militaire 
par  le  grade  de  capi^inc  de  chevau-légers.  Il  fut  colonel  en  1636,  maréchal  de 
oasnp  en  1640  (il  n'y  avait  pas  encore  de  brigadiers),  lieutenant  général  en  1648, 
et  capitaine  général  en  1657.  Ce  grade  de  capitaine  général,  intermédiaire  entre 
celui  de  lieutenant  général  et  de  Maréchal,  fut  imaginé  en  faveur  de  ceux  des 
lieutenants  généraux   qui  demandaient  à  être  Maréchaux   et  qu'on  ne  voulait 
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certificat  était  daté  du  camp  d'Alexandrie,  et  délivré  par  Tun  des 
ibeilIeorB  généraux  de  ce  temps  où  les  bons  étaient  nombreux. 

La  paix  des  Pyrénées,  signée  le  7  de  novembre  1659,  fit  cesser 
les  hostilités  ^tre  la  France  et  TEspagne;  mais,  à  cette  époqpie, 
quand  on  n'était  pas  en  guerre,  la  jeune  noblesse,  qui  ne  pouvait  en 
apprendre  le  métier  qu'en  le  pratiquant,  n'hésitait  pas  à  courir  chez 
l'étranger  pour  y  trouver  l'occasion  de  s'instruire  ou  de  se  distin- 
guer; et  îe  Gouvernement  favorisait  ces  inclinations  militaires  dont 
il  profitait.  C'est  ainsi  que  Louis  XIV  ayant  envoyé,  en  1664,  un 
•secours  de  six  mille  hommes  d'infanterie  et  de  deux  mille  chevaux 
à  TEmpereur  d'Allemagne  contre  les  Turcs,  qui  étaient  entrés  en 
Hongrie,  une  foule  de  volontaires  se  réunirent  à  ce  corps.  C'est 
•ainsi  encore  que  le  Portugal  étant  en  guerre  avec  TEspagne,  des 
Volontaires  allèrent  joindre  en  Portugal  les  troupes  qu'y  comman- 
dait le  comte  Frédéric-Armand  de  Schonberg,  alors  mestre  de  camp 
général  et  gouverneur  des  armes  dans  l'Alentejo,  lequel,  dès 
1661,  remporta  sur  les  troupes  d'Espagne  des  avantages  et  des  vic- 
toires qui  ne  finirent  qu'en  1668,  époque  où  la  paix  se  fit  entre 
l'Espagne  et  le  Portugal.  Samuel,  dont  toute  la  vie  prouva  que.  la 
guerre  était  son  élément,  n'étant  point  employé  activement  en 
France,  alla  servir  comme  volontaire  dans  le  régiment  du  baron  de 
Schonberg,  fils  du  comte  Frédéric-Armand,  et  suivant  le  léœoi- 
gnagne  que  lui  rendit  celui-ci  en  1668,  il  y  donna  des  preuves  de  sa 
valeur  et  de  son  courage  dans  toutes  les  occasions  qui  se  présentè- 
rent (1).  Voici  quelques-unes  de  ces  occasions. 

Le  8  de  juin  1663,  Schonberg  gagna  sur  don  Juan  d'Autriche  la 
bataille  d'Evora,  à  la  suite  de  laquelle  il  reprit  cette  ville  ;  il  prit 
Valence. d'Alcantara  en  1664,  et  battit  le  duc  d'Ossuna  près  de 
Castel-Rodrigo.  Le  17  de  juin  1665,  il  défit  le  marquis  de  Caracener  à 
la  bataille  de  Montesclaros  et  lui  fit  lever  le  siège  de  Villaviçosa  ;  il  le 


point  élever  à  ce  grade,  du  moins  encore.  Le  marquis  de  Saint-André  mourut 
en  1673,  d*tme  blessure  reçue  à  Candie  et  qui  se  rouvrit. 

La  copié  du  certificat  qu'il  donna  à  Samuel  a  été  collationnée  à  Foriginal  par 
Combrel,'  cônseillet"  secrétaire  du  Roi. 

(1)  Certificat  original. 
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battit  encore  près  de  Badajoz,  prit  Bensa,  Guardia,  etc.  Le  marc^iiis 
de  Quincj,  dans  son  Histoire  militaire  de  Louis  le  Grand,  rend 
compte  ainsi  de  la  bataille  de  Montesclaros.  u  Le  marquis  de 
«  Mariaiva,  à  la  tête  des  troupes  portugaises,  et  le  comte  de  Schon- 
«  berg,  commandant  les  troupes  françaises,  attaquèrent  -rarmée 
(t  d'Espagne  forte  de  douze  à  treize  mille  hommes  d'infanlorie  et  de 
fc  cinq  mille  cinq  cents  chevaax;  après  un  combat  de  .qaelqjuies 
«  heures,  les  Espagnols  furent  obligés  d'abandonner  le  champ  de 
a  bataille  et  de  lever  le  siège  de  Villaviçosa  :  ils  y  perdirent  qua- 
«  torze  pièces  de  canon,  deux  mortiers,  quarante-cinq  drapeaux 
«  ou  étendards.  Le  fils  du  comte  de  Schonberg  (1),  Je  marquis  de 
ce  Noirmoutiers{2)  et  M.  de  Rosen(3),  officiers  français,  y  donnèrent 
«  de  grandes  marques  de  valeur.  » 

En  1666,  Schonberg  prit  Alquerie,  Paymago  et  San-Lucar. .  Le 
régiment  de  son  ûls,  où  servait  Samuel,  se  distingua  notamment 
dans  cette  campagne,  en  battant  complètement  celui  de  Rougemont. 
En  1667,  Schonberg  prit  Forcira,  et  probablement  il  eût  obtenu  de 
nouveaux  avantages,  si  la  paix,  qui  se  fit  le  13  de  février  1668  entre 
TEspagne  et  le  Portugal,  n*y  avait  mis  un  terme,  il  revint  en  France 
ainsi  que  Samuel,  à  qui  il  délivra,  le  !«'  d'août  de  cetle  année,  le 
certificat  dont  je  viens  de  parler  (4). 

AUent  fait  observer,  dans  son  Histoire  du  corps  du  génie,  p.  50, 
que  les  secours  donnés  au  Portugal  et  à  l'Autriche  formaient  au  loin 


(1)  Menard  de  Schonberg,  qui,  en  1691,  après  la  mort  do  son  père,  fut  créé 
duc  de  Leinster  en  Irlande,  par  Guillaume  IlL 

(â)  Louis-Alexandre  de  la  Trémuille,  né  en  1642,  qui  fut  tué  dans  cette  guerre 
au  mois  de  mars  1667. 

(3)  Conrad  de  Rosen,  entré  au  service  en  1651,  maître  de  camp  d'un  rcgimetnt 
de  cavalerie  en  1667,  brigadier  en  1675,  maréchal  de  camp  en  161(8,  lieutenant 
général  en  1688,  Grand-croix  de  l'Ordre  de  Saint-Louis  en  ICO.*^,  MarèchAl  de 
France  en  1703,  Chevalier  des  Ordres  du  Roi  en  1705. 

(4)  Frédéric-Armand,  comte  do  Schonberg,  d'une  autfe  maison  que  les 
Schomberg,  ducs  d'Halluin;  Schonberg,  illustre  par  les  campagnes  dé  Portugal, 
de  Roussillon,  de  Flandre,  et  pour  avoir  fait  lever  les  sièges  de  Maestricht  et  de 
Gharleroi,  fut  obligé,  par  la  révocation  de  Tédit  de  Nantes,  en  1685,  d'aller  cher- 
cher un  asile  d'abord  en  Portugal,  puis  en  Brandebourg,  d'où  il  passa  en  Angle- 
terre. Il  était,  en  Portugal,  général  et  comte  do  Hertula  avec  la  Grandesao;  en 
France,  Maréchal  depuis  1675.  Il  fut,  en  Brandebourg,  ministre  d'Ët^^t  et  Géné- 
ralissime; en  Angleterre,  général  d'armée,  Pair  et  duc  de  Trelford.  Il  perdit  la 
vie  à  la  bataille  de  Boync  en  Irlande,  au  gain  de  laquelle  il  contribua  beaucoup 
en  1690. 
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deë  ôfiiciers  et  dés  généraux  à  la  France.  Chamilly  (1),  célébré  par 
la  défense  de  Grave,  eh  1674,  Maréchal  en  1703  ;  Bazin  de  Éesons, 
qui  prit  Tortose  en  1708  et  fut  Maréchal  de  France  en  1709,  ser- 
vaient en  Pok*tugal  sôus  Schonberg/ ainsi  que  Samud.  Ils  se  trouvè- 
rent bientôt  après  tous  les  trois  à  urie  école  plus  profitable  encore, 
le  siège  dé  Candie  fôiit  par  les  Turcs  après  un  blocus  de  dix-huit  ans, 
et  Soutenu  par  les  Vénitiens  que  commandait  en  chef  Morosini, 
l'un  des  héros  de  cette  époque.  Ce  siège,  qui  dura  vingt-neuf  m'ois, 
fut  le  plus  meurtrier  des  sièges  anciens  et  modernes  :  il  périt  du 
côté  des  Turcs  cent  vingt  mille  hommes  et  du  côté  des  Vénitiens 
trente  mille,  sans  y  comprendre  les  matelots  et  un  grand  nombre  de 
mineurs.  11  excitait  alors  l'attention,  les  sympathies  de  TEurôpe,  et 
la  France  y  envoya,  à  diverses  reprises,  d'utiles  secours. 

Ce-  fut  d* abord  le  marquis  de  Saint-André  Montbruri,  lequel  fht 
nommé,  en  1668,  Général  des  troupes  dé  terre  dé  Venise.  î)ix  ans 
auparavant,  Marc-Antoine  Justihiani,  Ambassadeur  de  Venise  à  Paris, 
lui  avait  offert  ce  commandement  ;  mais  Saint-André,  qui  était  fort 
désireux  du  bâtoh  de  Maréchal  et  qui  en  avait  encore  l'ëâpôrf,  refusa 
de  quitter  le  service  de  France,  et  désigna  pour  remplir  remploi 
qui  lui  était  offert,  le  marquis  de  Ville,  alors  Ambassadeur*  de  Savoie 
à  Paris,  qui  avait  servi  sous  ses  ordres.  Celui-ci  ayant  renoncé  à 
cette  position  en  1668,  Justiniani,  qui  était  toujours  à  Paris,  revînt 
à  la  charge  auprès  de  Saint-André,  qui  se  décida  enfin,  et  arriva  à 
Candie,  le  21  ou  le  22  de  juin,  suivi  d'une  foule  de  volontaires  em- 
piressés  de  l'avoir  pour  Général. 

Peu  après  fut  levé  en  France,  avec  l'autorisation  du  Roi  et  pour 
la  même  destination,  un  régiment  d'infanterie,  qui  porta  le  nom  de 
Lorraine^  parce  qu'il  fui  levé  aux  frais  du  duc  de  ce  pays  (2).  Samuel 
concourut  à' sa  formation  de  la  manière  suivante.  L'Ambassadeur 
Justiniani  était  constamment  occupé  d'envoyer  des  secours  à  Candie. 

(1)  Noël  Boulin,  connu  sous  le  nom  de  Marquis  de  Chamilly.  était  alors  ca- 
pitaine de  cavalerie;  et  l'amour  qu*U  inspira  à  une  religieuse  donna  lieu  aux 
LettreB  portugaises,  imprimées  pour  la  première  fois  en  1682,  Tun  des  ouvrages 
qui  respirent  le  plus  de  passion. 

(2)  Les  ducs  de  Lorraine  étaient  inscrits  au  livre  d'or  de  Venise  ;  m^is  je  ne 
peux  dire  s'ils  l'étaient  avant  le  siège  de  Candie  et  si  c'est  à  cause  de  cette  cir- 
constance qu'ils  y  envoyèrent  du  secours,  ou  si,  y  ayant  alors  envoyé  du  secours, 
ils  furent,  par  reconnaissance,  inscrits  parmi  les  Nobles  d'honneur. 
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Le  duc  de  Lorraine,  ne  pouvant  fournir  des  hommes,  lui  donna  de 
Targent  pour  s'en  procurer.  Grandcombe,  qui  avait  fait  ia  guerre 
en  Italie  et  en  Portugal»  qui  s'y  était  fait  remarquer  par  sa  bonne 
conduite  et  sa  valeur ,  et  que  probablement  Saint-André  recom- 
manda à  Justiniani,  fut  agréé  par  ce  dernier  à  l'effet  de  lever  une 
compagnie  de  ce  régisient,  composée  de  cent  hommes,  dont  il  devait 
être  le  capitaine  ;  en  môme  temps,  il  s'obligea  lui-même,  la  7  d'août 
1668,  moyennant  la  somme  de  douze  cents  écus,  à  présenter,  dans 
\b  délai  d'un  mois,  à  Marseille,  au  commissaire  qui  serait  chargé  de 
les  passer  en  revue,  cent  hommes  habillés,  fournis  de  bandoulières, 
armés  de  mousquets  et  d'épées,  et  d'y  présenter  aussi  leurs  officiers. 
La  République  de  Venise  devait,  après  la  revue,  leur  faire  avancer 
un  mois  de  solde  sur  le  pied  des  soldats  ultramontains  et  les  faire 
transporter  à  Candie.  Samuel  remplit  sa  mission.  Ce  régiment  eut 
pour  colonel  le  marquis  de  Fabert,  jeune  homme  de  dix-huit  ans, 
fils  du  célèbre  Maréchal  Fabert,  qui  était  originaire  de  Metz,  et,  par 
conséquent,  presque  Lorrain. 

La  place  de  Candie,  bâtie  sur  le  bord  de  la  mer,  avait  au  nord 
la  Méditerranée,  au  delà  d'mi  bras  fort  étroit,  la  petite  île  de 
Standia,  et  du  côté  de  la  terre  une  enceinte  de  sept  bastions,  dont  le 
premier  et  le  dernier  aboutissaient  à  la  mer  :  le  plus  remarquable 
était  celui  de  Saint-André.  Pour  protéger  et  mieux  défendre  ce  bas- 
tion, le  marquis  de  Ville  avait  fait  construire  auprès  un  fort  avancé 
qui,  outre  (iu'il  donnait  des  feux  croisés,  facilitait  les  sorties.  Là  se 
portèrent  les  plus  grands  efforts,  là  fut  le  plus  grand  danger.  Les 
assiégeants  assaillaient  ce  poste  avec  fureur,  parce  que  c'était  celui 
qui  était  le  plus  avantageux  à  la  défense  et  leur  faisait  le  plus  de 
mal  :  chaque  jour  voyait  s'y  renouveler  des  explosions  de  mines, 
des  incendies,  d'horribles  scènes  de  carnage  et  de  destruction.  Sa- 
muel y  fut  constamment  employé  ;  il  y  déploya  une  activité  et  un 
courage  qui  le  firent  admirer;  et  au  milieu  de  ces  périls  incessants, 
il  ne  reçut  aucune  blessure,  plus  heureux  que  le  marquis  de  Saint- 
André  Montbrun,  qui  en  reçut  de  nombreuses  et  de  dangereuses, 
qui  firent  croire  plus  d'une  fois  qu'il  ne  pourrait  plus  commander . 

Le  3  de  novembre,  arriva  le  duc  de  laFeuillade-(l),  suivi  de  deux 
■  I         '■■■^ .1.  ■     I.  ■   ■      —  ■  .        — . — ■     — — » 

<i)  François  d'Aubusson,  duc  de  Ronannais,  Pair  dt*  France,   connu  sons  In 
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cents  gciatUsbommes  volontaires,  et  qui  anoenait  déplus^  à  ses  fçaisv 
quatre  cents  ^^Idats,  Parmi  les  personnages  considérables,  v^q^ 
avec  lui,  se  trouvait  le  comte  de  Saint-^Pol^  neveu  du  Grand  Conçlé« 
qui  avait  lui-même  à  sa  ;5uitecent  gentilshommes  (1).  De  ces  quatre 
cents  soldats,  on  forma  quatre  brigades  dans  lesquelles  les. vplQa'f 
taires  furent  répartis.  Elles  étaient  commandées  par  le  cqmte.4^ 
Saint-Fol,  le  duc  de  Caderousse  (2),  le  comte  de  Villemor,  qui^Jf^t 
tué,  et  le  duc  de  Château-Thierry  (3).  Malgré  ce  secours,  les.  Tufcs 
Tirent  des  progrès  rapides.  Ils  s'emparèrent  du  fort  bâti  par  le  na^rr 
quis  de  Ville,  qui  avait  été  entièrement  renversé  par  leur  artillerie; 
et  sur  ces  débris,  ils  élevèrent  trois  batteries  d'enfilade  et  firent  de^ 
logements  qu'ils  poussèrent  si  près  des  bastions,  qu'entre  les.  assié- 
geants et  les  assiégés  il  n'y  avait  qu'une  palissade,  tellement  qu*i}^ 
auraient  pu  croiser  leurs  fusils.  Enfin,  l'on  en  vint  à  ce  point  quelle 
garnison  perdait,  à  la  seule  garde  des  portes,  cent  vingt  horopi^ 
par  jour,  et  Ton  prévoyait  qu'il  en  périrait  davantage.  .  . 

Candie  était  réduite  à  cette  extrémité,  lorsque  Louis  XIV  fit  parjtjir,* 
le  5  de  juin  lôôQ,  sous  les  ordres  du  duc  de  Beaufort,  Amiral  (4)«.et 


nom  de  La  Feuillade  qui  remontait  au  milieu  du  neuvième  siècle.  H  îlvait 
déjà  fait  la  guerre  aux  Turcs  en  Hongrie,  en  1664,  et  avait  été  fait  lieatniwt 
général  à  cette  occasion.  Pour  subvenir  aiw  dépenses  que  lui  occasionfia  son 
expédition  de  Candie,  le  Pape  Clément  IX  (Rospigliosi)  l'avait  autorisé,  quoique 
marié,  à  jouir  de  trente  mille  livres  de  rente  sur  des  bénéfices.  Il  fut  Maréchal 
de  France  en  1673,  Vice-Roi  de  Sicile  en  1678,  Chevalier  des  Ordres  en  1Ç88,  pi 
mourut  en  1691.  C'est  lui  qui  a  fait  bâtir,  à  Paris,  la  place  des  Victoires,  où  il 
érigea  une  statue  à  Louis  XIY.  Il  était  de  la  même  maison  que  Pierre  d'Ati* 
btisson,  Grand  maître  de  l'Ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem  en  1476»  qui  défeii- 
dit  si  glorieusement  Rhodes  en  1480. 

(1)  Charles-Paris  d'Orléans-Longue  ville,  fils  de  la  célèbre  duchesse  de  ce  nom. 
lequel,  par  l'abandon  que  lui  en  fit  son  frère  aîné,  devint,  en  1669,  duc  de  Loit- 
^Mimille  et  d'Estouteville,  et  prince  souverain  de  Neuchâtel.  Il  fut  tué  en  \&t% 
à  IMge  do  vingt-trois  ans,  après  avoir  passé  le  Rhin  a  la  nage,  au  moment.  q&  il 
allait  être  élu  Roi  de  Pologne. 

(2)  Jast-îoseph-François  d'Âncezune,  que  le  Pape  Alexandre  VII  (Chigi)  avait 
créé  duc  de  Caderousse  en  1663. 

(3)  Constantin-Ignace  de  la  Tour-d'Auvergne,  Chevalier  de  Malte,  appelé  alors 
le  duc  de  Château-Thierry,  et  connu  plus  tard  sous  celui  de  chevalier  ùe 
Ilouillon,  qui  mourut  à  Belle-lslc  en  Bretagne,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  ei 
1670,  des  blessures  qu'il  avait  reçues  dans  un  duel. 

.  (4)  François  de  Vendôme,   duc  de  Beaufort,   Pair  de  France,  Chevalier  des 
Ordres  du  Roi,  Amiral,  né  en  1616,  petit-fils  naturel  de  Henri  IV. 
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du  (lac  de  NavaQles,  général  des  troopes  dé  terre  (4)Vi^ikànCé  vsiisf- 
seaux  partant  environ  hisît  mille  hommes  dé  troupe^;  qui  débar tpiè^ 
rent  à  Candie,  le  9  du  même  mois.  €ette  armée  se  composait  d^oh' 
détachement  de  chactme  des  compagnies  de  mousquetaires;  d^iAib' 
partie  des  régiments  des  gardes,  et  des  régiments  de  Cohtî,  de  Vén-' 
dôme,  de  Saint-Vallier,  de  Bretagne,  de  Grancèy,  dé  Môntaiga,  de' 
Linières,  de  Rozan  et  de  Jonzac.  :  :'^ 

Un  renfort  si  considérable  semblait  devoir,  sinon  faire  lever  le' 
siège,  du  mœns  le  prolonger  beaucoup;  mais  la  furia  franeese  hàtà', 
au  contraire,  le  moment  de  la  conquête  de  Candie  par  les  furdâl' 
Le  25  de  juin,  c'est-à-dire  six  jours  après  le  débarquement,  et  con- 
trairement à  roi»nion  de  Morosini  et  de  Saint-André,  les  trempés- 
françaises  firent  une  sortie,  qui  eut  d'abord  un  succès  qui  paraissait 
décisif,  mais  que  le  hasard  le  plus  déplorable  rendit  aussi  désàs^ 
treux  que  possible.  Les  assiégés  ayant  surpris  les  Tui^s  €A  flreint, 
un  grand  carnage  et  mirent  en  fuite  eeux  qu'ils  n'atteignaient  pas;» 
mais  tout  d'un  coup  éclata  au  milieu  d'eux,  soit  un  aiînas  de  youdife, 
soit  un  magasin  qui  approvisionnait  les  Turcs  et  auquel  un  coinp  de 
fusil  mit  le  feu.  La  seule  chose  que  les  Français  venus  à  ce  ^ge 
craignissent,  c'étaient  les  mines  dont  il  avait  été  fait  un  trçsr^réqu^t. 
usage.  L'explosion  de  cette  poudre  leur  parut  l'explosion  d'une  mine* 
Saisis  d'une  terreur  panique,  ils  fuient  à  leur  tour  ;  la  victoire  pàs^ 
aux  vaincus,  et  la  poursuite  ne  cessa  qu'au  pied  des  remparts.  Dans 
ce  malheureux  combat  périt  le  duc  de  Beaufort,  dont  le  coi-ps  né 
put  être  retrouvé,  parce  qu'on  envoya  sa  tête  à  tlonstantinople,  tii. 
périrent  aussi  le  jeune  colonel  du  régiment  de  Lorraine  et  son  lieu-- 
tenant-colonel;  le  colonel  du  régiment  de  Rozan  (2\  ainsi  qu'une 
foule  d'officiers;  et  ce  que  ce  désastre  produisit  de  pliisfâcbei^îç, 
encore,  ce  fut  le  découragement  du  duc  de  Navailles,  dont  la  Gon*« 
duite  avait  été  parfaite  durant  l'action,  mais  que.  Mofosini  ne  p^t 
décider  à  rester.  U  partit,  le  20  août  (3),  qe  laissant;que  tfQÛ^  (cejats 


(i).PhiUppo  de  Montaul-Beoac,  duc  do  Montaut,  dit  de  Noxaillrt.  ci  Pa^'d^ 
France,  GapitalB^  général  en  1658,  CbevaUer  des  Ordres  en  1661,  |Uiréch^,  d9 
France  en  1675,  mort  en  1684.  .      ,.    .-^ 

(2)  Godefroi  de  Durfort,  comte  de  Rozan,  mort  à  l'âge  de  vingl-cinq  ai^^. 

(Sy  C'est  le  iour  indiqué  dans  VAri  de  vérifier  les  datét.  Giraliieh;  Bibjra^he 
de  Morosini,  dit  que  les  troupes  françaises  partirent  le  22.  ^      ^  • 
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soldâlâ  sous  les  ordres  de  François  de  Choiseul  d'Aoïbocrvine,  qui 
ne  tarda  point  à  être  taé;  le  prince  Rospigliosi,  qui  commandait  les 
troupes  du  Pape,  voyant  partir  Navailles,  quitta  en  même  temps  Gandie 
pour  retourner  en  Italie,  bien  que,  comme  neveu  de  Clément  IX,  il 
eût  été  inscrit,  en  1667,  au  livre  d'm'  de  Venise. 

La  mort  du  marquis  de  Fabert  et  du  lieutenant-colowelr  du*  régiment 
de  Lorraine  laissant  ce  corps  sans-  chef,  Morosini,  qui  a-vait  les 
pleins  pouvoirs  de  la  République  de  Venise,  et  qui,  mieux  que  per- 
sonne, avait  été  à  portée  d'apprécier  Samuel,  Ten  nomma  lieute- 
nant-colonel, le  11  d'août  1669,  en  exprimant  dans  son  brevet  que 
c'était  en  récompense  de  la  valeur  eoUrême  et  de  Vincroyable  cour 
rage  quHl  avait  déployés  dans  une  infinité  de  glorieuses  rencontres 
pour  la  défense  de  Candie  (1).  Recevoir  un  pareil  éloge  de  Morosini, 
c'était  obtenir  une  récompense  plus  flatteuse  encore  que  le  grade  (2). 

Le  départ  du  duc  de  Navailles  avait  affaibli  la  garnison  de  Candie, 
au  point  qu'elle  ne  pouvait  plus  défendre  la  place.  Morosini  et  Saint- 
André  tinrent  pourtant  encore  quinze  jours  par  des  prodiges  de  valeur; 
mais  enfm,  il  fallut  se  rendre.  En  capitulant,  Morosini  obtint  les  condi- 
tions les  plus  honorables;  le  Grand  Vizir  Ahmed-Cuprogli,  qui  com- 
mandait le  siège,  rendit  hommage  à  sa  valeureuse  défense  ea  lui  faisant 
présent  de  quatre  pièces  de  canon.  Cependant,  il  restait  encore  un 
grand  danger  à  courir  pour  les  assiégés  ;  les  Turcs,  accoutumés.àpiller, 
se  plaignaient  hautement  des  conditions  de  la  capitulation^  qai  accor- 
daient aux  habitants,  qui  voudraient  émigrer,  douze  jours  pour  s'em- 
barquer eux  et  leurs  propriétés.  Les  assiégeants  avaient  compté  sur  un 
riche  butin  :  ils  entraient  dans  une  ville  hors  d'état  de  faire  la  moindre 
résistance  ;  en  conséquence,  ils  menaçaient  de  tout  enlever  aux  émi- 
^nts,  même  de  les  mettre  à  mort.  Grandcombe  s'offrit  à  protéger 
l'évacuation  de  la  ville  et  l'embarquement  de  ceux  qui  la  quit- 
taient, et  à  la  tête  de  cent  quarante  hommes  d'élite,  il  y  réiKsit. 
Aussi  Morosini  ne  se  boma-t-il  point  au  témoignage  pourtant  si  ho- 


{i\  Traduction  de  Toriginal  ilalieu  déposé  chez  Combel,  secrétaire  dn  Roi. 

(S)  FnuDçois  Morosini  «  is^u  de  Tune  des  donze  famiUes  patriciennes  de  Ve- 
nise qu'on  nomme  les  douze  apôtres,  parce  qu'eUes  remontent  à  Tannée  472, 
Morosini  fat  illustre.  nou>sealement  par  la  défense  de  Candie,  mais,  pl«s  tard, 
par  la  conquête  du  Péloponèse.  Voltaire  a  dit  de  lui,  que  sa  réputation,  durera 
autant  que  Venise.  J'aurai  encore  à  en  parler. 
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mfTible  que  contenait  le  brevet  qu'il  1  m  avait  dotfné;  0»and,  àprèîr 

KiÉtoiCfiïitté  Candie,  ils  furent  arrivés  à-  Zânte,   il  lui  délivra  une 

;fMMta<km  que,  malgré  son  ton  emphatique,  je  crois  devoir  inséreir 

f&f  jpour  montrer  quelle  estime  Grandcombe  avait'  inspirée  à  son 

ifKMt^l  et  à  Tarmée  dans  laquelle  il  avait  pria  du  service  (1% 

^fW^JVè^  François  Moroaini,  CkeDàlier  Procurateur  pour  laSéré- 

iBÉOUè  Mfmblique  de  Venise,  CapHaine-généraL 

\  -f^HUPëisons  foi  de  la  générosité  avec  laquelle  le  S'  de  Cràzat^ 

f.'ÊlUènaiit'Colonel  du  réginwnt  de  Lorraine,  s^est  porté  aie  travers 

:^jtÊf&icefidies  et  autres  hazards  au  secours  de  la  place  dé  Candie^ 

îJiÊfikfitée  par  toutes  les  plus  grandes  forces  que  la  vaste  puissance 

}  Wt^'M^  put  armer  contre  elle,  de  manière  que,  dans  ces  pérïtleusés 

li  HÊÊ^fihes,  il  a  fait,  par  des  effets  merveilleux,  éclater  une  valeur 

^^'Và  poussé  à  affronter  hardiment  toute  sorte  de  dangers,   et  à 

"^M^jp^ter  son  courage  et  sa  constance,  par  la  résolution  qtiil  a  hue 

>0Vexposer  sans  crainte  à  toutes  les  hostilités  les  plus  harbahs,  et 

VptMmerer  l'espace  de  quatorze  mois  continuels  au  thilieu  du  car' 

tw^dàns  le  poste  de  Saint- André,  battu  par  la  plue' grande  violeûcè 

jll»Turks,  Cest  ainsi  qu'il  a  su  rious  donner  de  glorieuses  preuves 

^iPiteïi  incomparable  mérite,  par  la  perséoéràrice  qu'il  a  gardée 

'fi^àlttftn  de  la  guerre,  pendant  laquelle  il  courait  résôlïbnent 

\.  ^Henx  où  le  besoin  était  le  plus  pressant,  les  dangers  les  plus 

^ifiinifBstes  et  la  neine  la  plus  évidente.  Une  si  grande  gloire  acquise 

t^  h  fermeté  avec  laquelle  il  s'est  trouvé  en  plusieurs  sorties  et 

f^Mité  (^assauts,  donnés  par  les  Turks,  dont  il  a  tant  de  fois  sou- 

ï  *»4  lès  effets  et  les  impétuosités,  cette  gloire,  dis-jè,  fat  couronnée 

P^le  courage  qu'il  eut,  au  ternpÉ  que  la  soldatesque  (2)  se  retirait  de 

^  place,  de  demeurer  avec  cM  quarante  soldats  d'élite  d'arrière- 

9^^  pour  résister,  avec  péril  évident  de  sa  vie  â  la  poursuite  que 

f^nmi  aurait  pu  tenter^  s' étant  dé  lui-même  offert  et  présenté  à  ce 

^^àgeiix  et  périlleux  emploi,  et  l'ayant  ensuite  exécuté  avec  un 

^fiMte  étemel  et  une  louange  immortelle.  Comme  des  Services  de  cette 

Wure  nous  sont  également  agréables  et  avantageux,  aussi  en  voulons- 


(i)  Je  me  sers  de  la  traduction  faite  par  Combel ,  dépositaire  de  Foriginal 
JlaJieii. 
(2)  On  aurait  dû  traduire  par  l'eitpression  :  la  troupe^  la  garnison. 
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t\9^SJfar  le.présentc^irtifiçaipnAlier  hautement  la  gloire  et  déclara 
à  tout  le  monde  une  vérUé  qui  ne  pçut  être  contestée  4e  per$onne. 
J^(^  fQfi^m^.ÇW,  etç*  De  nie  de  Zante,  etc. — Signé,  Fréf^eis  Mo- 
rçsinij  -^-^4^exan4re^Locatellif  chancelier.  »  .    -•   ■ 

Ce  n'est  pas  sans  peine  que  les  débris  (Je  la  garnison  de  Candie 
parvinrent  à  ,.^ante.  En  Crète,  elle  avait  eu  à  combattre  les  hommes; 
eriirier,  elle  eut  à  lutier  contre  une  affreuse  tempête;  plusieurs 
vaisseaux  firent  naufrage.  Celui  qui  portait  Grandconabe.  a})orda 
Heureusement,  et  lui-même  séjourna  assez  longtemps  à  Zante.  Les 
vénitiens  ayant  perdu  Candie,  craignaient  de  voir  attaquer  toutes 
lièurs  possessions  par  les  Turks  ;  ils  s'occupèrent  de  fortifier  les  îlee 
Ioniennes  et  chargèrent  de  ce  soin  le  marquis  de  Saint-André,  que 
Samuel  seconda.  Sous  ses  ordres,  il  avait  appris  à  Candie  à  défendre 
les 'places;  à  son  école,  il  apprit  à  Zante  à  les  construire,  à  les  for- 
tifier. Il  resta  dans  cette  île  jusqu'au  8  de  février  1670,  jour  où  il 
s^embarqua  pour  Venise,  que  naturellement  il  devait  désirer  de  voir, 
et  d'où  il  revint  en  France.  C'est  alors  qu'il  prit  le  nom  de  Grand 
combe,  sous  lequel  il  fut  connu  depuis,  et  qui  lui  venait  de  la  pps- 
session  de  ce  fief  dont  il  était  seigneur. 

Bien  que,  durant  le  siège  de  Candie,  il  eût  servi  dans  l'infanterie, 
en  rentrant  dans  sa  patrie,  il  reprit  son  premier  service,  celui  de  la 
cavalerie.  Il  y  avait  le  grade  de  capitaine  en  1674,  quand  Louis  XIY 
jugea  à  propos  d'envoyer,  au  mois  de  septembje,  des  secours  aux 
Messinois  qui,  révoltés  contre  le  Roi  d'Espagne,  avaient  imploré  sa 
protection.  Les  troupes  de  terre  étaient  commaridées  par  le  marquis 
de  Vallavoire  (1),  et  l'escadre  par  le  Commandeur  de  Valbelle.  Elle 
se  composait  de  six  vaisseaux  de  guerre  et  de  quantité  de  flûtes  et 
de  barques  longues,  chargées  de  vivres  et  de  munitions.  Samuel  fut 
Se  celte  expédition  dont  le  premier  exploit  fut  la  prise  du  çhât^u 
de  San-Salvador,  où  le  Gouverneur  de  Messine  s'était  réfugié  avec 
sa  famille.  On  prit  aussi  deux  autres  châteaux,  situés  à  (][uelque  dis- 
tance de  la  ville  et  par  là  même  plus  difficiles  à  garder;  et  quoique 


(1)  François- Augaste  de  Vallavoire,  originaire  de  Provence,  maréchal  de  camp 
en  1650,  marquis  de  Voulx  en  1653,  employé  à  l'armée  de  Naples  en  16S4, 
lieutenant  général  en  1655,  Gouvernenr  de  Valence  sur  le  Pô  en  1656.  Eeq^f^ 
de  Sicile  en  France  en  1678,  il  mourut  en  1694,  âgé  de  quatre-vingts  ans. 
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Samoel  fût  officier  de  cavalerie,  le  commandement  U^uniAe'^feës 
chhiemx  appelé  11  Càstellacio  \\x\  fut  confié.  '  ' 

Le  certificat  que  lui  délivra,  le  28  d'août4é75,  lé  inàinquîs 'lï)^ 
Vallavoire  fait  connaître  les  importants  services  qiiil  y  rendit  dti^ïhl 
les  campagnes  de  1674  et  1675;  on  y  lit  :  '    ^  '  ^ 

<(  Le  seigneur  de  Grandcombe  étant  venu  ici  en  qualité  de  capitaine 
de  cavalerie,  mus  aurait  donné  d'abord  des  preuves  si  considérables 
de  sa  conduite  et  de  son  courage,  que  notis  aurions  cru  ne  pouvoir 
mieux  faire  qiie  de  nous  servir  de  lui  pour  commander  dans  un  des 
principaux  forts  de  cette  ville.  Pour  cet  effet,  nous  Pavons  mis  dans 
le  Castellasse,  où,  ayant  été  attaqué  par  les  ennemis^  il  repoiidit  ^i 
bien  à  la  bonne  opinion  que  nous  avions  de  lui  que  y  quoiqu'ils 
se  fussent  introduits  dans  la  place  en  plus  grand  nombre  qtCil 
n'en  avait  pour  la  garder,  il  sut  repousser  leurs  efforts  avec 
toute  sorte  d'avantage  et  conserver  le  Castellasse  dans  un  temps  oit 
sa  prise  eût  été  une  privation  considérable  pour  le  bien  des  affaires 
de  Sa  Majesté.  Ce  qui  lui  ayant  attiré  tout  de  nouveau  Vestime  de 
Monsieur  le  Duc  Vivonne,  il  F  aurait  depuis  tiré  dudit  Castellasse 
pour  le  mettre  à  la  tête  du  régiment  Messinois  de  Don  Joseph  Simoni 
en  qualité  de  lieutenant-colonel  (1),  oii  il  continua  de  donner  des 

preuves  de  sa  capacité  et  de  sa  vigueur,  etc (2).  » 

Le  Maréchal  duc  de  Vivonne  avait,  en  effet,  au  siège  de  Candie, 
accordé  son  estime  à  Grandcombe  ;  arrivé  à  Messine  avec  u^e 
escadre  à  la  tôle  de  laquelle  il  avait  battu  les  Espagnols,  pour  prendre 
le  commandement  supérieur  du  pays,  il  voulut  aussi  certifier  les 
services  de  Grand-Comba  à  Messine,  ce  qu'il  fit  le  29  d'août  de  la 
manière  suivante  : 

tt  Le  duc  de  Vivonne,  pair  et  maréchal  de  France,  prince  de  Tonnau- 
Charente,  gotwemeur  et  lieutenant-généi^al  pour  le  Éoi,  de  ses  pro- 
vinces de  Champagne  et  Brie,  général  des  galères  de  France  et  lieu- 
tenant-général pour  le  Roi,  ez  îles  et  armées  du  Levant, 


(1)  M.  Sue  n*a  pas  manqué  de  parler,  dans  son  Histoire  de  la  marine  fran- 
faite,  de  quatre  régiments  messinois  levés  alors,  et  dans  chacun  desquels  il  y 
avait,  en  officiers  fyançais,  un  lieutenant-colonel  et  deux  capitaines. 

(2)  Copie  coUationnée  à  l'original  par  Combel.  Conseiller  secrétaire  du  Roi.' 
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H:.Nou8  certifiaiiSiiiHo^M ceux  qu'il  appartiendra,  qu'étant  venus  ,d 
Messine  y  au  cimimencemetit  du^mois  de  février  de  la  préserUie  amée 
pour  y  commander  pour  le  service  du  Roi^  nous  avons  trouvé  le  siettr 
de  GrandcQtnbe,  commandant  dans  un  des  forts  de  cette  ville,  las 
plm  avancés  vers  les  ennemis  appelé  le  Castellasse;  et  qu'il  nauê  ia 
été  dit  en  y. arrivant  que,  peu  de  jours  auparavant,  la  forteresse 
aurait  été  prise  par  eux  sans  la  valeur  extrême  dudit  sieur  de  Grand- 
combe,  d'autant  que  par  une  intelligence  que  les  ennemis  avaient 
tramée  avec  les  canonniers  de  la  place,  ils  auraient  trouve  moyen  dry 
introduire  un  nombre  de  soldats  aussi  grand  que  celui  de  la  garnison; 
de  quoi,  ledit  sieur  de  Grandcomhe  ayant  eu  avis,  il  aurait  lui  seul 
repoussé  ce  grand  nombre  d'ennemis  en  ayant  d'abord  tué  Je  ehef; 
et  les  aurait  si  fort  étonnés,  qu'ils  auraient  pris  le  parti  de  repartir 
par  la  même  ouverture  y  qui  aurait  été  faite  au  pied  delà  muraille^ 
après  avoir  laissé  un  nombre  considérable  de  leurs  meilleurs  soldats 
morts  ou  prisonniers  tant  dans  la  place  qu'au  pied  de  la  muraille^ 
ayant  été  blessé  d'un  pot  à  feu  qui  lui  creva  dans  la  main.  Ensuite 
de  qujûi,  ayant  été  fait  lieutenant-colonel  du  régiment  d'infanterie  de 
Joseph  de  Simoni^  il  se  serait  acquitté  de  cet  emploi  avec  la  même  - 
vigueur  que  du  précédent.  Enfin,  le  régiment  de  Simoni  ainsi  que, tes 
autres  régiments  messinois,  qui  avaient  été  mis  sur  pied  ^ans  le 
même  tetnps  ayant  été  réformés,  il  nous  a  prié  de  lui  donner  ttn 
congé  pour  se  retirer  en  France,,  ce,que  nous  lui  avons  accordé ^^^. 
Signé,  le  maréchal  duc  de  Vivonne^  et  plus  bas,  par  Monseigneur, 
Dantiège  (1).   » 

Enfin,  le  Sénat  de  Messine,  pénétré  d'admiration  et  de  gratif^de 
pour  Grandcombe  à  qui  il  attribuait  le  salut  de  la  ville  arracl^ 
par  lui,  dit  le  diplôme,  de  la  main  des  ennemis,  voulut  Igidoijner  un 
t^oignage  éclatant  et  durable  de  sa  reconnaissance,  en  lui  conféj^t 
à.Jilessine  le  droit  de  cité  et  les  privilèges  de  patricien  Mesainois;  ce 
qu'il  fit  le  7  de  septembre.  Peu  après  Grandcombe  quitta  la  Si(^e 
pour  revenir  en  France. 

Ses  services  avaient  été  trop  distingués  pour  qu'on  ne  songeât 
point  à  lui.  Les  guerres  importantes  de  cette  époque  avaient  donné 


(1)  CoUationné  par  Combel. 
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lieu  à  la  création  d'une  espèce  d'officiers  dont  le  besoin  s'était  fait 
sentir,  que  nous  avons  vu  renaître  durant  les  premières  guenresc  de 
la  révolution  sous  le  nom  d'adjudants-généraux,  ayant  le  grade  de 
colonel  et  qui  composent  aujourd'hui,  sous  divers  grades,  le  corps 
d'étal/^major.  On  appelait  alors  ces  officiers  Aides  des  camps  et 
armées  eu  Roi,  .par  une  dénomination  analc^e  à  celle  des  jmaréchaux 
de  camp.  Grandcombe  qui  avait  servi  en  Portugal  et  en  France  dans 
la  cavalerie,  à  Candie  et  à  Messine  dans  l'infanterie,  qui  avait  appris 
daos  ces  deux  dernières  places  la  guerre  de  siège,  .et  dans  les  lied 
lonieiines  la  fortification,  possédait  les  diverses  branches  de  l'art 
Dttlitaire.  Par  un  brevet  du  mois  de  mars  1676,  le  Roi,  désirant 
reconnaître  les  bons  et  fidèles  services  que  le  sieur  de  Grandcombe 
lui  avait .  rendus  en  plusieurs  charges  et  emplois  de  gueirre  •  qu'il 
avait  eus  dans  ses  troupes,  dans  lesquels  il  avait  donné  des  preuves 
de  sa  valeur,  courage,  expérience  de  la  guerre,  vigilance  et  bonne 
oonduite,.  fidélité  et  affection  à  son  service,  l'ordonna  et  établit 
Aide  de  sesxamps  et  armées  ;  et  le  13  du  même  mois,  il  lui  adressa 
la  lettre  close  suivante  : 

uMons  de  Grandcombe,  désirant  de  me  servir  4e  vous,  en  votre 

dar^ed'ttide^e-camp  en  mes  armées  dans  celle  de  Flandre  dont  ftd 

donné  le  tommcmdement  en  chef  sous  moi  à  mxm  frbre  vnique,  le  dfuc 

^Orléans,  je  vous  écris  ceite.lettre pour  vous  dire  que  mon  intention 

^i  que  vous  ayez  à  vous  rendre  dans  madite  armée^  et  à  vous  em- 

Piwfer  dans  les  fonctions  de  ladite  charge,  selon  et  ainsi  qu'il  vous 

^^^a  ordonné  pour  mon  service^  par  mondit  frère  ou  par  mes  lieu- 

^^9!unt$,  généraux  som  lui  en  madite  armée,  vous  assurant  que  ceux 

^f^^e  veus  m'y  rendrez  me  seront  en  particulière  considération.  Sur 

^^»  je  prie  Dieu  qu'il  vous  ait,  Mans  de  Grandcombe,  en  sa  sainte 

9^9^de^Ecrit  à  Saint-Germain-en^Laye,  le  IS  de  mars  1676.  r-r-Si^ 

-^^c^nM,  et  plus  bas  le  Tellier  (1).  «  La  lettre  était  cachetée  aumoyai 

A*  tan  lacs  de  soie,  et  sur  le  repli  est  écrit.  Mom  de  Grandr-Qombfi, 

<^^eie  de  mes  camps  et  armées, 

(1)  Micl^el  Le  Tellier,  né  en  1603,   fut  ministre  .4e  la  guerre  de  1643.  à  11677, 

n  .devint  alors  Chancelier  et  le  lut  juaqpa'en  ;16S5.   Son  fils,  FrançoistMiohel  :he 

l'ellier,  marquis  de  Louvoie,  né  en  1641,  fut  survivancier  de  son  père. dès  1662. 

^^  flaounit  en  1691 .  Celui-ci  eut  pour  successeur  son .  troisième  fils,  Louis-rMarie 

Le  Tellier,  Chevalier  de  Malle  et  marquis  de  Barbezieux,  son  suryiyancier  dès 

^fi35,  et  qui  mourut  en  1701. 
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soldàessous'iea  ordres  de  François  de  Choiseul  d'Amboûviïle,  qui 
ne  tarda  point  k  êtfe  tué;  le  prince  R^pigliosi,  qui  commandait  les 
troupes  du  Pape,  voyant  partir  Navailles,  quitta  en  même  temps  Candie 
pour  retourner  en  Italie,  bien  que,  comme  œveu  de  Clément  IX,  il 
eût  été  inscrit,  en  1667,  au  livre  d'&r  de  Venise. 

La  mort  du  marquis  de  Fabert  et  dtr  lieutenant-coloKel  du^  régiment 
de  Lorraine  laissant  ce  corps  sans-  chef,  Morosini,  qui  avait  les 
pleins  pouvoirs  de  la  République  de  Venise,  et  qui,  mieux  que  per- 
sonne, avait  été  à  portée  d'apprécier  Samuel,  Ten  noBnrma  lieute- 
nant-colonel, le  11  d'août  1669,  en  exprimant  dans  soft  brevet  que 
c'était  en  récompense  de  la  valeur  extrême  et  de  Vincroyable  cour- 
tage qu'il  avait  délayés  dans  une  infinité  de  glorieuse»  rencontres 
pour  la  défense  de  Candie  (1).  Recevoir  un  pareil  éloge  de  Morosini» 
c'était  obtenir  une  récompense  plus  flatteuse  encore  que  le  grade  (2). 

Le  départ  du  duc  de  Navailles  avait  affaibli  la  garnison  de  Candie, 
au  point  qu'elle  ne  pouvait  plus  défendre  la  place.  Morosini  et  Saint- 
André  tinrent  pourtant  encore  quinze  jours  par  des  prodiges  de  valeur; 
mais  enfin,  il  fallut  se  rendre.  En  capitulant,  Morosini  obtint  les  condi- 
tions les  plus  honorables  ;  le  Grand  Vizir  Ahmed-CuprogH,  qui  com*- 
mandait  le  siège,  rendit  hommage  à  sa  valeureuse  défense  en  lui  faisant 
présent  de  quatre  pièces  de  canon.  Cependant,  il  restait  encore  un 
grand  danger  à  courir  pour  les  assiégés  ;  les  Turcs,  accoutumés.àpiller, 
se  plaignaient  hautement  des  conditions  de  la  capitulation,  qui  accor- 
daient aux  habitants,  qui  voudraient  émigrer,  douze  jours  pour  s:* em- 
barquer eux  et  leurs  propriétés.  Les  assiégeants  avaient  compté  sur  un 
riche  butin  :  ils  entraient  dans  une  ville  hors  d'état  de  faire  la  moindre 
résistance  ;  en  conséquence,  ils  menaçaient  de  tout  enlever  aux  émi- 
grants,  même  de  les  mettre  à  mort.  Grandcombe  s'offrit  à  protéger 
l'évacuation  de  la  ville  et  l'embarquement  de  ceux  qui  la  quit- 
taient, et  à  la  tête  de  cent  quarante  hommes  d'élite,  il  y  réussit. 
Aussi  Morosini  ne  se  borna-t-il  point  au  témoignage  pourtant  «â  ho- 


(1)  Traduction  de  l'original  italien  déposé  chez  Gombel,  secrétaire  du  Roi. 

(2)  François  Morosini,  issu  de  Tune  des  douze  familles  patriciennes  de  Ve- 
nise qu'on  nomme  les  douze  apôtres,  parce  qu'elles  remontent  à  l'année  472, 
Morosini  fut  illustre,  non-seulement  par  la  défense  de  Candie,  mais,  plas  tard, 
par  la  conquête  du  Péloponèse.  Voltaire  a  dit  de  lui,  que  sa  réputation  durera 
autant  que  Venise.  J'aurai  encore  à  en  parler. 
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norabte  que  èontenait  le  Inrevet  qu^il  lui  avait  doiïné:  Quand,  è^près^ 
avûirofiiitté  Gaodie,  lis  furent  aitivés  à  Zànte,  il  lui  délivra  une 
at^ERafiotl  <ïtie,  malgré  son  ton  emphatique,  je  crois  devoir  insérelr 
id,  pour  montrer  quelle  elstime  Grandcombe  avaît'  inspirée  à  son 
génértil  et  à  Tannée  dans  laquelle  il  avait  pria  du  service  (1). 

A'  jlViWw  François  Môronni,  Cketàlier  Procurateur' pour  la  Séré^ 
nkliime  Bépitàliqtie  de  Venise,  Capitaine-généraL 

d  Faisoné'  foi  de  la  générosité  avec  laquelle  le  S'  de  Crcizat^ 
HeHienafO-colanêl  du  régiment  de  Lorraine,  s*est  porté  au  travers 
dèêineelidies  et  autres  hazards  au  secours  de  la  place  dé  Candie, 
attaquée  par  toutes  les  plus  grandes  forces  que  la  vaste  puissance 
^tàtnai^  put  armer  contre  elle,  de  manière  que,  dans  ces  périlleuses 
rékeohttes,  il  a  fait,  par  des  effets  merveilleux,  éclater  une  valeur 
qui  l'a  poussé  à  affronter  hardiment  toute  sorte  de  dangers,  et  à 
9tgHalerson  courage  et  sa  constance,  par  la  résolution  qv^il  a  hue 
de  i^exposer  sans  crainte  à  toutes  les  hostilités  les  plus  barbares,  et 
à  demeurer  Vespace  de  quatorze  mois  continuels  au  milieu  du  cûT" 
nage  dûnè  lé  poste  de  Saint- André,  battu  par  la  pluù'graruie  violefice 
des  Turks.  Cest  ainsi  qu'il  a  su  rious  donner  de  glorieuses  preuves 
âè^  èoiï  incomparable  mérite,  par  la  persévérance  qu'il  a  gardée 
Jusqu'à  ta  fin  de  la  guerre,  pendant  laquelle  il  courait  résélïbneni 
atab^Heax  où  le  besoin  était  le  plus  pressant,  les  dangers  les  plus 
manifestes  et  la  mine  la  plus  évidente.  Une  si  grande  gloire  acquise 
pur  la  fermeté  avec  laquelle  il  s'est  trouvé  en  plusieurs  sorties  et 
quantité  d^assauts,  donnés  par  les  Ttirks,  dont  il  a  tant  dé  fois  sou- 
tenk  les  effets  et  les  impétuosités,  cette  gloire,  dis-je,  fut  couronnée 
par  le  courage  qu'il  eut,  au  temps  que  la  soldatesque  (2)  se  retirait  de 
là  place,  de  demeurer  avec  cent  quarante  soldats  d'élite  d'arrière^ 
garde  pour  résister,  avec  péril  évident  de  sa  vie  â  la  poursuite  que 
Vennemi  Outait  pu  tenter,  s' étant  de  lui-même  offert  et  présenté  à  ce 
iftnirdgeux  et  périlleux  emploi,  et  V ayant  ensuite  exécuté  avec  un 
mérite  éternel  et  une  louange  immortelle.  Comme  des  Services  de  cette 
nature  nous  sont  également  agréables  et  avantageux,  aussi  en  voulons- 


^1)  le  me  sers  de  la  traduction  faite  par  Combel,  dépositaire  de  Foriginàl 
italien. 

(2)  On  aurait  dû  traduire  par  Texpression  :  la  troupe,  la  garnison. 
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7ic^par  fe.préset^t  c^rtifiçai  publier  hautement  la  gloire  et  déclarer 
à  tout  le  monde  une  vérité,  qui  ne  pput  Hre  contestée  4^  per$enne. 
J^n  fç^,(im,QUQi,  et(}.  De  Vile  dfiZante^  etc.  ^^ Signé,  François  Mih- 
r^siiTii^  -r-^i^lexi^ndre^Localelli^  chancelier,  » 

Ce  n'est  pas  sans  peine  que  les  débris  de  la  garnison  de:  €andie 
parvinrent  à  ^  JÇante.  En  Crète,  elle  avait  eu  à  combattre  les  hommes  ; 
enjiier/elle  eut  à  lutter  contre  une  affreuse  tempête;  plusieurs 
vaisseaux  firent  naufragé.  Celui  qui  portait  Grandconabe  aborda 
heureusement,  et  lui-même  séjourna  assez  longtemps  à  Zante.  Les 
Vènîtiçris  ayant  perdu  Candie,  craignaient  de  voir  attaquer  toutes 
leurs  possessions  par  les  Turks  ;  ils  s'occupèrent  de  fortifier  les  îles 
Ioniennes  et  chargèrent  de  ce  soin  le  marquis  de  Saint-André,  que 
Samuel  seconda.  Sous  ses  ordres,  il  avait  appris  à  Candie  à  défendre 
les 'places;  à  son  école,  il  apprit  à  Zante  à  les  construire,  à  les  for- 
tifiera Ù  resta  dans  cette  île  jusqu'au  8  de  février  1670,  jour  où  il 
s'embarqua  pour  Venise,  que  naturellement  il  devait  désirer  de  voir,, 
et  d'oii  il  revint  en  France.  C'est  alors  qu'il  prit  le  nom  de  Grand 
combe,  sous  lequel  il  fut  connu  depuis,  et  qui  lui  venait  de  la  pos- 
session de  ce  fief  dont  il  était  seigneur. 

Bien  que,  durant  le  siège  de  Candie,  il  eût  servi  dans  l'infanterie, 
eh  rentrant  dans  sa  patrie,  il  reprit  son  premier  service,  celui  de  la 
cavalerie.  Il  y  avait  le  grade  de  capitaine  en  1674,  quand  Louis  XIY 
jugea  à  propos  d'envoyer,  au  mois  de  septembie,  des  secours  aux 
Messinois  qui,  révoltés  contre  le  Roi  d'Espagne,  avaient  imploré  sa 
protection.  Les  troupes  de  terre  étaient  commandées  par  le  marquis 
de  Vallavpire  (1),  et  l'escadre  par  le  ^Commandeur  de  Valbelle.  Elle 
se  composait  de  six  vaisseaux  de  guerre  et  de  quantité  de  flûtes  et 
de  barques  longues,  chargées  de  vivres  et  de  munitions.  Samuel  fut 
de  cette  expédition  dont  le  premier  exploit  fut  la  prise  du  chât^u 
de  San-Salvador,  où  le  Gouverneur  de  Messine  s'était  réfugié  avec 
sa  famille.  On  prit  aussi  deux  autres  châteaux,  situés  à  quelque  dis- 
tance de  la  ville  et  par  là  même  plus  difficiles  à  garder;  et  quoique 


(1)  François- Auguste  de  Vallavoirc,  originaire  de  Provence,  maréchal  de  camp 
en  1650,  marquis  de  VouU  en  lGa3,  employé  à  l'armée  de  Naples  en  1654, 
lieutenant  général  en  1635,  Gouverneur  de  Valence  sur  le  Pô  en  1656.  ReaVr^ 
de  Sicile  en  France  en  1678,  il  mourut  en  1694,  âgé  de  quatre-vingts  ans. 
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Samuel  fût  officier  de  cavalerie,  le  commandetûBbf  U^un^iâte '-feës 
cMteaûx  appelé  J/ Cewto//«do  lui  fut  confié.  '•  ' 

Le  certificat  que  lui  délivra,  le  28  d'aoiA^1675,  lé  tn^uîs 'fl^ 
Vallavoire  fait  connaître  les  importants  services  quil  y  rendît  dtifàhl 
les  campagnes  dfe  1674  et  1675  ;  on  y  lit  :  ;  • .  m  ) 

«  te  seigneur  de  Grandcombe  étant  venu  ici  en  qualité  de  capitaine 
de  cavalerie^  nous  aurait  donné  d'abord  des  preuves  si  considérables 
de  sa  conduite  et  de  son  courage,  que  nous  aurions  C7^i  ne  pouvoir 
mieux  faire  que  de  nous  servir  de  lui  pour  commander  dans  un  des 
principaux  forts  de  cette  ville.  Pour  cet  effet,  nous  Pavons  mis  dans 
le  Castéllasse,  oîi,  ayant  été  attaqué  par  le^  ennemis^  il  répondit  si 
bien  à  la  bonne  opinion  que  notis  avions  de  lui  qùe^  quoiqu'ils 
se  fussent  introduits  dans  la  place  en  plus  grand  nombre  qu'il 
n'en  avait  pour  la  garder,  il  sut  repousser  leurs  efforts  avec 
toute  sorte  d^ avantagé  et  conserver  le  Castellasse  dans  un  temps  oit 
éà  prise  eût  été  une  privation  considérable  pour  le  bien  des  affaires 
dé  Sa  Majesté.  Ce  qui  lui  ayant  attiré  tout  de  nouveçLu  V estime  de 
Monsieur  le  Duc  Vivonne,  il  V attrait  depttis  tiré  dudit  Castellasse 
pour  le  mettre  à  la  tête  du  régiment  Messinois  de  Dori  Joseph  Sinponi 
en  qtialité  de  lieutenant-colonel  (1),  oîi  il  continua  de  donner  des 
preuves  de  sa  capacité  et  de  sa  vigueur,  etc (2).  » 

Le  Maréchal  duc  de  Vivonne  avait,  en  effet,  au  siège  de  Candie, 
accordé  son  estime  à  Grandcombe  ;  arrivé  à  Messine  avec  upe 
escadre  à  la  tôle  de  laquelle  il  avait  battu  les  Espagnols, pour  prendre 
le  commandement  supérieur  du  pays,  il  voulut  aussi  certifier  lies 
services  de  Grand-Combe  à  Messine,  ce  qu'il  fit  le  29  d'août  de  la 
manière  suivante  : 

tt  Le  duc  de  Vivonne,  pair  et  maréchal  de  France,  prince  de  Tonnau- 

Charente,  gouverneur  et  lieutenant-généi^al  pour  le  Bot,  de  ses  pro- 

■      I.  ■ 
vincesde  Champagne  et  Brie,  général  des  galères  de  France  et  lieu- 
tenant-général pour  le  Roi,  ez  îles  et  armées  du  Levant. 


(1)  M.  Sue  n'a  pas  manqué  de  parler,  dans  son  histoire  de  la  mdrine  (ran- 
çaite,  de  quatre  régiments  messinois  levés  alors,  el  dans  chacun  desquels  il  y 
avait,  en  officiers  fyançais,  un  lieutenant-colonel  et  deux  capitaines. 

(2)  Copie  coUationnée  à  l'original  par  Combel,  ConseiUer  secrétaire  dti  Roi^' 
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H:,Nou8  certifiq^isi^  ^aus ceux  qu*il  appavliandra,  qu'étant  venus  ,d 
Messine^  au  commencemetitdumoisde  février  de  la  présente  armée 
pour  y  commander  pour  le  service  du  Boiy  nous  avons  trouvé  le  meut 
de  Grandcçmbe^  commandant  dans  un  des  forts  de  cette  ville  les 
plm  avancés  vers  les  ennemis  appelé  le  Castellasse;  et  qu'il  nous  ia 
été  dit  en  y  arrivant  que,  peu  de  jours  auparavant,  la  forteresse 
aurait  été  prise  par  eux  sans  la  valeur  extrême  audit  sieur  de  Grand- 
combe,  d'autant  que  par  une  intelligence  que  les  ennemis  avaie$U 
tramée  avec  les  canonniersde  la  place,  ils  auraient  trou/vc  moyen  (ty 
introduire  un  nombre  de  soldats  aussi  grand  que  celui  de  la  garnison; 
de  quoi,  ledit  sieur  de  Grandcombe  ayant  eu  avis,  il  attrait  lui  seul 
repoussé  ce  grand  nombre  d'ennemis  en  ayant  d'abord  tué  le  shef; 
et  les  aurait  si  fort  étonnés,  qu'ils  auraient  pris  le  parti  de  repartir 
par  la  rnême  ouverture  ^  qui  aurait  été  faite  au  pied  delà  muraille^ 
après  avoir  laissé  un  nombre  considérable  de  leurs  meilleurs  soldats 
morts  ou  prisonniers  tant  dans  la  place  qu'au  pied  de  la  murailley 
ayant  été  blessé  d^un  pot  à  feu  qui  lui  creva  dans  la  main.  Ensuite 
de  quoi,  ayant  été  fait  lieutenant-colonel  du  régiment  d'infanterie  de 
Joseph  de  Simoni^  il  se  serait  acquitté  de  cet  emploi  avec  la  même 
vigueur  que  du  précédent.  Enfin,  le  régiment  de  Simoni  ainsi  que.ies 
autres  régiments  messinois,  qui  avaient  été  mis  sur  pied  ^ans  le 
même  te^nps  ayant  été  réfoi^més,  il  nous  a  prié  de  lui  donner  tm 
congé  pour  se  retirer  en  France^  ceque  nous  lui  avons  accordé^  0tc. 
Signé,  le  maréchal  duc  de  Vivonne^  et  plus  bas,  par  Monseign^, 
Dantiège  (1).   » 

Enfin,  le  Sénat  de  Messine,  pénétré  d'admiration  et  de  gratitude 
pour  Grandcombe  à  qui  il  attribuait  le  salut  de  la  ville  arracjl^ 
par  lui,  dit  le  diplôme,  de  la  main  des  ennemis,  voulut  lui  doqner  uo 
témoignage  écjatant  et  durable  de  sa  reconnaissance,  en  lui  conférapt 
à.Jilessine  le  droit  de  cité  et  les  privilèges  de  patricien  Mesaûnpis;  ce 
qu'il  fit  le  7  de  septembre.  Peu  après  Grandcombe  quitta  la  Sicile 
pour  revenir  en  France. 

Ses  services  avaient  été  trop  distingués  pour  qu'on  ne  songeât 
point  à  lui.  Les  guerres  importantes  de  cette  époque  avaient  donné 


(1)  Gollationné  par  Combel. 
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lieu  à  la  création  d'une  espèce  d'officters  dont  le  besoin  s'était  fait 
sentir,  que  nous  avons  vu  renaître  durant  les  premières  guQiresc.dè 
la  révolution  sous  le  nom  d'adjudanls-généraux,  ayant  le  grade  de 
colonel  et  qui  composent  aujourd'hui,  sous  divers  grades,  le  corps 
d'état^major.  Ou  appelait  alors  ces  officiers  Aides  des  camps  et 
armées  du  Roi,  .par  une  dénomination  analc^e  à  celle  des  jmaréchaux 
de  camp.  Grandcombe  qui  avait  servi  en  Portugal  et  en  France  dans 
la  cavalerie,  à  Candie  et  à  Messine  dans  l'infanterie,  qui  avait  appris 
dans  ces  deux  dernières  places  la  guerre  de  siège,  et  dans  les  lies 
Ioniennes  la  fortification,  possédait  les  diverses  branches  de  l'art 
militaire.  Par  un  brevet  du  mois  de  mars  1676,  le  Roi,  dé^rant 
reconnaître  les  bons  et  fidèles  services  que  le  sieur  de  Grandcombe 
lui  avait  rendus  en  plusieurs  charges  et  emplois  de  gueirre  •  qu'il 
avait  eus  dans  ses  troupes,  dans  lesquels  il  avait  donné  des  preuves 
de  sa  valeur,  courage,  expérience  de  la  guerre,  vigilance  et  bonne 
conduite,,  fidélité  et  affection  à  son  service,  l'ordonna  et  établit 
Aide  de  ses  camps  et  armées  ;  et  le  13  du  même  mois,  il  lui  adressa 
la  lettre  close  suivante  : 

«  Monsde  Grandcombe^  désirant  de  me  servir  de  vous,  en  votre 
charge  d'aide-^<amp  en  mes  armées  dans  celle  de  Flandre  dont  fm 
donné  le  commandement  en  chef  sous  moi  à  mxm  frbre  unique,  le  dfuc 
d'Orléans,  je  vous  écris  cette  lettre  pour  vous  dire  que  wxm  intention 
est  que  vous  ayez  à  vous  rendre  dans  madiie  armée,  et  à  vous  em- 
ployer dans  les  fonctions  de  ladite  charge,  selon  et  ainsi  qu'il  vous 
sera  ordonné  pour  mon  service,  par  mondit  frère  ou  par  mes  lieu- 
tenants généraux  som  lui  en  madiie  armée,  vous  assurant  que  ceux 
ique  vous  m'y  rendrez  me  seront  en  particulière  considération.  Sur 
cCy  je  prie  Dieu  qu'il  vous  ait,  Mans  de  Grandcombe,  en  sa  sainte 
garde ^  Ecrit  à  Saint-Germain-en-Laye,  lelS  de  mars  1676.  r-.-  Si^ 
Louis,  et  plus  bas  le  Tellier  (1).  «  La  lettre  était  cachetée  aumoyai 
d'un  lacs  de  soie,  et  sur  le  repli  est  écrit.  Mons  de  Grandr'Çombfi, 
aide  de  mes  camps  et  armées, 

(1)  Mioliel  Le  Tellier,  né:  en  1603,  fut  ministre  4e  la  guerre  de  1643,àii6T7, 
Il  devint  alors  Chancelier  et  le  lut  jusqu'en  .1685.  Son  fils,  FrançoistMiohel  .Le 
Tellier,  marquis  de  Louvoiç,  né  en  1641,  fut  snrvivancier  de  son  père. dès  1662. 
et  monrat  en  1691.  Celpi-ci  eut  pour  successeur  son  troisième  fils,  Louis*Marie 
Le  Tellier,  Chevalier  de  Malte  et  marquis  de  Barbezieux,  son  suryivancier  dès 
1635,  et  qui  mourut  en  1701. 
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Le  Roi  arriva  à  Tannée  avec  Monsieur  le  21  d'avril,  et  la  nuit  sui- 
vante la  tranchée  fut  ouverte  devant  Condé  :  cinq  jours  après,  la 
place  fut  obligée  de  se  rendre  à  discrétion.  Le  2  de  mai.  Monsieur, 
ayant  sous  ses  ordres  le  Maréchal  de  Créqui  (1),  investit  Bouchain, 
avec  vingt  bataillons  et  quarante  escadrons  ;  la  tranchée  ne  s'ouvrit 
que  du  6  au  7  ;  au  bout  de  six  jours,  la  place  se  rendit.  Enfin,  le 
Maréchal  d'Humières  (2) ,  avec  quinze  mille  hommes  marcha  sur 
Aire  le  15  de  juillet.  11  s'empara  d'abord  du  fort  de  Saint-Franqois, 
ouvrit  la  tranchée  devant  Aire  le  23,  et  le  31  la  place  capitula. 
Louvois  assistait  à  ce  siège;  et  Vauban  (3),  qui  avait  conduit  les 
travaux  devant  Condé,  les  dirigea  aussi  pour  Aire,  bien  qu'il  eût  été 
blessé  à  Tattaque  de  la  première  de  ces  places. 

Allent  qui  remarque,  comme  j'ai  déjà  eu  occasion  de  le  dire,  que 
les  campagnes  des  troupes  françaises  en  Portugal  et  en  Autriche 
fournirent  à  Tarmée  des  généraux  et  des  officiers  distingués,  fait 
observer  aussi  qu'à  Candie  des  ingénieurs  français  partageaient  les 
travaux  et  les  périls  des  ingénieurs  vénitiens.  Parmi  les  Florio,  les 
Loubalier,  les  Maupassant,  on  remarquait,  dit-il,  Castellan  connu  par 
sa  belle  défense  de  Tîle  de  Rhé  sous  Louis  XIII,  et  à  qui,  malgré  une 
blessure  qui  lui  traversait  la  joue  et  Tépaule,  fut  confiée  là  mission 
d'introduire  dans  la  place  le  secours  amené  par  le  duc  de  Navaiîles. 
Cet  ingénieur  fit  faire  à  Candie  de  grands  progrès  à  la  science  des 


(1)  François  de  Créqui,  marquis  de  Marines,  lieutenant  général  en  1665,  Ma- 
réchal de  France  en  1668.  Il  avait  été  général  des  galères  en  1663,  et  se  démit 
de  cet  emploi  en  1669.  Vainqueur  sur  le  canal  de  Bruges  en  1667  ;  Conquérant 
de  la  Lorraine  en  1670;  Vainqueur  à  Kokesberg  en  1677;  à  Kreitzingcn  en  1678; 
à  Minden  en  1679;  mort  en  1687. 

(2)  Louis  de  Crevant-Humières  ,  lieutenant  général  en  1657 ,  Maréchal  de 
France  en  1668,  Grand  maître  de  rarliUerie  en  1685,  Chevalier  des  Ordres  da 
Koi  en  1688,  duc  d'Humières  en  1690,  Chevalier  de  Saint-Louis  en  1693;  mort 
en  1694.  l\  avait  contribué  au  gain  de  la  bataille  de  Cassel.  où  Monsieur  comman- 
dait en  chef  en  1677. 

(3)  Sébastien  Le  Prestre  de  Vauban,  né  en  1633,  commença  de  porter  les 
armes  en  1650.  Il  fut  brigadier  en  1674,  maréchal  de  camp  en  1676,  commis- 
saire général  des  fortifications  en  1678,  lieutenant  général  en  1688,  Grand-croix 
de  l'Ordre  de  Saint-Louis  en  1693,  Maréchal  de  France  en  1703,  Chevalier  des 
Ordres  du  Roi  en  1705,  et  mourut  en  1707.  Il  fil  fortifier,  suivant  ses  méthodes 
nouvelles,  trois  cents  places  anciennes,  et  en  bâtit  trente-trois.  Il  conduisit  cin- 
quante-trois sièges  et  se  trouva  à  cent  quarante  actions.  Il  laissa  douze  volants 
manuscrits  pleins  de  projets  utiles  pour  le  bien  de  l'Etat. 
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mineurs;  c'est  par  là  surtout  qu'il  parvint  à  tant  prolonger  ce  siège; 
aussi,  avec  les  mineurs  qu'il  avait  ramenés,  il  rendît  les  plus  grands 
services  au  si^e  de  Maëstricht  en  1672.  D'un  autre  côté,  «  à  Candie, 
«  les  Turcs,  obligés  d'avancer  avec  lenteur  sur  un  terrain  vivement 
«  disputé,  l'avaient  couvert  de  tranchées  et  de  places  d'armes. 
«  Vauban,  conduit  par  sa  première  théorie  sur  les  sièges,  à  méditer 
«  la  théorie  des  attaques,  déduisit  des  approches  de  Candie  une 
«  méthode  plus  simple  et  plus  générale,  commença  à  l'appliquer  et 
«  rébauchâ  devant  Maëstricht  (1).  »  On  voit  dès  lors  combien  pou- 
vaient être  utiles  les  officiers  qui  avaient  défendu  Candie. 

Grandcombe  qui  avait  brillamment  concouru  à  cette  défense 
pendant  quatorze  mois  consécutifs,  avait  pratiqué  ces  règles  que 
Vauban  devait  tant  améliorer  et  féconder.  C'était  donc  un  ingénieur 
expérimenté  ;  aussi,  en  1677,  fut-il  employé  à  l'armée  de  Flandre, 
destinée  à  faire  des  sièges  (2).  Le  premier  fut  celui  de  Valenciennes, 
que  le  Roi  faisait  en  personne  entouré  de  son  ministre  de  la  guerre, 
Louvois,  et  des  cmq  Maréchaux  d'Humières,  de  Schonberg,  de  La 
FeuîUade,  de  Luxembourg  (3)  et  de  Lorges  (4)  :  Vauban  dirigeait 
les  travaux.  Ce  siège  fut  extrêmement  remarquable,  d'abord  parce 
que  Vauban  obtint  du  Roi,  malgré  l'usage  contraire  et  malgré  l'o- 
pinion des  cinq  Maréchaux  et  du  ministre,  que  l'attaque  de  la  place 
aurait  lieu  en  plein  jour  ;  ensuite  parce  que  la  ville  fut  prise  par  un 
de  ces  traits  de  bravoure  brillante  qui  caractérise  les  Français. 

L'investissement  avait  eu  lieu  du  9  au  1 0  de  mars,  «  mais,  dit 


(1)  Histoire  da  corps  du  génie,  page  107. 

{%  A  cette  époque,  où  il  n'existait  point  eiKore  d'école  du  génie,  on  prenait 
pour  ingénieurs  les  officiers  de  l'armée  qui  avaient  fait  des  études  analogues  à 
cette  arme,  qui  avaient  acquis  de  l'expérience  et  qui  s'étaient  distingués  par 
leur  aptitude.  Grandcombe  reçut,  dès  le  principe,  trois  cents  livres  d'appointements 
pat  mois,  solde  alors  considérable. 

(3)  François  de  Montmorenci,  duc  de  Piney-Luxembourg,  Pair  de  France,  né 
en  1628,  lieutenant  général  en  1667,  Général  en  chef  en  1672,  capitaine  des 
gardes  en  1672,  Maréchal  de  France  en  1675.  Il  gagna  la  bataille  de  Cassel,  où 
Monsieur  commandait  en  chef  en  1677;  et  fut  encore  vainqueur  à  Saint-Denis 
en  1678;  à  Fleurus  en  1690;  à  Leuze  en  1691  ;  à  Sleinkerque  en  1G92;  àNcrwinde 
en  1693.  Il  était  ChevaUer  des  Ordres  du  Roi  depuis  1659,  et  mourut  en  1695^ 

{*)  Gui-Aldonce  de  Durfort,  né  en  1630,  Maréchal  et  capitaine  des  gardes  en 
1676,  Chevalier  des  Ordres  en  1689,  duc  de  Lorges  en  1691,  Chevalier  de  Saint- 
Louis  en  1693  ;  mort  en  1702. 

TOM.   IV.  Ift 
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«  Voltaire  {Siècle  de  Louis  XIV,  chap.  13),  on  n'avait  pris  encore 
«  aucun  des  dehors  de  la  place.  U  fallait  d'abord  attaquer  deux 
<(  demi-lunes;  derrière  ces  demi-lunes  était  un  grand  ouvrage  à 
«  couronne  qui  était  palissade  et  fraisé,  entouré  d'un  fossé  coapé 
((  de  plusieurs  traverses  ;  dans  cet  ouvrage  à  couronne  était  encore 
«  un  autre  ouvrage  entouré  d'un  autre  fossé.  Il  fallait,  après  s'ôtre 
u  rendu  maître  de  tous  ces  retranchements,  franchir  un  bras  de 
«  l'Escaut  ;  ce  bras  franchi,  on  trouvait  encore  un  autre  ouvrage 
«  nommé  pâté  ;  derrière  ce  pâté  roulait  le  grand  bras  de  l'Escaut 
«  profond  et  rapide,  qui  sert  de  fossé  à  la  muraille;  enfui  la  mu* 
«  raille  était  soutenue  par  de  larges  remparts  (1).  Tous  ces  ouvrages 
«  étaient  couverts  de  canons  ;  une  garnison  de  trois  mille  hommes 
M  préparait  une  longue  résistance. 

«  Le  Roi  tint  conseil  de  guerre  pour  attaquer  les  ouvrages  du 
<(  dehors.  C'était  l'usage  que  ces  attaques  se  fissent  toujours  pendant 
«  la  nuit,  afin  de  marcher  aux  ennemis  sans  être  aperçu  et  d'épai^gner 
u  le  sang  du  soldat.  Vauban  proposa  de  faire  l'attaque  en  ptein 
«  jour;  tous  les  Maréchaux  de  France  se  récrièrent  contre  celte 

«  proposition;  Louvois  la  condamna.  Vauban  tint  ferme, Le 

«  Roi  se  rendit  aux  raisons  de  Vauban,  malgré  Louvois  et  dnq 
«  Maréchaux  de  France. 

a  A  neuf  heures  du  matin,  les  deux  compagnies  de  mousque- 
u  taires,  une  centaine  de  grenadiers,  un  bataillon  des  gardes,  un  du 
«  régiment  de  Picardie,  montent,  de  tous  côtés,  sur  ce  grand  ou- 
(c  vrage  à  couronne.  L'ordre  était  simplement  de  s'y  loger,  et  c'était 
«  beaucoup  ;  mais  quelques  mousquetaires  noirs  ayant  pénétré  par 
M  un  petit  sentier  jusqu'au  retranchement  intérieur  qui  était  dans 
«  cette  fortification,  s'en  rendent  d'abord  les  maîtres.  Dans  le  môine 
«  temps,  les  mousquetaires  gris  abordent  par  un  autre  endroit;  les 
u  bataillcHis  les  suivent;  on  tue  et  on  poursuit  les  assiégés.  Les 
c(  mousquetaires  baissent  le  pont-levis  qui  joint  cet  ouvrage  aux  an- 
«  très;  ils  suivent  l'ennemi  de  retranchement  en  retranchement  sur 
«  le  petit  bras  de  l'Escaut  et  sur  le  grand.    Les  gardes  s'avan- 


(i)  L'exaetitude  de  celle  description  est  attestée  par  tous  les  pkas  eontom- 
porains. 
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«'  cent  en  foule.  Les  mousquetaires  sont  déjà  dans  la  ville  avant  que 
a  le  Roi'sache  que  le  premier  ouvrage  attaqué  est  emporté,  w 

Au  milieu  de  ces  braves,  qui  se  couvrirent  de  gloire  par  un  fait 
d'armes  inouï  jusqu^alors,  Grandcombe  mérita  une  distinction  parti- 
culière et  montra  qu'il  était  toujours  tel  qu'on  Tavait  vu  à  Candie. 
C'est  lui  qui  fit  prisonnier  le  lieutenant-colonel  qui  commandait  dans 
l'ouvrage  à  couronne,  dont  la  prise  entraîna  celle  de  la  ville ,  et  il 
eut  rbonneur  de  le  présenter,  en  cette  qualité,  à  Vauban,  qui  lui  en 
donna  l'attestation  (1). 

CI  De  Yalenciennes,  dit  Allent,  on  marcba  sur  Cambrai.  La  place 
«  se  rend  après  queJqucs  nuits  de  tranchée  (2)  et  on  attaque  la  cita- 
«  délie.  Parmi  les  ingénieurs.  Faucher  est  tué  et  de  Grandcombe 
«  blessé  (3).  »  La  ville  s'était  rendue  le  5  d'avril;  on  ne  fut  maître 
de  la  citadelle  que  le  17.  Le  Roi  commandait  le  siège,  que  couvrait 
le  Maréchal  de  Luxembourg.  Vauban  conduisait  les  travaux.  La  bles- 
sure de  Grandcombe  ïie  l'empêcha  pas  de  servir,  la  même  année,  au 
siège  de  Ghislain,  fait  .par  le  Maréi'hal  d'Humières,  qui  avait  aussi 
dans  son  armée  Vauban.  L'investissement  se  fit  le  4  de  décembre;  la 
tranchée  s'ouvrit  le  5  ;  la  place  se  rendit  le  10, 

£o  1678,  la  campagne  commença,  en  Flandre,  par  la  prise  de  la 
ville  et  de  la  citadelle  de  Gand,  qui,  investies  par  le  Maréchal  d'Hu- 
mières, le  k  de  mars,  capitulèrent,  la  ville  le  9  et  la  citadelle  le  12. 
Grandcon^  y  fut  blessé  d'un  coup  de  mousquet  (4).  Immédiate- 
ment après  Gand,  Ypres  fut  attaquée.  On  y  éprouva  plus  de  résis- 
tance, d'autant  mieux  que  Vauban  insista  auprès  du  Roi  pour  qu'on 
ménageât  le  sang  du  soldat.  Les  travaux  étant  achevés,  le  Maréchal 
de  Luxembourg  fit  insulter  à  la  fois  les  chemins  couverts  de  la  ville 
et  de  la  citadelle.  Après  cette  action,  la  chamade  fut  battue  et  la 
*^lace  se  rendit  le  25.  GrandcomJ^e  reçut  encore,  à  ce  siège,  un  coup 
de  mousquet  qui  l'atteignit  à  la  jambe  ;  et  là  fut  aussi  blessé  Laparra 
de  Fieux,  qui  devait  être,  après  Vauban,  l'ingénieur  le  plus  distingué 
de  cette  époque. 


(1)  Certificat  original. 

(^  La  tranchée  fut  ouverte  dans  la  nuit  du  28  au  29  de  mars   •—  Quituy» 

(3)  Histoire  du  corps  du  génie,  page  140. 

(4)  Certificat  de  Vauban. 
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La  paix  de  Nimègue,  conclue  et  signée,  le  10  d'août  de  cette  an- 
née» donna  quelque  repos  aux  armées  françaises,  mais  non  aux  ingé- 
nieurs occupés  à  construire  des  places  fortes  ou  à  en  réparer;  quant 
à  Grandcombe,  il  aimait  et  cherchait  la  guerre  active  ;  et  bientôt  des 
circonstances,  auxquelles  ses  souvenirs  donnaient  une  force  irrésis- 
tible, le  placèrent  sur  un  théâtre  plus  conforme  à  ses  goûts.  En  1683, 
Vienne  avait  été  sur  le  point  de  tomber  entre  les  mains  des  Turcs  et 
n'avait  dû  son  salut  qu'à  Jean  Sobieski,  Roi  de  Pologne,  et  au  duc  de 
Lorraine,  Charles.  Les  craintes  qu'inspirait  alors  la  puissance  Otto- 
mane amenèrent,  en  1684,  une  ligue  offensive  contre  elle  entre 
TEmpereur,  la  Pologne  et  la  République  de  Venise. 

Il  ne  pouvait  pas  se  présenter,  pour  Grandcombe,  une  occasion 
plus  favorable  de  faire  la  guerre.  En  1668,  il  avait  traité  avec  Marc- 
Antoine  Justiniani,  Ambassadeur  de  Venise  à  Paris,  pour  lever  une 
compagnie  de  soldats  au  service  de  cette  République,  et  aller  servir, 
à  leur  tête,  à  Candie  ;  et  Marc-Antoine  Justiniani  était,  en  1684,  Doge 
de  Venise.  Grandcombe  avait  servi,  durant  quatorze  mois,  au  siège 
de  Candie,  y  avait  montré  la  valeur  la  plus  brillante  et  la  plus  éprou- 
vée ;  il  y  avait  obtenu,  du  Capitaine  général  Morosini,  une  admiration 
et  des  louanges  sans  bornes.  En  1684,  Morosini  était,  pour  la  troi- 
sième fois ,  Généralissime  des  Vénitiens  contre  les  Turcs.  Il  était 
bien  difficile  que,  dans  de  telles  circonstances,  Grandcombe  n'éprou- 
vât pas  le  désir  d'aller  faire  la  guerre  avec  les  Vénitiens.  Il  était 
naturel  qu'après  avoir,  avec  eux  et  pour  eux,  défendu  vainement 
Candie,  il  voulût  concourir  à  réparer  cette  perte.  Enfin,  estimé, 
apprécié,  honoré  comme  il  l'avait  été  par  Morosini,  il  devait 
avoir  à  cœur  de  servir  encore  sous  ses  ordres,  désir  qu'il  partageait 
avec  tous  ses  anciens  frères  d'armes,  qui  avaient  déjà  été  aux  ordres 
de  ce  général.  C'est  ce  que  remarque  et  explique  très-bien  le  biogra- 
phe de  celui-ci,  en  parlant  de  cette  expédition  (1).  Toutefois, 
Grandcombe,  attaché  à  l'armée  française,  ne  pouvait  aller  se  ranger 


(1)  Longé  tamen  electio  {Mauroceni)  milUem  commovit  et  prœcipuè  eos  qui 
sub  Mauroceno  stipendia  fecerant.  Experii  enim  nihil  nunquàm  ab  eo 
tentatum  unde  ingloriè  ac  sine  prœmio  recessissent,  ita  tirones  quoque  ei 
extemos  in  spem  crexerunt,  ut  intraret  onyiium  animos  bellieœ  rti  eupido 
cemularenturque  publicam  pietatem  stndia  privaiorum Francisci  Mauro- 
ceni Gesiaf  scriptore  Joanne  Gratiano. 
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sous  des  drapeaux  étrangers  sans  raulorisalion  du  Roi.  Mais  la  France 
était  en  paix.  Vauban,  qui  venait  d*être  placé  à  la  tête  du  génie  fran- 
çais, demanda  et  obtint  pour  lui  cette  autorisation  ;  et  il  paraît  que 
Grandcombe  ne  fut  rappelé  qu'en  1689  ou  même  1690  (1). 

Cette  guerre  des  Vénitiens  contre  les  Turcs,  l'une  des  plus  glo- 
rieuses qu'ils  leur  firent,  commença  en  1684.  Morosini  mit  à  la  voile 
de  Venise  le  8  de  juin,  et  alla  s'emparer  de  l'île  de  Sainte-Maure 
(l'antique  Leucate).  Les  îles  voisines  se  soumirent.  Il  prit,  en  Albanie, 
Nicopoli,  Prevesa,  la  province  de  Carnia.  Une  flotte  turque  se  présenta  ; 
il  la  battit  et  la  mit  en  fuite. 

En  partant  de  Venise,  il  ne  songeait  pas,  ce  semble,  à  s'emparer 
du  Péloponnèse  ;  mais  les  succès,  l'ardeur  et  la  confiance  des  trou- 
pes, les  secours  étrangers  qu'il  reçut  (2)  et  le  désir  bien  naturel  chez 
lui  de  dédommager  la  Seigneurie  de  Venise  de  la  perte  de  Candie, 
toutes  ces  circonstances  se  réunirent  pour  le  pousser  à  cette  con- 
quête. En  1685,  à  la  tête  de  onze  mille  fantassins,  il  assiège  Coron, 
l'mie  des  plus  fortes  places  du  pays.  Les  Turcs  se  présentent  pour 
faire  lever  le  siège.  Ils  sont  repoussés,  le  6  d'août,  et  il  remporte  une 
victoire  complète.  Coron  est  ensuite  pris  d'assaut  avec  un  grand  car- 
nage. Plus  tard,  les  Turcs  sont  encore  battus;  les  Vénitiens  s'empa- 
rent de  la  citadelle  de  Ciefale  et  de  Passava.  Morosini  était  puissam- 
ment secondé  par  le  Suédois  Othon-Guillaume,  comte  deKonigsmark, 
lieutenant  général,  au  service  de  France  depuis  1676,  à  qui  la 
République  avait  donné,  cette  même  année  1685,  le  commandement 
de  son  armée  de  terre,  après  la  mort  du  comte  de  Saint-Paul  (3), 
aussi  général  français. 

L'année  1686  fut  encore  plus  glorieuse  pour  les  armes  vénitiennes. 
Le  3  de  juin,  jour  de  la  Pentecôte,  Konigsmark  s'approche  du  vieux 


(1)  Le  premier  événement  où  l'on  trouve  Grandcombe  mentionné  après  son 
rappel,  est  le  siège  de  Mons,  qui  eut  lieu  en  1691. 

(2)  Le  prince  Guillaume-Maximilien  de  Brunswick-Lunebourg  vint  le  joindre 
à  la  tôte  de  deux  mille  hommes.  Le  prince  Philippe  de  Savoie  y  vint  aussi,  et 
sans  doute  également  avec  quelques  troupes.  Ces  deux  princes  étaient  nobles 
Vénitiens  d'honneur,  le  premier  comme  descendant  de  la  maison  d'Est,  le 
second  comme  étant  de  celle  de  Savoie. 

(3)  Descendant  probablement  du  farouche  Saint-Paul,  l'un  des  Maréchaux 
de  la  ligue. 
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Navarin,  qui  se  rend  sans  résistance.  De  là,  il  se  porte  sur  Navarin 
le  Neuf;  mais  la  place  était  forte ,  et  il  fallait  l'attaquer  par  terre  et 
par  mer.  Le  Séraskier  Turc  vient  à  son  secours,  à  la  tête  de  douze 
mille  hommes;  il  est  encore  battu  complètement,  mis  en  fuite,  et 
Navarin  est  obligé  de  capituler.  L'armée  victorieuse  se  porte  surMo- 
don,  qui  ne  tient  que  sept  jours  de  tranchée  ouverte;  elle  attaqué 
enfin  Napoli  de  Romanie,  capitale  de  la  péninsule,  ville  très*forte, 
défendue  par  une  garnison  nombreuse  que  commandait  un  Pacha,  et 
qu'il  fallait  attaquer,  comme  Navarin  et  Modon,  par  terre  et  parmer. 
Le  Séraskier  se  présente,  pour  la  délivrer,  à  la  tête  d'une  nouvelle 
armée.  Il  est  encore  battu  ;  son  camp,  ses  munitions,  sont  la  proie  du 
vainqueur.  Napoli  ne  peut  plus  résister.  Argos  et  les  villes  voisines 
sont  occupées.  La  conquête  de  la  Morée,  si  elle  n'est  pas  complète, 
est  du  moins  assurée.  La  Seigneurie  de  Venise  récompensa  Morosini 
en  lui  accordant  un  hoimeur  unique.  Le  titre  de  Chevalier^  dont  il 
était  décoré,  et  qui,  jusque-là,  n'avait  été  que  personnel,  est  renda 
héréditaire  dans  sa  famille  pour  l'aîné. 

En  1687,  la  conquête  de  la  Morée  fut  achevée,  sauf  Napoli  de  Mal- 
voiâe,  et  lés  succès  des  Vénitiens  ne  s'arrêtèrent  pas  là.  Ils  s'étendit 
renten  Dalmatie;  et  ces  progrès  étaient  dus,  pour  la  plus  grande 
partie,  à  Morosini,  maître  de  la  mer.  Le  Sénat  de  Venise  qui,  l'année 
précédente,  lui  avait  accordé  pour  sa  famille  une  distinction  si  flat- 
teuse et  si  exceptionnelle,  lui  décerna  pour  lui-même  des  hon- 
neurs jusqu'alors  inouïs  dans  les  temps  et  les  gouvernements  mo* 
dernes  :  le  surnom  de  Peloponnesiaque,  rappelant  sans  cesse  le  sou- 
venir de  sa  conquête,  et  une  statue  de  bronze,  érigée  de  son  vivant, 
et  portant  cette  inscription  : 

FRANCISCO   MAUROCENO 

PELOPONNESIACO 

ADHUC  VIVENT! 

SENATUS    POSUlt 

ANNO   MDCLXXXVII. 

La  seule  distinction  qui  manquât  à  Morosini,  de  la  part  de  ses  com- 
patriotes, était  le  Dogat.  Marc<Antoine  Giustiniani  étant  mort  le  2k  de 
mars  1688,  Morosini  fut  élevé  à  la  dignité  Dogale,  et  en  reçut  la  nou- 
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velle  Je  1'^  de  juin,  lorsqu'il  élait  à  la  tête  de  Tannée  navale  Véni* 
tienne  dans  le  golfe  d'Égine. 

A  rhommage  national  vint  bientôt  se  joindre  celui  du  Saint- 
Siège.  Le  Cardinal  Vénitien  Oltoboni  (1) ,  étant  parvenu  à  la  Papauté 
le  6  d^octobre  1689,  ne  voulut  pas  que  la  Chrétienté  restât  indiffé- 
rente envers  le  Triomphateur  constant  des  Turcs,  et  il  envoya  à  Mo- 
rosini  un  casque  et  une  épée  qui  lui  furent  remis  en  grande  pompe 
dans  réglise,  par  le  nonce  apostolique.  Bien  que  parvenu  à  un  âge 
avancé  et  chargé  de  tous  les  soins  qu'entraîne  la  Souveraineté,  Moro- 


(1)  Ottoboni  appartenait  à  la  noblesse  Vénitienne,  mais  à  celle  de  la  dernière 
classe. 

Cette  noblesse  se  divisait  en  plusieurs  classes  : 

La  première  se  composait  des  douze  familles  qui  remontaient  à  472,  et  qu'on 
appelait,  à  cause  de  leur  ancienneté,  les  douze  apôtres.  C'étaient  les  Contarini, 
les  Morosini,  les  Gradcnighi,  les  Bedueri,  les  Tiepoli,  les  Micheli,  les  Sanudi,  les 
Hemmi,  les  Falieri,  les  Dandoli,  les  Polani,  les  Barozzi.  A  côté  de  ces  douze 
famiUes  figuraient  les  quatre  dont  les  chefs  signèrent,  en  800,  la  fondation  de 
l'église  de  Saint-Georges,  avec  les  chefs  des  douze  précédentes;  c'étaient  les  Gius- 
tiniani,  les  Cornari,  les  Bragadini,  les  Bembi,  qu'on  appelait  les  quatre  évan- 
gélistes.  Enfin,  à  ces  seize  familles  on  on  avait  joint  huit  autres  très-anciennes 
aussi.  Ces  vingt-quatre  familles  composaient  la  première  classe  de  la  noblesse 
Vénitienne. 

La  seconde  avait  encore  une  grande  illustration  nobiliaire,  puisqu'elle  remon- 
tait à  ii91  ;  elle  ne  se  composait  que  d*un  petit  nombre  de  familles,  soixante- 
quinze  à  la  fin  du  dix-huitième  siècle. 

La  troisième  comprenait  originairement  trente  familles  qui  achetèrent  leur 
noblesse  en  1379,  lors  de  la  guerre  de  Gènes,  appelée  aussi  de  Chiozza,  à  cause 
de  la  bataiUe  qui  se  livra  devant  la  ville  de  ce  nom.  De  ces  familles,  il  n'en  res- 
tait que  huit,  dont  l'une,  les  Coudolmeri,  avait  produit  un  Pape,  Eugène  IV, 
en  1434;  et  trois,  les  Vendramini,  les  Cigogne  et  les  Rcnieri  avaient  produit 
des  I>oge8  en  1476,  1585,  1779. 

La  quatrième  classe  se  composait  de  soixante-dix -sept  familles  qui  avaient 
acheté  la  noblesse  pendant  les  guerres  de  Candie.  La  première  qui  Tacheta  fut 
la  famille  Lalia,  en  1645;  et  ce  qui  prouve  combien  cette  distinction  était  appré- 
ciée, c'est  qu'elle  coûta  à  chacune  des  familles  alors  admises  dans  cette  classe, 
cent  mille  ducats,  environ  huit  cent  piille  francs.  Cette  classe  avait  produit  un 
Pape,  Alexandre  VIII  (Ottoboni),  en  1689,  et,  un  siècle  plus  tard  elle  produisit 
un  Doge,  Manini,  en  1789. 

il  y  avait  des  nobles  d'honneur  étrangers;  c'étaient  les  maisons  suivantes: 
les  Rois  de  France  et  la  maison  de  Bourbon  ;  la  maison  de  Savoie  ;  la  maison  de 
Lorraine;  la  maison  de  Lusignan;  la  maison  de  Luxembourg;  la  maison  d'Est; 
et,  depuis  1484,  les  neveux,  des  Papes  quand  ils  le  demandaient.  11  y  avait  enfin 
des  nobles  d'honneur  et  de  mérite,  les  uns  sujets,  les  autres  non  sujets  de  la 
République;  ceux-ci  pris  parmi  les  hommes  d'Etat  et  les  militaires  qui  avaient 
rendu  des  services  à  Venise.  Les  Cardinaux  de  Joyeuse,  de  Richelieu,  Mazarin, 
avaient  été  inscrits  dans  celte  classe. 
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sini  n'en  reprit  pas  moins  le  commandement  de  l*armée  ;  mais  par- 
venu à  Vèi^e  de  soixante-quinze  ans,  et  épuisé  de  fatigues,  il  mourut, 
le  6  de  janvier  1694,  à  Napoli  de  Remanie,  au  milieu  de  sa  gloire,  au 
centre  de  ses  conquêtes. 

Quelle  part  eut  Grandcombe  aux  événements  de  cette  guerre,  de 
1684  à  1690?  C'est  ce  que  je  ne  peux  dire  d'une  manière  précise 
faute  de  documents  authentiques  ;  mais  il  est  plus  que  vraisemblable 
qu'ayant  été  employé,  en  1668  et  1669,  à  la  défense  de  Candie,  ea 
1674  et  1675  à  la  prise  de  Messine  et  de  ses  forts,  et,  depuis,  souâ 
Vauban,  aux  sièges  de  Valenciennes  et  de  Cambrai  en  1677  ;  à  ceux 
de  Saint- Ghislain,  de  Gand  et  d'Ypres  en  1678 ,  il  dut  être  employé, 
en  Morée,  à  ceux  de  Coron,  de  Navarin  le  Neuf,  de  Modon,  de  Na- 
poli de  Remanie,  et,  de  plus,  aux  expéditions  qui  eurent  lieu  à  rai- 
son de  ces  conquêtes.  Les  récompenses  magnifiques  accordées  par 
le  Sénat  à  Morosini  n'auraient  pu,  sans  injustice,  ne  pas  s'étendre 
aux  compagnons  de  sa  gloire.  Aussi  furent-ils,  ainsi  que  lui,  traités 
très-honorablement,  comme  il  convenait  et  à  la  Seigneuriede  Venise, 
et  au  dévouement  qu'ils  avaient  montré,  aux  services  qu'ils  avaient 
rendus.  Le  biographe  de  Morosini  le  dit  expressément  (1)  :  Konigê- 
markiîis  (2),  Brunwicenm  princeps  ac  permulti  sociorum  ingmtUms 
prcemïis  donati;  relîqui  ad  majores  militiœ  gradus  evecti, 

Grandcombe,  étant  au  service  de  France,  ne  pouvait  être  récom- 
pensé, à  Venise,  par  des  grades.  Lui  offrir  de  l'argent  pour  prix  de 
son  dévouement,  c'était  en  méconnaître  la  cause  et  l'avilir.  Morosini, 
dBvenu  Doge  en  1688,  avant  que  lui-même  retournât  en  France,  lui 
avait  témoigné,  dès  le  siège  de  Candie,  non-seulement  une  bienveil- 
lance particulière,  mais  de  l'admiration.  Il  était  avantageux  à  la  Ré- 
publique, pour  attii-er  à  son  service  des  officiers  habiles,  d'accorder 
de  hautes  distinctions  à  ceux  dont  elle  avait  à  se  louer.  Aussi  il  y 
existait  une  classe  de  nobles  de  mérite  où  étaient  inscrits  les  capi- 
taines et  généraux  étrangers  qui  avaient  rendu  de  grands  services  à 
la  guerre.  D'un  autre  côté,  Grandcombe  avait  été,  en  1669,  lieute- 


(1)  Francisci  Mauroceni  Peloponnesiaci  Gesta,  p.  329. 

(â)  Ces  récompenses  furent  accordées  en  1688,  au  plus  tard;  dar  Konigsmark, 
mentionné  comme  en  ayant  reçu,  mourut  cette  année-là.  A  cette  époque,  Graad- 
combe  n'était  pas  de  retour  en  France. 
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nant^olonel  au  service  de  Venise.  En  France,  il  était,  depuis  1676, 
Aide  des  camps  et  armées  du  Roi,  ce  qui  le  classait  dans  Tétat-major 
de  Tarmée  ;  il  n'avait  donc  pu  servir  en  Morée  que  comme  ofGcier 
général,  rang  que  lui  assuraient,  d'ailleurs,  à  Venise,  la  capacité  et 
l'intrépidité  dont  il  avait  fait  preuve  au  service  de  la  Seigneurie. 
Tout  porte  donc  à  croire,  ce  que,  d'ailleurs,  indiquent  quelques  do- 
cuments de  famille,  savoir  qu'à  Venise,  comme  à  Messine,  il  fut  ho- 
noré du  Patriciat  personnel.  La  destruction  du  livre  d'or  de  Venise, 
bmlé  le  8  de  juin  1797,  au  pied  de  l'arbre  de  la  liberté,  après  une 
existence  de  cinq  siècles  et  demi,  ne  permet  plus  de  constater  ce  qui 
paraît  ne  pas  être  une  simple  conjecture  (1). 

Depuis  le  retour  de  Grandcombe  en  France,  qui  eut  lieu  par  or- 
dre du  Roi,  le  premier  fait  de  guerre  où  on  le  trouve  mentionné  est 
le  siège  de  Mons  fait  par  Louis  XIV  en  personne,  et  où  Vauban  con- 
duisait les  travaux.  Grandcombe  y  reçut  deux  blessures  :  l'une  à  la 
jambe  que  lui  perça  un  coup  de  mousquet;  l'autre  à  l'épaule,  où  il 
fut  atteint  par  un  éclat  de  grenade.  11  reçut  cette  dernière  blessure  le 
1"  d'avril.  Les  ingénieurs  étaient,  dans  les  sièges,  les  officiers  les 
plus  exposés  au  feu  de  l'ennemi.  A  Philipsbourg,  en  1688,  sur  qua- 
rante qui  étaient  employés,  dix  furent  tués  et  quatorze  blessés.  Aussi 
Vauban  disait  qu'ils  étaient  les  martyrs  de  Vinfanterie.  Les  progrès 
qu'il  fit  faire  à  l'art  d'attaquer  les  places  contribuèrent  beaucoup  à 
réduire  la  perte  des  assiégeants  et  des  ingénieurs  en  particulier.  La 
place  de  Mons  avait  été  investie  le  15  de  mars.  La  chamade  fut  battue 
le  8  d'avril. 

En  1692,  le  siège  de  Namur  fut  résolu.  Ce  fut  l'un  des  plus  mémo- 
rables des  temps  modernes,  et  le  plus  important  de  ceux  que  dirigea 
Vauban.  11  était  secondé  par  Mesgrigny  (2)  et  Laparra  (3),  qui  de- 

(1)  Si  Ton  disait  qu'une  si  haute  distinction  n'aurait  pu  être  cachée  on  igno- 
rée, je  répondrais  que  Grandcombe,  Patricien  à  Messine  incontestablement,  n'en 
prit  jamais  la  qualité;  et  que  ce  n'est  que  par  hasard  que  j'ai  connu  le  titre  qui 
la  lui  conférait. 

(2)  Jean,  comte  de  Mesgrigny,  capitaine  au  régiment  de  Navarre  dés  1651, 
major  le  12  de  juin  1665,  Gouverneur ^e  la  citadelle  de  Tournay  en  1678,  maré- 
chal de  camp  en  1693,  Commandeur  de  l'Ordre  de  Saint-Louis  et  lieutenant  gé- 
néral en  1695;  mort  en  1720. 

(3)  Louis  Laparra  de  Fieux,  brigadier  et  Chevalier  de  Saint-Louis  en  1693, 
maréchal  de  camp  en  1697,  lieutenant  général  en  1704,  Général  d'armée  en  1705; 
mort  en  1706. 
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valent  parvenir  tous  les  deux  au  grade  de  lieutenant  général.  Les 
ingénieurs,  divisés  en  six  brigades,  étaient  commandés  par  Du  Puy 
Vauban,  Grandcombe,  Diflot,  Dubosc,  Verpel  et  Richerand  (1).  Les 
brigades  d'ingénieurs  qu'on  formait  pour  les  sièges  se  composaient 
de  huit  ou  neuf.  Le  plus  ancien  ou  celui  qui  avait  le  plus  de  services 
de  guerre  était  brigadier,  le  second  était  chef  de  brigade,  et  le  troi- 
sième premier  ingénieur. 

Louis  XIV,  accompagné  de  Monseigneur  et  de  Monsieur,  faisait  ce 
si^e  en  personne,  à  la  tête  de  quarante  bataillons  et  quatre-vingt- 
dix  escadrons.  La  place  était  défendue  par  Gohorn ,  rival  de  VaiJh 
ban,  qui  l'avait  fortifiée.  La  garnison  était  de  neuf  mille  trois  cents 
hommes  aux  ordres  du  prince  de  Barbançon  (2)  ;  la  ville  et  le  châ- 
teau passaient  pour  imprenables.  Cent  mille  honmies,  commandés 
par  le  prince  d'Orange  et  l'Électeur  de  Bavière,  essayèrent  de  faire 
lever  le  siège;  mais  Luxembourg,  qui  le  couvrait,  à  la  tête  de 
soixante-six  bataillons  et  deux  cents  escadrons,  rendit  toutes  leurs 
tentatives  inutiles.  Ënûn,  ce  qui  complète  la  célébrité  du  siège  de 
Namur,  c'est  qu'il  a  eu  Racine  pour  historien.  Boileau  tâcha  même 
<ie  s'élever  à  l'ode  pour  le  chanter. 


(1)  C'est  dans  cet  ordre  qu'ils  sont  désignés  dans  V Histoire  du  corps  du  gé- 
nie^  pag6  274. 

Je  crois  devoir  donner  ici  un  aperçu  du  service  de  ces  ingénieurs,  afin  qa'oa 
voie  à  qui  Grandcombe  était  associé. 

Du  Puy-Vauban,  neveu,  suivant  la  mode  de  Bretagne,  du  grand  Vauban,  avait 
fait  ses  premières  armes  comme  ingénieur  au  siège  de  Besançon,  en  1674  :  il  avait, 
depuis,  été  constamment  employé;  souvent  blessé,  il  parvint  au  grade  de  lieute- 
nant général. 

Vauban  fait  souvent  Téloge  de  Diftot,  qui  fut  tué  devant, Fribourg  en  1713. 

Martin  Dubosc  servait  depuis  1667,  avait  fait  tous  les  sièges  de  1678,  1684, 
1688,  et  était  criblé  de  blessures.  Il  fut  nommé  brigadier  d'infanterie  en  1686, 
et  mourut  en  1697  d'une  blessure  qu'il  reçut  au  siège  d'Alh. 

Le  Chevalier  de  Verpel  avait  combattu  avec  bravoure  à  Senef  et  à  Mulbausent 
avait  dirigé,  en  1675,  les  sièges  de  Dinan,  dô  Huy,  de  Limbourg;  s'était  disùn- 
gué,  en  1684,  à  celui  de  Luxembourg.  11  fut  nommé  brigadier  d'infanterie  ea 
1696,  comme  Dubosc. 

Richerand  avait,  en  1688,  dirigé  les  travaux  à  la  prise  de  Kreulznach  et  l'at- 
taque d'Ëhrenbreilztein  :  ainsi  que  les  dejix  précédents,  il  devint  brigadier  d'ia- 
fanterie  en  1696,  après  le  siège  de  Valence  qu'il  avait  dirigé,  et  parvint  au  grade 
de  maréchal  de  camp  en  1704.  Il  fut  tué  la  môme  année  devant  Gnerbiguano 
près  Verne,  où  il  commandait  les  ingénieurs. 

(2)  Octave-Ignace  de  Ligne-Aremberg,  Chevalier  de  la  Toison  d'or,  tué  à  la 
bataille  de  Nerwinde,  le  29  de  juillet  1693. 
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L'investisseinenl  eut  lieu  le  25  de  mal.  Le  marquis,  dqpuis  Maré- 
chal de  fioufflers  (1),  qui  commandait  une  division  de  Tannée  et 
avait  fait  une  partie  de  Tinvestissement,  était  chargé  d'une  attaque. 
La  brigade  d'ingénieurs  de  Richerand  en  eut  d'abord  la  direction  ; 
mais  elle  fut  ensuite  relevée  par  celle  de  Grandcombe  (2).  Le  2  de 
juin,  le  marquis  de  Boufflers,  étant  de  tranchée,  on  s'aperçut  que 
les  assiégés  avaient  abandonné  une  demi-lune  construite  seulement 
en  terre,  qui  couvrait  la  porte  Saint-Nicolas.  Le  fossé,  qui  n'était  pas 
très-profond,  fut  bientôt  comblé;  et  quoique  la  demi-lune  fût  très- 
exposée  et  que  les  ennemis  tirassent  sans  discontinuer  de  dessus  le 
rempart,  on  s'y  logea.  La  ville  se  défendit  encore  deux  jours.  Toute- 
foie,  comme  on  avait  fortement  battu  en  brèche,  et  qu'on  avait  fait 
des  logements  tout  près  de  l'enceinte,  elle  capitula  le  5  de  juin.  Mais 
t  la  principale  défense  de  Namur  était  au  fort  Guillaume,  chef-d'o^vre 
de  Gohom,  et  défendu  par  lui, 

La  nuit  du  17  au  18  de  juin,  M.  le  duc  de  Bourbon,  comme  lieute- 
nant général,  MM.  de  Gacé  (3)  et  de  Grest,  comme  maréchaux  de 
camp,  relevèrent  la  tranchée  avec  trois  bataillons  des  Gardes  fran- 
çaises et  trois  bataillons  du  régiment  de  Stoppa  (k),  et,  de  plus,  avec 

(1)  Louis-François  de  Boufflers,  né  en  1644,  cadet  au  régimenC  des  gardes  en 
1662,  colonel  du  régiment  de  Royal-Dragons  en  1669,  brigadier  en  1675,  maré- 
chal de  camp  en  1677,  colonel  général  des  dragons  en  1678,  lieutenant  général 
eo  1681,  Chevalier  des  Ordres  du  Roi  en  1688,  Général  en  chef  en  1690,  colonel 
des  gardes  françaises  en  1691,  Maréchal  de  France  et  Chevalier  de  Saint-Louis 
en  1693,  duc  de  Boufflers  en  1695,  Chevalier  de  la  Toison  d'or  en  1704,  capitaine 
des  gardes  du  corps  en  1704,  Pair  de  France  en  1709;  mort  en  1711. 

Après  la  prise  de  Lille,  eu  1708,  le  prince  Eugène  lui  dit  :  Je  suis  fier  d*avoir 
pris  Lille;  mais  je  serais  bien  plus  fier  de  V avoir  défendue  comme  vous, 

Boufflers  obtint,  en  1705.  pour  lui  et  sa  postérité,  le  droit  de  porter  derrière 
Técusson  de  ses  armes  les  étendards  de  colonel  général  des  dragons,  et  les  dra- 
peaux de  colonel  des  gardes  françaises. 

(2)  Quincy,  tome  ii,  page  480. 

(3)  Charles- Auguste  Goyon  de  Matignon,  comte  de  Gacé,  capitaine  de  cavalerie 
en  1667;  blessé  à  Candie,  dans  une  sortie,  en  1668;  colonel  en  1675,  maréchal 
de  camp  en  1689,  lieutenant  général  en  1693,  Maréchal  de  France  en  1708. 

(4)  Le  régiment  de  Stoppa  ou  Stnppa^  qui  portait  le  nom  de  son  colonel,  était 
Suisse  et  avait  été  levé  en  1677.  C'est  ce  colonel  Stoppa  qui  fit  à  Louvois  une 
réponse  mémorable.  Un  jour  que  devant  lui  Stoppa  demandait  à  Louis  XIV  la 
paye  arriérée  des  Suisses  :  Si  Von  mettait  ensemble^  dit  LouvoLs,  tout  Vargent 
que  les  Rois  de  France  ont  payé  aux  Suisses,  on  en  ferait  une  chaussée  qui 
irait  de  Bàle  à  Paris.  ~  Cest  possible,  répondit  Stoppa;  mais  on  ferait  un 
fleuve  de  sang  de  Paris  à  Bàle  de  celui  qu'ils  ont  versé  pour  la  France.  Le 
Roi,  frappé  de  cette  réponse,  fit  payer  Stoppa. 
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mille  travailleurs,  qui  furent  partagés  en  trois  divisions.  La  brigade 
des  ingénieurs  de  Richerand  dirigea  l'une  dans  Tattaque  basse;  la 
brigade  de  Grandcombe  dirigea  les  deux  autres  dans  Tattaque  d*en 
haut  (1).  Trois  jours  après  le  fort  fut  enlevé;  et,  enfin,  le  château  se 
rendit  le  30,  après  vingt  et  un  jours  de  tranchée.  Le  Roi  fut  si  con- 
tent des  ingénieurs,  qu'il  fit  donner  à  chacun  des  commandants  des 
six  brigades  une  gratification  de  trois  mille  livres,  et,  sans  doute» 
aussi  une  analogue  aux  ingénieurs  sous  leurs  ordres.  Grandcombe, 
qui  avait  eu  un  cheval  tué  sous  lui  d'un  coup  de  mousquet,  fut,  en 
outre,  dédommagé  de  cette  perte. 

L'année  suivante,  1693,  après  la  bataille  de  Nerwinde,  gagnée  le 
29  de  juillet,  par  le  Maréchal  de  Luxembourg,  sur  le  prince  d'Orange, 
une  armée  française,  aux  ordres  du  Maréchal  de  Villeroi  (2) ,  mit  le 
siège  devant  Charleroi.  Vauban  eut  la  direction  de  ce  siège  ;  et  ce 
fut,  suivant  Allent  (3),  un  de  ceux  où  il  déploya  le  plus  de  génie  et 
de  sagacité  dans  le  choix,  le  plan  et  la  conduite  des  attaques. 
«  Nommer,  ajoute-t-il,  ses  compagnons,  c'est  nonuner  ceux  qui  le 
«  secondaient  à  Namur,  à  Mons,  à  Philipsbourg.  »  Grandcombe  y 
commanda  une  brigade  d'ingénieurs,  comme  à  Namur,  et  fut  blessé 
le  16  de  septembre.  Le  marquis  de  Quincy  mentionne  en  ces  ter- 
mes (4)  les  événements  de  la  tranchée  de  ce  jour-là  :  «  Le  16  sep- 
((  tembre,  les  ennemis  firent  une  sortie  qui  fut  repoussée;  et  nous 
«  perdîmes  trente  hommes.  M.  le  comte  de  Broglie,  le  fils  (5),  fut 
«  tué  auprès  de  M.  le  marquis  de  Créqui,  maréchal  de  camp  de 
«  tranchée  (6);  MM.  Paul  et  de  Grandcombe,  ingénieurs,  furent 


(1)  Quincy,  tome  ii,  page  480. 

(2)  François  de  NeuviUe,  duc  de  Villeroi,  né  en  1644,  fit  sa  première  campagne 
en  Hongrie,  en  1664;  colonel  en  1667,  maréchal  de  camp  en  1674,  lieutenant 
général  en  1677,  Chevalier  des  Ordres  du  Roi  en  1688,  Maréchal  de  France  et 
Chevalier  de  Saint-Louis  en  1693,  capitaine  des  gardes  du  corps  en  1675  ;  à  la 
mort  de  Luxembourg,  Ministre  d'Etat  et  chef  du  conseil  des  finances  en  1714, 
membre  du  Conseil  de  régence  et  gouverneur  de  Louis  XV  en  1715;  mort  en 
1730. 

(3)  Allent,  pages  289  et  290. 

(4)  Tome  ii,  page  639. 

(5)  Fils  aîné  du  premier  Maréchal  de  Broglie  et  de  Marie  de  Lamoignon. 

(6)  François-Joseph,  marquis  de  Créqui,  fils  du  Maréchal,  né  en  1662  ;  colonel 
en  1678,  brigadier  en  1690,  maréchal  de  camp  en  1691,  lieutenant  général  en 
1696;  tué  à  Luzzara  en  1700. 
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«  blessés.  »  Non-seulement  Grandcombe  fut  blessé,  mais  la  consé- 
quence de  sa  blessure  fut  qu'on  le  fit  prisonnier  (1).  Il  y  eut,  à  ce 
siège,  trois  ingénieurs  blessés,  sept  tués  et  un  qui  fut  brûlé  par  Tex- 
plosion  d'un  fourneau.  L'on  ne  perdit  pas,  d'ailleurs,  cinq  cents 
hommes.  La  ville  se  rendit  le  11  d'octobre.  Le  Maréchal  de  Luxem- 
bourg couvrait  le  siège  à  la  tête  de  son  armée  victorieuse. 

En  1694,  les  armées  françaises,  qui  avaient  jusque  là  pris  l'offen- 
sive en  Flandre,  s'y  tinrent  sur  la  défensive,  ainsi  qu'en  Allemagne 
et.en  Italie.  Huy  fut  pris  par  le  prince  d'Orange,  le  23  de  septembre. 
Les  Anglais  avaient  fait  une  descente  à  Gamaret,  près  de  Brest,  le 
18  de  juin  ;  mais  sans  succès.  Ils  bombardèrent  Dieppe,  le  22  de  juil- 
let; le  Havre-de-Grâce,  le  26  du  même  mois;  Dunkerque,  le  22  de 
septembre.  Dieppe  seule  eut  à  souffrir.  Celte  ville,  qui  était  en  bois, 
fut  brûlée.  Quant  à  la  Flandre  maritime,  des  camps  retranchés,  qu'on 
avait  établis  à  Gourtrai  et  à  Furnes  (celte  place  avait  été  prise  l'an- 
née précédente)  la  sauvèrent.  C'est  dans  le  dernier  de  ces  camps 
que  Grandcombe  fut  employé  durant  cette  campagne. 

Eu  1695,  le  siège  de  Dixmude  fut  fait  par  l'armée  du  Maréchal  de 
Villeroi,  et  conduit  par  Laparra,  qui  arriva  au  camp  le  25  de  juillet, 
et  qui,  sur  la  demande  du  Général  en  chef,  de  M.  le  duc  de  Chartres 
et  du  duc  d'Elbeuf,  fit  ouvrir  la  tranchée  le  même  jour.  Grandcombe 
servit  à  ce  siège  (2).  Les  travaux  furent  favorisés  par  l'existence  sur 
pied  de  blés  que  les  ennemis  avaient  négligé  de  couper,  et  qui  leur 
dérobèrent  la  vue  des  travailleurs.  Le  28,  comme  on  allait  sortir  de 
ces  blés  pour  travailler  à  la  demi-sappe,  Je  Gouverneur,  qui  était  à  la 
tête  de  quatre  mille  trois  cents  hommes  de  belles  troupes,  fit  battre 
la  chamade  et  consentit  à  ce  que  la  garnison  fût  prisonnière  de 
guerre. 

Cette  même  année,  outre  l'armée  du  Maréchal  de  Villeroi,  et  une 
autre  commandée  par  le  Maréchal  de  Boufflers,  le  comte  de  Montai  (3) , 
fameux  par  la  défense  de  Charleroi,  en  1672  et  1677,  commandait 


(1)  Certilicat  de  Vauban. 

(2)  Idem, 

(3)  Charles  de  Monlsaulnîn,  comte  de  Montai,  né  en  .1619;  lieutenant  général 
en  1676.  Chevalier  des  Ordres  du  Roi  en  1688  j  mort  à  Dunkerque,  le  23  de  sep- 
tembre 1696. 
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un  camp  volant  de  dix  mille  hommes  pour  couvrir  le  pays  du  côté 
de  Fumes.  Les  conquêtes  de  la  France  lui  restèrent  sur  ce  point; 
mais  la  ville  de  Namur  fut  prise  le  k  d*août,  et  le  château  le  2  de 
septembre,  bien  que  défendus  par  Boufflers,  qui  fit  la  résistance  la 
plus  honorable.  Les  Anglais  recommencèrent  leurs  expéditions  contre 
les  côtes.  Le  15  de  juillet,  ils  canonnèrent  Saint-Malo,  y  jetèrent 
neuf  cents  bombes  et  tentèrent  de  Tincendier  au  moyen  de  deux  ma- 
chines infernales  ou  mines  flottantes.  Le  11  daoût,  ils  tirèrent  contre 
Dunkerque  deux  mille  coups  de  canon,  y  jetèrent  douze  cents  bom- 
bes et  voulurent,  comme  à  Saint-Malo,  incendier  les  forts  de  boise! 
les  jetées  au  moyen  de  quatre  machines  infernales.  Ils  furent  obli- 
gés de  se  retirer ,  et  d'intrépides  marins  osèrent  remorquer  ces  ma- 
chines et  les  conduire  loin  des  forts.  Elles  n'éclatèrent  qu'après  qu'ils 
les  eiu*ent  abandonnées.  Grandcombe  était  alors  à  Dunkerque,  et 
void  ce  que  son  neveu,  Samuel  de  Gaujal-Segonnac,  écrivait  de  Fumes, 
à  son  père,  le  26  d'août,  treize  jours  après  ce  bombardement  : 

«  Je  ne  vous  marque  pas  ce  qui  s'est  passé  dans  ces  quartiers, 
Il  parce  que  je  pense  que  la  Gazette  vous  en  aura  fait  connaître  tous 
Il  les  détails.  Je  vous  dirai  seulement  que,  quand  les  Anglais  sont 
Il  venus  bombarder  Dunkerque,  mon  oncle  a  toujours  été  au  poste  le 
«  plus  avancé  et  le  plus  exposé  (1).  Ils  paraissent  une  seconde  fois, 
«  en  mer,  entre  Dunkerque  et  Calais.  Selon  toutes  les  apparences, 
«  c'est  pour  attaqi^er  Calais,  vu  qu'ils  n'ont  rien  gagné  à  Dunkerque. 
«  Mon  oncle  est  de  retour  id,  par  l'ordre  de  M.  de  Montai,  et  il  n'en 
Il  doit  partir  que  par  ordre.  » 

La  conjecture  exprimée  dans  cette  lettre  était  juste.  Le  26,  les 
Anglais  parurent  devant  Calais,  et  y  jetèrent,  le  27,  quatre  cents 
bombes,  dont  cent  cinquante  tombèrent  sur  la  ville,  mais  sans  y  faire» 
beaucoup  de  mal. 

Louis  XIY,  qui  savait  si  bien  tout  ce  qui  était  propre  à  honorer  ses 
troupes  et  à  exdter  leur  courage,  avait  créé,  au  mois  d'avril  1693, 
l'Ordre  militaire  de  Saint  Louis,  et  fait  les  premières  nominations 
dès  le  8  de  mai.  Dans  presque  tous  les  ouvrages  qui  traitent  de  l'Or- 


^i)  C*-cst  cû  qui  est  confirmé  par  le  certificat  de  Vanban,  qui  porte  :  il  ^eH 
irmité  au  bombardement  de  Dvnkerque,  on  il  commandait  an  prtmi^fr  potte^ 
le  plus  avancé  des  ennemis. 
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dre  de  Saint  Louis,  on  en  attribue  l'idée  soit  à  Louis  XIV,  soit  à  Vau* 
ban,  soit  à  Louvois,  soit  même  au  Chancelier  d'Aguesseau,  et  je  ne 
sache  pas  que  nulle  part  on  soit  remonté  à  ceux  qui  en  eurent  la 
première  pensée.  On  la  trouve  dans  la  Requête  présentée,  le  10  de 
février  1627,  à  Louis  Xlll,  par  le  comte  de  Garmaing,  au  nom  de  la 
Noblesse  de  TAssemblée  des  Notables  alors  réunie.  L'article  16  de 
cette  Requête  demande  expressément  l'institution,  en  faveur  de  la 
pauvre  Noblesse,  d'un  Ordre  de  Saint  Louis,  doté  de  Commanderies 
de  six  mille  livres  au  plus  et  de  cinq  cents  livres  au  moins,  les  Che^ 
valiers  et  Commandeurs  de  cet  Ordre  devant  être  employés  au  ser^ 
vice  du  Roi,  dans  les  armées  de  terre  ou  de  mer,  ou  autrement 

Soixante-six  ans  plus  tard,  Louis  XIV  fit  revivre  cette  idée  en  la 
modifiant  le  pins  heureusement  possible;  car,  au  lieu  de  créer  un 
Ordre  au  profit  de  la  pauvre  Noblesse,  parmi  laquelle  il  aurait  pris 
des  serviteurs,  il  institua  un  Ordre  destiné  à  récompenser  les  offi* 
ciers  qui  l'auraient  bien  servi.  Cette  décoration  fut  regardée  comme 
d'autant  plus  glorieuse  que,  d'abord,  c'était  le  Roi  qui  désignait  lui^ 
même  les  membres  de  l'Ordre,  et  leur  faisait  Thonneur  de  les  recevoir 
personnellement.  Sur  les  cent  vingt  Chevaliers  qu'il  nomma  les  pre- 
miers, vingt  furent  pris,  dit  Àllent  (p.  283),  dans  l'arme  du  génie,  et 
ce  furent  les  ingénieurs  les  plus  distingués  par  leurs  talents,  leurs 
blessures,  leurs  services. 

Grandcombe,  qui  avait  servi  avec  distinction  aux  sièges  de  Valen-* 
ciennes,  de  Cambrai,  de  Mons,  de  Namur,  sous  les  yeux  même  de 
Louis,  qui  avait  été  blessé  à  Cambrai,  deux  fois  à  Mons  sous  ses 
yeux  aussi,  qui  avait  eu  un  cheval  tué  sous  lui  à  Namur,  qui,  depuis, 
avait  été  blessé  à  Ypres  et  à  Charleroi  et  qui  jouissait  de  toute  l'es* 
time  de  Vauban,  avait  trop  de  droits  à  être  décoré  de  l'Ordre  mili- 
taire pour  être  oublié.  Il  fut  nommé  Chevalier,  en  1693  (1),  proba- 
blement après  le  siège  de  Dixmude. 

L'année  suivante,  il  reçut  ime  preuve  bien  plus  éclatante  et  la  plus 
grande  qu*on  put  lui  donner  du  cas  qu'on  faisait  de  ses  talents.  Il  fut 
appelé,  à  Paris,  pour  y  faire  partie  d'un  conseil  des  fortifications, 
qui  étendait  sa  surveillance  et  ses  projets  sur  toute  l'étendue  du 

(1)  D'Aspect,  Histoire  de  l'Ordre  de  Saint-Loois.  tome  ii,  page  151. 
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royaume.  Il  y  siégeait,  en  tiers  (1),  avec  Vauban,  qui  fut  Maréchal 
de  France,  en  1703,  et  avec  Laparra,  qui  fut  Général  d'armée,  en 
1705;  preuve  certaine  de  l'avancement  qui  l'attendait  lui-même, 
puisqu'on  l'associait  à  leurs  fonctions  et  leurs  travaux.  Du  Puy  Vau- 
ban, qui  fut  lieutenant  général,  en  1704,  n'était,  en  1692,  que  briga- 
dier des  ingénieurs  comme  lui  au  siège  de  Namur.  Laparra,  en  1684, 
au  siège  de  Luxembourg,  n'avait  aussi  que  le  même  emploi.  Le  com- 
mandement de  ces  brigades  acheminait  aux  plus  hauts  grades,  sur- 
tout auprès  de  Louis  XIV,  qui  aimait  et  entendait  très-bien  la  guerre 
de  siège. 

Grandcombe  reprit  cette  guerre  en  1697,  et  fut  employé,  toujours 
comme  brigadier,  au  siège  d'Ath.  Les  autres  brigades  étaient  com- 
mandées par  Du  Puy  Vauban,  Dubosc,  Richerand, Filley,  Lacombe  (2), 
qui  tous  étaient  brigs^diers  d'infanterie,  sauf  ce  dernier,  qui  le  devint 
en  1704.  Le  siège  était  dirigé  par  Vauban,  qui  y  reçut  une  blessure. 
Il  avait  précédemment  fortifié  cette  ville  et  en  avait  fait  une  place 
excellente.  Pour  la  prendre,  il  eut  à  déployer  toutes  les  ressources 
de  son  génie  et  de  l'art  qu'il  avait  tant  perfectionné. 

Vingt  ans  auparavant,  à  Valenciennes,  il  avait  changé  l'ancien 
usage  d'attaquer  de  nuit  les  places.  A  Luxembourg,  en  1684,  il  avait 
fait  usage  de  cavaliers  de  tranchée  pour  l'attaque  du  chemin  cou- 
vert. A  Philipsbourg,  en  1688,  il  avait  employé  en  grand  le  tira  ri- 
cochet, qu'il  avait  imaginé.  Au  siège  d'Ath,  il  introduisit  une  innova- 
tion qui,  d'abord,  étonna  l'armée  :  ce  fut  de  ne  commencer  les  ca- 
nonnades qu'après  que  les  travaux  étaient  avancés  et  toutes  les  bat- 
teries établies,  de  manière  que  tout  faisait  feu  à  la  fois  et  déconcer- 
tait les  assiégés.  Auparavant,  on  tirait  dès  l'ouverture  de  la  tranchée  ; 
on  usait  beaucoup  de  poudre,  longtemps  sans  effet,  et  les  assiégés, 
accoutumés  au  bruit ,  redoutaient  beaucoup  moins  le  canon.  Plus 
Vauban  faisait  de  sièges,  et  moins  on  y  perdait  de  monde.  II  ne  pé- 
rit,' à  celui-là,  qu'un  ingénieur  et  sept  seulement  y  furent  blessés. 
Parmi  les  soldats,  il  n'y  en  eut  que  cinquante  de  tués  et  cent  cin- 
quante de  blessés.  Ath  fut  pris  le  5  de  juin ,  après  quatorze  jours  de 


(1)  M.  Augoyat,  Notice  sur  le  lieutenant  général  Laparra  de  Fieux,  page  26. 

(2)  Allent,  Histoire  du  corps  du  génie,  page  345. 
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tranchée.  L'armée  assiégeante  était  commandée  par  le  Maréchal  de 
Gatîûat(l). 

Après  la  paix  de  Riswik,  signée  cette  même  année,  1697,  le  Con- 
seil des  fortifications  reprit  ses  fonctions  à  Paris.  Aux  trois  membres 
qui  le  composaient  précédemment  fut  adjoint  La  Cour  (2),  un  des 
élèves  les  plus  distingués  de  Vauban,  dit  Allent,  et  là  fut  agitée  la 
grande  question  de  la  convenance  de  fortifier  la  capitale  et  des 
moyens  d'y  parvenir.  Le  projet  qui  fut  alors  formé  d'une  enceinte 
<X)ntinue  autour  de  Paris,  telle,  qu'elle  devait  protéger  cette  ville  et 
ne  jamais  l'inquiéter,  projet  négligé  près  d'un  siècle  et  demi,  quoi- 
qu'il eût  donné  lieu  à  un  Mémoire  de  Vauban  (3) ,  ne  devait  être 
réalisé  qu'en  1840.  On  est  bien  convenu,  en  l'exécutant,  que  c'est  à 
Vauban  qu'en  est  due  l'idée  première  ;  mais  il  était  juste  de  dire  aussi 
que  Laparra,  Grandcombe  et  La  Cour  le  discutèrent,  le  jugèrent  pra- 
ticable. 


(1)  Nicolas  de  Catinat,  seigneur  de  Saint-Gratien,  né  en  1637,  servit  d'abord 
dans  la  cavalerie,  devint  lieutenfnt  aux  Gardes  par  une  action  d'éclat  faite 
sons  les  yeux  de  Louis  XIY,  puis  capitaine,  major  général  de  l'infanterie  en 
1676,  brigadier  en  1677  ;  major  général  aux  sièges  de  Valenciennes  et  de  Cam- 
brai; Gouverneur  de  Saint-Ghislain;  major  général  aux  sièges  deGandet  d'Ypres; 
maréchal  de  camp  en  1680,  lieutenant  général  en  1690  ;  vainqueur  à  Staffade  en 
1690;  à  la  Marsaille,  en  1693;  Maréchal  de  France  et  Chevalier  de  Saint- Louis 
en  1693;  Chevalier  des  Ordres  du  Roi  en  1703.  refusa  cet  honneur;  mort  en  1712. 

Quand  il  refusa  le  cordon  bleu,  sa  famille  s'en  plaignit  beaucoup  à  lui  :  Eh 
bien,  dit-il,  rayez-moi  de  votre  généalogie. 

Voltaire  a  dit  de  lui,  dans  la  Henriade  : 

Catinat  réunit,  par  un  rare  assemblage. 
Les  talents  du  guerrier  et  les  vertus  du  sage. 

Et  Rousseau,  dans  la  nouvelle  Héloïse  : 

Leê  deux  pluê  grands ,  leê  deux  plus  vertueux  des  modernes^  Catinat,  Fénelon,  étaient 
Ftancais. 

(2)  La  Cour  se  forma  sous  Vauban,  dés  1668.  En  1675,  il  reconnut,  avec 
d*aiitres  ingénieurs,  la  forteresse  de  Gondé  pour  en  faciliter  le  siège  l'année 
d'après  :  en  1677,  il  servit  au  siège  de  Saint-Omer;  en  1689,  il  commandait  les 
ingénieurs  à  Mayence,  où  le  marquis  d'Uxelles  soutint  quarante-sept  jours  de 
tranchée.  De  1707  à  1709,  il  commanda  les  ingénieurs  en  Espagne.  En  1711,  il 
conduisit  le  siège  de  Girone.  Il  avait  construit  le  canal  de  Bruch  et  fait  l'un  des 
projets  de  celui  de  Bourgogne.  Il  fut  brigadier  d'infanterie  en  1707,  maréchal  de 
xamp  en  1711,  et  mourut  en  1714. 

(3)  Ce  Mémoire  a  été  imprimé  dans  le  Spectateur  militaire  de  1830,  57«  11- 
y  raison. 
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Les  campagnes  et  les  blessures  de  Grandcombe  avaient,  altéré  sa 
santé.  Dans  Tété  de  1698,  il  se  rendit  à  Millau,  soit  pour  se  remettre, 
soit  pour  affaires,  soit  qu'il  voulût  revoir  sa  famille  et  son  pays.  Il 
en  partit  vers  la  fin  de  septembre  pour  retourner  à  Paris,  où  l'appe- 
laient ses  devoirs,  et  il  y  mourut,  le  11  de  février  1699,  au  moïneiit 
où  s'ouvrait  pour  lui  la  carrière  des  grands  emplois  et  des  hautes 
distinctions  militaires  (4).  Ainsi  finit,  par  suite  des  périls  qu'il  avait 
bravés  en  Italie,  en  Portugal,  à  Candie,  en  Sicile,  en  Morée,  en  Flan- 
dre, par  suite  du  sang  qu'il  avait  versé  sur  des  champs  de  bataille, 
cet  habile  officier,  toujours  appelé,  toujours  distingué  par  Vauban, 
aux  travaux  duquel  il  fut  associé,  qui  honora  son  nom  et  l'aurait 
laissé  glorieux  si  ses  services  envers  son  pays  n'eussent  pas  abrégé 
la  durée  de  ses  jours.  Puisse  du  moins  cet  hommage  tardif  rappeler 
qu'il  avait  bien  mérité  de  sa  patrie. 

Grandcombe  semblait  destiné  à  vivre  plus  longtemps,  et  il  le 
croyait  lui-même.  Outre  qu'il  n'était  guère  âgé  que  d'environ  cin- 
quante-sept ans,  dans  son  testament  qu'il  fît  deux  jours  avant  sa 
mort  (2),  et  dont  chaque  page  est  sign*ée  de  son  nom  écrit  en  lettres 
majuscules,  et  d'une  main  ferme,  il  nommait  deux  exécuteurs  testa- 
mentaires, l'un  à  Paris  et  l'autre  à  Millau  :  M.  André  de  Sambucy, 
avocat  aux  conseils  du  Roi,  à  Paris;  M.  Julien  de  Pegueiroles,  se- 
crétaire du  Roi,  à  Millau;  et  il  indique,  dans  cette  dernière  ville,  où 
et  comment  il  voulait  être  enterré,  preuve  qu'il  pensait  qu'il  lui  se- 
rait possible  d'y  mourir  ;  mais  il  fut  emporté  deux  jours  après,  par 
une  crise  violente.  Madame  de  Gaujal-Segonnac,  sa  sœnr  et  sa  léga- 
taire universelle,  à  laquelle  il  substitua  ses  enfants  mâles,  remplit 
ses  intentions  en  faisant  construire,  dans  l'église  principale  de  Mil- 
lau, une  chapelle  sous  l'invocation  de  Saint  Caprais,  où  furent  inhu- 
més tous  ses  descendants,  jusqu'à  l'interdiction  d'être  inhumé  dans 
les  églises. 

Grandcombe  avait  laissé  à  ses  neveux  ses  biens,  son  nom  et  son 
exemple  à  suivre.  Ils  se  montrèrent  dignes  de  lui. 

1.  Jean  de  Gaujal,  seigneur  de  Grandcombe,  cadet-gentilhomme  en 

(1)  Une  note  émanée  du  ministère  de  la  guerre  porte  qu'il  fut  nomMé  Cofni- 
mandeur  de  l'Ordre  de  Saint-Louis,  parce  que  cette  distinction  lui  était,  en-effet, 
assurée  en  1698  pour  la  première  promotion;  mais  cette  promotton  n'eilt  lien 
que  le  20  de  mars  1699,  après  sa  mort. 

(2)  Hé(^  Desforges  et  Bonhomme,  notaires  au  Ghâteict,  à  Paris. 
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1684  (1),  lieutenant  au  régiment  deDauphiné  avant  1689  (2),  devint 
capitaine  dans  ce  régiment  en  1695,  fit  la  campagne  de  1697,  sur  le 
Rhin ,  dans  l'armée  du  Maréchal  de  Choiseul ,  et  fut  tué  sur  place 
à  la  bataille  de  Cassano,  le  16  d'août  1705  (3). 

.2.  Jacques  de  Gaujal,  cadet-gentilhomme;  à  Tournay,  en  1689, 
dans  la  compagnie  commandée  par  le  comte  de  Mesgrigny,  Gouver- 
neur de  la  citadelle  de  cette  ville  (4)  ;  depuis,  capitaine  au  régiment 
de  Damas  en  1702;  grièvement  blessé  dans  un  détachement  envoyé 
de  Piémont  en  Lombardie  en  1705  ;  transporté  à  Lodi  pour  être  au- 
près de  ses  frères;  qui  testa  le  10  de  juillet  1705,  et  mourut  de  ses 
blessures  peu  après  (5). 

3.  Samuel,  seigneur  de  Grandcombe,  Issis,  Segonnac  et  Vertables, 
«é  en  1680,  qui,  en  1695,  accompagna  son  oncle  à  Fumes,  lieutenant 
au  régiment  de  la  Vieille-Marine  en  1700,  qui  combattit  à  Crostolo,  le 
26  de  juillet  1702,  fut  blessé,  le  15  d'août  suivant,  à  Luzzara,  où  était 
le  Roi  d'Espagne  Philippe  V,  d'un  coup  de  mousquet  qui  lui  fracassa 
l'épaule  gauche  (6);  combattit  encore ,  en  janvier  1703,  à  la  Bonda- 
nella  ;  fut  la  même  année  au  bombardement  de  Trente ,  et  le 
19  d'août  au  désarmement  des  troupes  de  Savoie  ;  servit  aux  sièges 
de  Verceil,  pris  le  31  de  juillet  1704,  et  d'Ivrée,  prise  le  30  de  sep- 
tembre de  la  même  année;  servit  aussi  au  siège  de  Verne,  qui  com- 
mença le  22  d'octobre  1704  et  ne  finit  par  la  prise  de  la  place  que  le 
10  d'avril  1705;  fut  blessé  encore  à  Cassano,  le  16  d'août  de  la 
même  année,  d'un  coup  de  feu  qui  l'estropia  du  bras  droit  (7)  ;  se 
vit  obligé  de  quitter  le  service,  et  fut  enfin  lieutenant  de  louveterie 
dans  l'étendue  de  la  juridiction  de  Millau,  par  lettres  enregistrées  le 
15  de  mai  1710.  11  mourut  le  12  de  mai  1728,  etfutînhumé  dans  la 
chapelle  de  Saint-Caprais. 


(1)  Les  compagnies  de  cadets-gentilshommes,  créées  en  1682,  furent  supprimées 
en  1692. 

(2)  Certificat  de  M.  de  la  Gérhinière,  lieutenant-colonel  et  alors  -commandant 
de  ce  régiment. 

(3)  Certificat  des  BaiUi,  Maire  et  Consuls  de  Millau. 

(4)  Certificat  du  comte  de  Mesgrigny. 

(5)  Certificat  des  Bailli,  Maire  et  Consuls  de  Millau. 

(6)  Certificat  du  comte  de  Tournemine,  alors  lieutenant-colonel  du  régiment 
iàê  la  YieiUe-MariDe  et  brigadier  d'infanterte,  qui  fut  maréchal  de  camp  «n  1704, 

(7)  Certificat  de  M.  de  Bcaucauroy,  commandant  de  bataillon  avec  rang  de 
lieutenant-colonel . 
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i657 .  Cornette  de  cavalerie,  à  Alexandrie,  en  Italie,  sous  les  ordres 
du  marquis  de  Saint-André  Montbrun. 

1665.  \  Volontaire,  en  Portugal,  dans  l'armée  du  comte,  depuis 

1666.  >      Maréchal  de  Schonberg,  et  dans  le  régiment  de  son 

1667.  )      fils. 

1668.  \  Capitaine  au  régiment  \  Au  service  de  Venise  et  à  la  dé- 
/      de  Lorraine.  f      fense  de  Candie,  sous  les  or- 

1669.  i  Lieutenant-colonel  du  l      dres  du  Capitaine  général  Fran- 
/      même  régiment.        y      çois  Morosini. 

1670.  Capitaine  de  cavalerie  au  service  de  France. 

1674.  )  Commandant  du  fort  Castellacio.  —  Blessé. 

1675.  [  Lieutenant-colonel  du  régiment  messinois  de  Simemi^  au 
)      service  de  France. 

1675.  Patricien  messinois. 

1676 .  Aide  des  camps  et  armées  du  Roi. 

1676 .  Fait  la  campagne  de  Flandre,  en  cette  qualité,  sous  les  ordres 

de  Monsieur. 

1677.  Ingénieur  au  siège  et  à  la  prise  de  Valenciennes,  par  le  Roi. — 

Il  s'y  dislingue. 

1677.  Ingénieur  au  siège  et  à  la  prise  de  Cambrai,  par  le  Roi.  — 

Blessé. 

1678.  Ingénieur  aux  sièges  et  prise  de  Saint-Ghislain,  de  Gand, 

d'Ypres.  — 11  reçoit  deux  blessures. 
168/i  à  1690 .  Au  service  de  Venise  et  à  la  conquête  de  la  Morée,  sous 
les  ordres  de  François  Morosini,  Capitaine  général  en  1684, 
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Doge  en  1688,  surnommé  le  Péloponjiésiaque,  à  qui  le  Sénat 
de  Venise  érigea  une  statue,  de  son  vivant,  en  1687. 

1691 .  Brigadier  d'ingénieurs  au  siège  et  à  la  prise  de  Mons,  par  le 

Roi.  —  Reçoit  deux  blessures. 

1692.  Brigadier  d'ingénieurs  au  siège  et  à  la  prise  de  Namur,  par  le 

Roi.  —  Il  a  un  cheval  tué  sous  lui.  —  Reçoit,  en  outre,  une 
gratification  de  mille  écus. 

1693.  Brigadier  d'ingénieurs  au  siège  de  Charleroi.  —  11  est  blessé 

et  fait  prisonnier  dan3  une  sortie  des  assiégés. 

1695.  Brigadier  d'ingénieurs  au  siège  de  Dixmude,  —  Au  bombar- 

dement de  Dunkerque,  il  commande  au  poste  le  plus 
avancé.  —  Chevalier  de  TOrdre  de  Saint  Louis. 

1696.  Au  Conseil  des  fortifications  avec  Vauban  et  Laparra. 

1697.  Brigadier  d'ingénieurs  aux  siège  et  prise  d'Alh. 

1698 .  Au  Conseil  des  fortifications  avec  Vauban ,  Laparra  et  La 

Cour. 

1699.  Mort  de  ses  blessures,  à  Paris,  le  11  février. 

JEAN    DE  GÂUJAL-GRANDCOMBE. 

1697.  Capitaine  au  régiment  de  Dauphiné.  —  Campagne  sur  le 

Rhin. 
1705.  Bataille  de  Cassano,  en  Italie.  —  Tué  sur  place. 

JACQUES   DE   GAUJAL. 

1705.  Combat  en  passant  de  Piémont  en  Lombardie.  —  Mort  de  ses 
blessures  à  Lodi. 

SAMUEL    DE   GAUJAL-GRANDCOMBE. 

1702.  Combat  de  Crostolo.  —  Bataille  de  Luzzara.  —  Blessé. 

1703.  Combat  de  la  Bondanella.  —  Bombardement  de  Trente.  — 

Désarmement  des  troupes  de  Savoie. 

1704.  Siège  et  prise  de  Verceil.  —  Siège  et  prise  d'ivrée. 

1705.  Siège  et  prise  de  Verne. 

1 705 .  Bataille  de  Cassano.  —  Blessé,  estropié^  forcé  de  quitter  le  ser- 
vice. 
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11  -  NOTICE  BIOGRAPHIQUE 


J.    DESPRADELS-D'ALLARËT    ET  C.  PEYROT  (1). 


Les  éloges  que  la  postérité  décerne  aux  hommes  qui  ont  été  utiles 
à  leur  pays,  ne  doivent  être  ni  une  vaine  formalité,  ni  un  homaiagc 
stérile.  Destinés  à  exciter  l'émulation  des  générations  futures,  ils  ont 
encore  un  autre  avantage  :  l'histoire  de  ces  hommes  se  lie  esatent- 
tiellement  à  celle  de  la  science  ou  de  Tart  qu'ils  cultivèrent.  Ainsi, 
le  recueil  des  Éloges  de  Fontenelle,  continué  par  des  successeurs 
digji.es  de  lui,  est  devenu  notre  meilleure  histoire  des  sciences  :  ainsi, 
en  accueillant  des  notices  sur  les  agriculteurs  distingués,  à  qui  leurs 
compatriotes  doivent  de  la  reconnaissance ,  la  Société  Centrale 
d'agriculture  réunit  les  matériaux  d'une  histoire  de  l'agriculture 
française ,  ouvrage  qui  manque  au  tableau  de  nos  progrès  et  qui 
doit  le  compléter.  Je  viens  apporter  mon  tribut  à  ce  concours,  en 
faisant  connaître  deux  citoyens  recommandables  qui,  au  siècle 
dernier,  améliorèrent  dans  leur  patrie  la  culture  des  champs  et  la 
firent  aimer.  Ce  sont  Jean  Despradels-d'AUaret  et  Claude  Peyrot,  nés 
l'un  et  l'autre  à  Millau,  dans  l'ancien  Rouergue,  aujourd'hui  le  dé- 
partement de  TAveiron. 

Jean  Déspradels-d'Allaret  y  reçut  le  jour,  au  mois  de  février  1728, 
d'une  famille  honorable.  Élevé  d'abord  à  Effiat  en  Auvergne,  il  fut 
plus  tard  envoyé  à  Paris  où  il  ne    fit  point  d'études  spéciales. 


(1)  Cette  Notice  fut  adressée,  en  1837,  à  la  Société  Centrale  d'agriculture  de 
Paris,  qui  en  témoigna  sa  satisfaction  à  l'auteur  en  lui  décernant  une  médaille 
d'argent. 
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n  étant  destiné  à  aucune  carrière  en  particulier  ;  il  en  rapporta  seu- 
lement le  goût  de  la  littérature,  et  surtout  de  la  littérature  drama- 
tique à  laquelle  il  dut  toute  sa  vie  de  nobles  plaisirs  et  des  émotions 
généreuses.  Mais,  ce  n'étaient  là  que  des  délassements;  et  à  son  es- 
prit grave  et  réfléchi  il  fallait  des  occupations  sérieuses  et  solides. 

La  France,  au  dix-septième  siècle,  avait  jeté  un  éclat  prodigieux, 
épuisé,  en  quelque  sorte,  tous  les  genres  de  gloire  ;  mais  les  obser-* 
vateurs  qui,  ne  s'arrêtant  point  aux  dehors,  eussent  voulu  rechercher 
dès  lors  si  les  bases  de  cette  splendeur  étaient  bien  assises,  au- 
raient pu  remarquer  qu'au  milieu  des  pompes  et  des  fêtes  de  Louis- 
le  Grand,  à  côté  de  ces  prodiges  des  arts  qui  attestaient  des  pro- 
grès immenses,  l'agriculture  restait  stationnaire ,  si  môme  elle 
n'était  pas  en  décadence.  Vers  le  milieu  du  seizième  siècle  (1), 
Charles  Etienne  avait  publié  un  Prœdium  Rnaticum  qui,  traduit  en 
partie  par  lui,  en  partie  par  Liébault,  son  gendre,  parut  en  français 
dix  ans  plus  tard,  sous  le  nom  de  Maison  rustique  :  toutefois  cet 
ouvrage,  encore  aujourd'hui  incomplet  et  inexact  après  douze  édi- 
tions dont  la  dernière  est  du  commencement  de  ce  siècle,  ne  pou- 
vait être  d'un  grand  secours  pour  la  pratique  de  l'agriculture.  Mais 
sous  Henri  IV,  qui  se  vantait  avec  complaisance  de  savoir  le  mé- 
nasge  des  champs;  dont  le  ministre  avait  adopté  la  maxime.  Pâturage 
et  Labourage  mamelles  de  VÉtat  ;  dans  le  temps  où  ces  deux 
hommes,  si  dignes  de  nos  hommages,  travaillaient  de  concert  à 
réparer  les  trop  longs  malheurs  de  la  France,  avait  été  publié  (2)  le 
Théâtre  d'Agriculture  d'Olivier  de  Serres,  le  meilleur  ouvrage  sur 
cette  matière  qui  ait  été  écrit,  qu'aimait  à  écouter  et  même  à  lire  le 
bon  Henri,  à  qui  sa  vivacité  ne  permettait  cependant  que  de  lire  bien 
peu;  ouvrage  auquel  la  Société  Centrale  d'Agriculture  a  donné  le  der- 
nier degré  de  perfection  en  l'élevant  au  niveau  actuel  de  la  science. 
Malheureusement,  sous  les  règnes  suivants,  ce  livre  si  utile  fut  oublié, 
soit  qu'il  faille  en  chercher  la  raison  dans  les  croyances  religieuses 
de  l'auteur,  soit  par  une  conséquence  de  l'influence  de  Colbert  qui 
tourna  presque  exclusivement  les  idées  vers  les  manufactures. 

Cependant,  les  jardins,  au  conunencement  du  règne  de  Louis  XIV, 


(1)  En  1554. 
(4)  En  1600. 


232  ILLUSTRATIONS    • 

les  champs  et  les  travaux  rustiques  vers  sa  fin,  furent  célébrés  par 
des  poëtes  ;  mais  Rapin  (1)  et  Vanière  parlaient  la  langue  de  Virgile; 
et  quel  que  puisse  être  le  mérite  du  style  et  des  préceptes  d'un 
poëme  écrit  dans  une  langue  morte,  il  ne  saurait  avoir  de  nombreux 
lecteurs  :  aussi  l'agronomie  ne  tarda  pas  à  inspirer  des  poëtes  natio- 
naux. Onze  ans  s'étaient  à  peine  écoulés  depuis  que  Vanière  avait 
'  terminé  son  Prœdium  rusticum,  quand  Rosset  commença  son  Poème 
sur  V agriculture  (2).  Il  était  encouragé  par  le  succès  des  Saisons  de 
Thompson  qui  parurent  en  français  en  1739  et  dont  le  chant  le 
plus  ancien  datait  en  Angleterre  de  1726.  Les  travaux  rustiques  ap- 
pelaient ainsi  à  leur  secours  le  charme  des  vers  et  la  puissance  de 
l'imagination.  Mais  des  poëmes  sont  des  œuvres  littéraires  plutôt 
que  des  traités  didactiques  ;  et  l'on  peut  dire  que  pendant  la  pre- 
mière moitié  du  dix-huitième  siècle,  la  théorie  de  l'agriculture  fut 
aussi  négligée  en  France  que  la  pratique. 

Avec  ce  siècle  était  né  un  savant  fait  pour  combler  cette  double 
lacune,  puisque  à  la  fois  il  se  livrait  aux  travaux  des  champs  et  fai- 
sait dans  ses  écrits  revivre  la  doctrine  (3)  :  c'était  Duhamel  du 
Monceau,  l'un  des  grands  promoteurs  de  l'industrie  française.  Mon- 
trant dans  son  domaine  de  Desainvilliers  l'application  des  principes 
qu'il  professait,  il  aurait  pu,  à  lui  seul,  mettre  en  honneur  et  ra- 
nimer l'agriculture  :  des  circonstances  plus  puissantes  hâtèrent  le 
progrès  qu'il  provoquait.  Il  en  est  des  peuples  comme  des  indi- 
vidus; après  l'âge  de  l'imagination  vient  celui  du  raisonnement  :  la 
philosophie  s'empare  alors  des  esprits  et  soumet  tout  à  ses  investiga- 
tions. L'économie  politique,  jusqu'alors  peu  cultivée  parmi  nous, 
attira  l'attention  des  écrivains  accrédités  ;  les  sources  de  la  richesse 
publique  furent  étudiées  ;  l'importance  de  l'agriculture  reconnue  : 
l'économie  rurale  devint  le  fondement  principal  de  l'économie  poli- 
tique. En  même  temps,  s'établissaient  des  sociétés  d'agriculture  (4) 


(1)  Rapin  publia  son  poëme  en  1665,   et  Vanière  fit  paraître  le  sieo  successi- 
vement de  1706  à  1730. 

(2)  En  1741  ;  mais  il  ne  parut  qu'au  bout  de  trente-trois  ans. 

(3)  Traité  de  la  culture  des  terres,  publié  en  1751. 

(4)  La  première  société  qui,  en  France,  eut  pour  l'un  de  ses  objets  spécianx  - 
Tagriculture,  fut  la  Société  des  ieiences  et  arts  de  MetZj  fondée  en  1757  par  lec 
Maréchal  de  Belle-lsie,  et  dotée  par  lui  de  trois  mille  francs  de  rente.  Elle  fu^^ 
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où  étaient  discutées  des  questions  d*amélioration  rurale  ;  où  des  mi- 
nistres, des  hommes  d'État,  des  savants  du  premier  ordre,  de  grands 
propriétaires  venaient  s'asseoir  à  côté  de  simples  cultivateurs;  où 
les  lumières,  l'expérience,  le  pouvoir,  la  richesse  unissaient  leurs 
efforts  en  faveur  de  la  plus  ancienne,  la  plus  nécessaire,  la  plus  ré- 
pandue des  industries,  j'ai  presque  dit  des  sciences. 

Tel  était  le  mouvement  des  esprits  en  France  lorsque  Despradels 
devint  le  maître  de  ses  actions  et  de  sa  fortune.  Il  ressentit  cette  im- 
pulsion; elle  détermina  l'emploi  de  sa  vie.  Il  était  né  avec  le  goût  de 
Tagriculture  :  ce  goût  chez  lui  devint  une  passion  ;  il  résolut  de  faire 
exploiter  sous  ses  yeux  et  sous  sa  direction  le  domaine  de  La  Rode 
qu'il  possédait  aux  portes  de  Millau.  Mais,  homme  de  sens,  il  voulait 
cultiver  en  propriétaire  intelligent.  Il  commença  donc  par  chercher 
dans  les  livres  tout  ce  qu'on  y  trouvait  alors  de  théorie  ;  et  après 
avoir  épuisé  cette  étude,  il  vit  qu'il  lui  restait  encore  beaucoup  à 


autorisée  par  lettres  patentes  de  1760.  Qu'il  me  soit  permis  de  remarquer  dans 
cette  Notice,  consacrée  à  deux  hommes  originaires  du  Rouergue,  que  le  Maréchal 
de  Belle-Isie  appartenait  aussi  à  cette  province  par  sa  naissance. 

La  même  année,  1757,  les  Etats  de  Bretagne  formèrent  pour  celle  province 
une  Société  d^ agriculture,  commerce  et  arts,  qui  fut  autorisée  par  un  brevet  du 
Roi  du  20  de  mars.  Paul  Abeille  publia,  en  1761,  un  Corps  d'observations  de 
cette  Société,  qui  se  composait  de  six  personnes  par  chacun  des  neuf  évêchés  de 
Bretagne,  par  conséquent  en  tout  de  cinquante-quatre  membres  et  d'un  bureau 
de  correspondance  séant  à  Rennes. 

Une  Société  d'agriculture,  composée  de  trois  bureaux  placés  à  Tours,  à  An- 
gers et  au  Mans,  fut  établie  par  arrêt  du  Conseil  du  24  de  février  1761. 

La  Société  d'agriculture  de  Paris  ne  fut  établie  que  par  un  arrêt  du  Conseil 
du  le»"  de  mars  1761.  D'abord  elle  porla  le  titre  de  Société  d'agriculture  de  la 
Généralité  de  Paris,  et  fui  composée  de  quatre  bureaux  placés  à  Meaux,  Beau- 
vais,  Sens  et  Paris,  dont  les  membres  correspondaient  entre  eux  et  avaient  voix 
et  séance  dans  chacun  de  ses  bureaux.  Le  30  de  mai  1788,  elle  devint  Société 
Centrale  pour  toule  la  France.  Détruite  par  la  révolution  de  1789,  elle  fut  réta- 
blie par  ordonnance  royale  du  4  de  juillet  18U,  et  se  compose  aujourd'hui  de 
40  associés  ordinaires,  12  associés  libres  regnicolcs,  12  associés  étrangers,  et  d'un 
nombre  illimité  de  correspondants.  Fondée  par  Louis  XV,  élevée  au  rang  de 
royale  et  nationale  par  Louis  XVI,  créée  de  nouveau  par  Louis  XVIII,  elle  a 
consacré  ces  trois  circonstances  en  réunissant,  sur  la  grande  médaille  d'or,  l'effigie 
de  ces  trois  monarques  avec  cette  inscription  :  Jnstituit,  consiituit^  restituit. 

La  Société  d'agriculture  de  Limoges,  fondée  en  1759  par  l'Intendant  Pajot 
de  Marcheval,  fut  autorisée  par  arrêt  du  Conseil  d'Etat  du  12  de  mai  1761. 

Le  21  de  mars  1762,  un  arrêt  du  Conseil  ordonna  rétablissement  d'une  Société 
d'agriculture  dans  la  Généralité  de  Montauban. 

Ces  Sociétés  sont,  je  crois,  les  plus  anciennes. 
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apprendre.  L^agricultur e^  en  effet,  est  une  science  toute  d'applica- 
tion et  dans  laquelle  le  sol,  la  température,  les  localités  surtout  mo- 
difient toujours  plus  ou  moins  les  principes.  Manquant  d'expérience, 
il  en  demanda  d'abord  à  ses  voisins.  Il  ne  dédaignait  pas  d'aller 
ebez  les  fermiers  qui  étaient  à  sa  portée,  faire  avec  eux  un  échange 
de  connaissances  utile  à  eux  et  à  lui  ;  il  leur  enseignait  les  prin- 
cipes fournis  par  la  tbéorie,  leur  indiquait  les  perfectionnements 
déjà  introduits,  tes  essais  conseillés,  et,  à  son  tour,  recevait  les 
leçons  de  la  pratique. 

C'est,  ainsi  préparé,  qu'il  se  livra  à  la  culture  des  champs  et  eut 
bientôt  dépassé  ses  maîtres  en  travaillant  mienx,  en  travaillant  au- 
trement :  n'étant  d'ailleurs  arrêté  par  aucun  sacrifice  pécimiaire 
quand  il  s'agissait  d'améliorer,  il  obtint  sur  eux,  en  peu  d'années, 
une  immense  supériorité.  Mais  comme  il  cherchait  moins  des.  avan- 
tages personnels  que  le  bien  général  et  la  propagation  de  ce  qui  était 
utile,  devenu  à  son  tour  l'instructeur  de  ceux  dont  il  s'était  d'abord 
fait  le  disciple,  il  montrait  à  ses  voisins  ses  procédés,  les  initiait  à 
ses  méthodes,  à  toutes  ses  opérations.  Vous  semez  de  Vargent,  lui 
disaient  ces  bonnes  gens  avec  étonnement.  Cest  vrai,  mes  amis^ 
répondait-il,  mais  je  récolte  de  l'or;  et  par  ses  succès  il  leur  prouvait 
combien  sont  profitables  en  agriculture  les  avances  productives, 
placement  sans  contredit  le  plus  avantageux  de  tous. 

Il  ne  se  borna  point  à  améliorer  le  sol  et  les  travaux  :  la  localité 
demandait  des  cultures  nouvelles,  il  les  introduisit.  Son  domaine  de 
La  Rode  situé  sur  la  croupe  d'une  haute  montagne,  privé  totalemeirt 
d'eaux  courantes,  manquait  de  fourrages  ;  et  cette  privation  était 
partagée  par  les  nombreux  domaines  situés  à  Tentour.  Les  prairies 
artificielles  pouvaient  réparer  cette  disette  ;  mais  le  pays  les  ignorait 
encore  :  il  les  connut,  grâce  à  Despradels  qui  s'empressa  d'intro- 
duire sur  cette  montagne  le  sainfoin,  le  seul  fourrage  que  le  peu  de 
profondeur  du  sol  permît  d'y  cultiver.  Il  possédait  à  Saint-Jean-du- 
Bruel,  à  quatre  lieues  de  Millau,  une  autre  propriété  où  cet  obstacle 
n'existait  pas  :  il  y  essaya  la  culture  du  trèfle,  tellement  inconnu 
alors  dans  le  pays  où  il  l'importait  qu'il  fut  obligé,  pour  avoir  de  la 
graine,  d'en  faire  venir  d'Alsace.  Son  succès  fut  complet  et  d'autant 
plus  étendu  que  le  plâtre  abonde  dans  le  voisinage. 

Despradels  n'avait  pas  seulement  la  passion  de  l'agriculture  ;  il  y 


PERSONNELLES.  235 

joignait  celle  du  bien  poblic  qui  ne  cessa  de  l'animer  toute  sa  vie. 
Un  succès  qui  n'eût  été  que  pour  lui,  auquel  il  n'eût  pu  associer  per- 
sonne, ne  l'aurait  satisfait  qu'à  demi.  Dès  que  ses  prairies  artiû- 
cielles  furent  établies,  il  voulut  les  propager;  et  pour  que  les 
difficultés  qu'il  avait  eues  à  sunnonler  n'existassent  pas  pour  les 
autres,  il  offrait  et  donnait  à  ses  voisins  de  la  graine  des  fourrages 
qu'il  cultivait,  mais  à  la  condition  expresse  qu'ils  l'emploiraient  ;  et 
il  surveillait  l'exécution  de  cette  condition  avec  exactitude  et  exi- 
gence. 11  leur  prodiguait  en  même  temps  ses  conseils  et  l'expérience 
qu'il  avait  acquise  ;  il  encourageait  et  dirigeait,  au  besoin,  leurs  tra- 
vaux; il  favorisait  leurs  progrès  et  prenait  à  leur  prospérité  le 
même  intérêt  qu'à  la  sienne. 

La  pomme  de  terre  dont  on  dira  toujours  avec  Raynal  qu'elle  est  le 
présent  le  plus  utile  que  le  nouveau  monde  ait  fait  à  Vancieny  la 
pomme  de  terre  était  à  peine  cultivée  autour  de  Millau  :  c'est  encore 
à  lui  que  sa  propagation  fut  principalement  due  ;  mais  lorsqu'elle 
commençait  à  se  répandre,  qu'un  autre  succès  semblait  devoir  cou- 
ronner les  efforts  de  Despradels,  s'éleva  un  obstacle  auquel  il  était 
loin  d'avoir  songé  et  qui  fut  sur  le  point  de  les  rendre  inutiles.  Ce 
tubercule,  base  aujourd'hui  de  la  nourriture  de  l'Angleterre  et  sur- 
tout de  l'Irlande,  qui,  tant  qu'il  resta  rare,  y  fut  un  objet  de  friandise 
qu'on  ne  mangeait  que  sucré  et  qui  même,  au  commencement  du 
dix-septième  siècle,  ne  paraissait  que  sur  la  table  du  Roi  (1),  par 
ime  destinée  bien  différente,  servit  en  Rouergue,  lorsque  l'on  cx)m- 
mença  de  le  cultiver,  à  engraisser  les  animaux  de  basse-cour.  Plus 
tard  et  lorsque  ses  qualités  alimentaires  furent  connues,  on  voulut 
l'employer  à  la  nourriture  des  valets  de  ferme  :  ceux-ci  ne  voulurent 
point  être  traités  comme  des  animaux  immondes,  et  leur  refus 
obstiné  embarrassait  les  propriétaires  ruraux  qui ,  ayant  compté  sur 
ce  genre  d'alimentation,  ne  savaient  comment  le  remplacer. 

Informé  de  cette  contrariété,  d'autant  plus  sensible  pour  lui  qu'elle 
tendait  à  détruire  son  ouvrage,  Despradels  entreprit  de  réhabiliter 
la  pomme  de  terre  auprès  de  ceux  qui  la  dédaignaient.  L'expédient 
qu'il  imagina  fut  de  donner  aux  principaux  habitants  de  Millau  un 
repas  somptueux  où  il  annonça  qu'on  mangerait  de  la  pomme  de 

(1)  Birch,  Vie  du  prinre  Henri,  fils  de  Jacques  !•'. 
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terre.  On  en  servit  effectivement  de  plusieurs  sortes;  et,  grâce  à 
l'habileté  du  cuisinier,  il  fut  décidé  que  c'était  un  mets  friand,  déli- 
cat, qui  ne  pouvait  être  repoussé  que  par  des  hommes  indignes  de 
savourer  la  bonne  chère.  Cette  décision  eut  du  retentissement.  Elle 
fut  proclamée  dans  les  campagnes  environnantes  :  les  paysans  et  les 
valets  de  ferme  eurent  honte  d*être  plus  difficiles  que  les  LucuUus 
de  la  ville,  leurs  maîtres;  et  bien  que  la  pomme  de  terre  ne  reçût 
pas  pour  eux  le  même  apprêt  que  dans  un  festin,  ils  s'accoutu- 
mèrent à  la  trouver  bonne,  ou  du  moins  à  s'en  contenter. 

Quoique  Despradels  fût  un  cultivateur  digne  de  servir  de  modèle, 
quoiqu'il  montrât  à  ses  voisins  des  améliorations  nombreuses  dans 
les  procédés  connus,  qu'il  introduisît  des  cultures  nouvelles,  cepen- 
dant s'il  n'eût  eu  pour  mobile  que  l'intérêt  personnel,  je  n'aurais  pas 
cru  devoir  appeler  sur  lui  l'attention.  Mais  j'ai  déjà  fait  observer  que» 
pour  lui,  le  prix  de  ses  succès,  c'était  de  les  voir  partaiger:  il 
s'associait,  en  les  secondant,  à  ceux  de  tous  les  agriculteurs  qui 
voulaient  l'imiter  ;  et  il  eut  la  satisfaction  de  voir ,  au  bout  de 
quelques  années,  des  résultats  qui  dépassèrent  de  beaucoup  toutes 
les  espérances  qu'il  avait  pu  former. 

Au  sud  de  Millau,  entre  Lodève  et  cette  ville,  s'élève  à  une  hau- 
teur de  milles  mètres  au  moins  une  montagne  appelée  le  Larzac, 
couronnée  par  un  plateau  qui  a  de  huit  à  neuf  lieues  de  long  sur 
trois  ou  quatre  de  large.  M.  Monteil,  qui  écrivait  en  l'an  IX  (1801)  sa 

Description  du  département  de  rAveyron,  disait  de  cette  contrée 

«  Sur  ces  hautes  plaines  du  Larzac  dont  la  stérilité  continue  épou- 
«  vante,  on  fait  sous  un  ciel  étincelant  des  lieues  entières  sans  ren- 
«  contrer  une  maison,  un  arbre,  un  filet  d'eau  »  (1).  Un  agronome 
qui,  vingt-six  ans  plus  tard,  publiait  des  Vues  sur  l'agriculture 
pratique,  a  dit  :  «  Autrefois,  les  propriétaires  de  ce  pays  n'avai^t 
«  pour  nourrir  les  bestiaux  en  hiver  que  de  la  paille  ou  quelques 
«  bottes  de  ramée.  Ils  étaient  dans  la  nécessité  de  renouveler  fré- 
€  quemment  leurs  attelages  et  d'essuyer  à  chaque  mutation  des 

«pertes   considérables Aujourd'hui  ,    les  choses  ont  bien 

«  changé  :  la  culture  des  plantes  fourragères  a  placé  cette  intéres- 

(1)  Tome  I,  page  177. 
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«  santé  contrée  sur  la  voie  d'une  prospérité  ascendante Tout 

a  nous  porte  à  penser  que,  si  les  circonstances  deviennent  favo- 
«•  râbles,  Tarrondissement  de  St-Affrique  s'élèvera  un  jour  au  niveau 
«  des  pays  de  France  les  plus  renommés  pour  la  perfection  de  leur 
t  agriculture  (1).  )» 

A  qui  est  dû  priDcipalement  ce  progrès  si  rapide  ?  A  celui  qui,  le 
premier  dans  le  voisinage,  cultiva  les  plantes  fourragères,  établit 
des  prairies  artificielles.  En  propageant  ces  plantes  si  utiles,  il  sou- 
lagea, il  prévint  la  misère  d'une  foule  de  ses  compatriotes.  Hommage 
et  reconnaissance  au  bienfaiteur  de  son  pays!  Sa  mémoire  mérite 
d'être  honorée  ;  et  c'est  Tespoir  de  faire  partager  ce  sentiment  qui 
m'a  engagé  à  prendre  la  plume  pour  révéler  son  nom  et  ses  travaux. 

Dèspradels  ne  se  contenta  point  de  donner  aux  propriétaires 
l'utile  et  bel  exemple  d'étudier,  de  pratiquer,  d'améliorer  l'agricul- 
ture :  il  voulut  aussi  en  répandre  le  goût  ;  et  pour  y  mieux  réussir, 
voyant  que  chez  nous,  comme  chez  les  anciens,  la  poésie  venait 
Tennoblir  ;  que  de  toutes  parts  les  poèmes  agronomiques  se  multi- 
pliaient, il  pensa  que  son  pays  aussi  devait  avoir  le  sien.  Il  n'eût  pas 
pu  récrire  lui-même  ;  il  en  donna  l'idée  à  Claude  Peyrot,  son  ami. 

Celui-ci  né  en  1709,  d'une  famille  justement  considérée,  élevé  à 
Toulouse,  et  entré  dans  l'état  ecclésiastique,  avait  d'abord  été 
nommé  à  une  prébende  dans  l'église  de  Saint-Semin  :  il  eut  ensuite 
le  Prieuré  de  Pradinas  en  Rbuergue,  et  finit  par  être  Bénéficier  à 
Millau.  Toulouse  fut  de  tout  temps  célèbre  par  son  amour  pour  les 
beaux  arts  :  Peyrot,  doué  de  dispositions  naturelles  pour  la  poésie 
et  la  musique,  s'y  adonna  avec  ardeur.  Deux  prix  à  V Académie  des 
jeux  floraux  de  cette  ville,  et  un  autre  obtenu  à  Rodez,  qui  alors, 
avait  aussi  son  Académie  des  jeux  floraux,  devaient  animer  de  plus 


(1)  Propagateur  Aveyronnais^  tome  i,  page  37. 

Ce  pronostic  se  réalise  tons  les  jours.  Sur  le  Larzac,  on  engraisse  non-seule- 
meut  des  moutons,  mais  des  bœufs.  La  brebis  portière,  dont  le  fromage  est  envoyé 
à  Roquefort,  produit  jusqu'à  vingt  francs  de  revenu  annuel.  Le  chanvre  et  les 
légumes  verts  sont  cultivés  en  grand  :  des  plantes  nouvelles  sont  introduites.  Le 
maïs  est  employé  comme  fourrage;  on  cultive  le  colza  et  comme  fourrage  et 
comme  plante  oléagineuse;  on  sème  du  genêt  pour  accroître  les  engrais;  on  s'oc- 
cupe partout  de  multiplier  les  prairies  naturelles  ;  on  a  essayé  de  la  charme 
belge,  etc.,  etc.  En  un  mot,  ce  plateau  dn  Larzac,  longtemps  stérile,  est  aujour- 
d'hui  tout  à  fait  en  progrès. 
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en  plus  sa  verve  :  toutefois,  il  faut  bien  le  dire,  tout  ce  qu'il  éaivit 
en  français  fut  au-dessous  du  médiocre,  et  il  n'est  point  de  4egré9  dm 
médiocre  au  piare.  Mais,  quand  de  retour  dans  son  pays,  relégué  au 
village  par  ses  fonctions  ecclésiastiques,  obligé  de  parler  aux  paysans 
leur  idiome,  il  se  mit  à  s'exercer  en  vers  dans  cette  langue  vulgaire, 
soil  que  Taspect  et  le  séjour  des  champs  l'inspirassent  plus  heureu- 
sement à  Pradinas,  soit  qu'il  maniât  plus  facilement  le  roman  moins 
rebelle  à  la  poésie  que  le  français,  soit  enfin  que  son  heure  fût  venue, 
il  se  trouva  poète.  La  musique,  qui  est  une  autre  poésie,  occupait 
aussi  ses  loisirs;  et  il  ne  se  borna  pas  à  la  cultiver  par  lui-môme  ;  de 
ses  villageois  il  fit  des  musiciens. 

On  dit  qu'en  Russie,  où  les  hommes  puissants,  despotes  à 
l'exemple  du  maître,  ne  veulent  pas  d'intervalle  entre  le. désir  et  la 
jouissance,  pour  faire  delà  musique  à  la  campagne,  on  réunit  de 
nombreux  pafysans  à  chacun  desquels  on  fait  chanter  une  seide 
note  ;  et  l'on  assure  qu'avec  ces  notes  vivantes  on  parvient,  comme 
avec  les  touches  d'un  clavier,  à  exécuter  convenablement  des  mor- 
ceaux difficiles.  Le  Prieur  de  Pradinas  réduit  à  ses  moyens  person- 
nels ne  pouvait  arriver  à  un  résultat  semblable;  mais  à  force  de  soins 
et  de  persévérance,  il  formait  des  élèves.  Ensuite,  il  composait  de  la 
musique  pour  eux,  enseignait  à  chacun  sa  partie,  et  leur  apprenant 
surtout  à  commencer  et  à  s'arrêter  à  propos,  il  obtenait  l'exécuUen 
de  morceaux  d'ensemble  assez  compliqués.  Ses  amis  qui  allaient  fe 
visiter  s'émerveillaient  de  son  succès  :  il  donnait  aux  cérémonies 
religieuses  dans  son  Prieuré  rural  un  éclat  et  une  solennité  dont 
elles  sont  privées  dans  bien  des  villes;  et  l'évêque  de  Rodez 
^Charles de  Grimaldi),  dans  l'une  de  ses  tournées  pastorales,  ne  revér 
«ait  pas  de  sa  surprise  de  trouver  dans  une  église  de  village  des 
messes  en  musique  et  des  motets. 

En  échange  des  leçons  de  chant  qu'il  donnait  aux  paysans  de  Pra- 
dinas, leur  Prieur  apprenait  d'eux  tout  ce  qu'ils  pouvaient  lui  ensei- 
gner d'agriculture  :  il  y  joignait  ses  observations,  et  c'était  encore  là 
une  de  ses  occupations  favorites.  Aussi,  lorsque  plus  tard,  avançant 
ien  âge,  il  vint  chercher  le  repos  au  lieu  qui  l'avait  vu  naître,  ses 
goûts  littéraires  et  agricoles  établirent  bientôt  une  vive  sympathie 
entre  lui  et  Despradels.  Pour  ce  dernier  surtout,  si  jaloux  de  faire 
chérir  l'art  dont  il  faisait  ses  délices,  c'était  la  plus  heureuse  ren- 
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contre  que  celle  d'un  poêle  qui  pouvait  chanter  dans  la  langue  ma- 
ternelle des  agriculteurs  leurs  travaux  et  leurs  délassements,  leurs 
«KBurs  et  leurs  plaisirs.  Saint-Lambert  avait  lutté  contre  Thompson 
-en  1769  et  s'était  montré  grand  poëte  :  Delille,  par  sa  Traduction  des 
-Gëorgiques  qui  parut  la  même  année,  avait  acquis  le  nom  de  Virgile 
français  :  Despradels  sollicita  vivement  son  ami  de  chanter  à  son 
toor  les  Saisons  et  les  Géorgiques  en  patois  (1). 

Cette  invitation  produisit  d'abord  un  seul  chant,  Lo  Primo  (le 
Printemps),  lequel  naturellement  fut  adressé  à  M,  Despradels, ami  de 
T agriculture^  et  qui  commence  par  reconnaître  que  c'est  lui  qui  avait 
donné  à  l'auteur  l'idée  de  chanter  les  saisons  ;  mais  Peyrot,  regar- 
dant cette  entreprise  comme  au-dessus  de  ses  forces,  s'était  borné 
au  Printemps.  Cependant  l'évêque  de  Rodez  (Jérôme  Champion  de 
Cicé)  étant  venu  à  Millau,  l'accueillit  de  la  manière  la  plus  flatteuse, 
l'engagea  à  compléter  son  ouvrage  et  en  agréa  la  dédicace.  C'est  à 
ces  encouragements  que  l'on  doit  les  Géorgiques  patoises  qui,  sans 
•cette  circonstance  n'auraient  peut-être  pas  été  achevées.  Mais  en 
dédiant  son  poëme  au  Prélat,  Peyrot  le  fit  précéder  d'une  Épïtre  à 
Despradels  où  il  lui  redisait  que  sans  ses  instances  il  n'aurait  pas  osé 
entreprendre  cet  ouvrage  ;  il  le  priait  d'être  son  guide,  ajoutant  que 
sans  lui  il  ne  pouvait  que  s'égarer  ou  tomber,  reconnaissant  ainsi 
que  sa  tâche  s'était  bornée  à  revêtir  des  couleurs  de  la  poésie  les 
préceptes  de  son  ami,  auquel  il  renvoie  même  ceux  qui  trouveraient 
son  œuvre  imparfaite. 

Les  Géorgiques  patoises  parurent  en  1781  (2)  et  obtinrent  plus 
d'attention  qu'elles  ne  semblaient  devoir  en  attirer.  Le  Mercure  ne 
dédaigna  pas  de  s'en  occuper,  et  dans  son  numéro  du  8  de  juin  1782 
on  lit  :  «  Le  défaut  de  M.  de  Pradinas  est  de  s'appesantir  un  peu  trop 
«  sur  les  petits  objets  et  de  trop  développer  ce  qui  ne  doit  être 
a  quMndiqué.  Ce  défaut  est  celui  des  Allemands  et  des  Anglais. . .  » 
Mais  plus  bas,  il  ajoute  :  c  Les  semailles,  la  taille  des  arbres,  leurs 


(1)  Le  poëme  de  Peyrot  est  intitulé  :  Les  quatre  Saisons,  ou  les  Géorgiques 
patoises. 

(S)  Le  poëme  des  Atois^  de  Roucher  avait  paru  en  1780 ,  et  celui  de  Til^rt- 
culture,  de  Rosset,  en  1774.  Vers  1782,  Rosset  ajouta  aux  six  chants  qu'il  avait 
pubUés  trois  (^ants  nouveaux  sur  les  ptantes  et  le  potager,  les  étangs  et  les 
viviers,  les  bosquets  et  les  jardins  chinois  et  anglais. 
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a  maladies,  les  vendanges,  la  moisson,  tout  cela  y  est  peint  avec 
«  une  vérité,  un  naturel,  une  naïveté  même  qui  ne  peut  appartenir 
«  qu'à  un  homme  qui  est,  comme  lui,  sur  les  lieux  et  qui  calque, 
M  pour  ainsi  dire,  à  la  vitre  les  grâces  de.  son  modèle.  Il  y  a  surtout 
«  dans  son  quatrième  chant  une  description  de  l'hiver  pleine  d'ima^ 
«  gination  et  que  nous  citerions  en  entier  si  le  poëme  n'était  pas 
«  écrit  dans  une  langue  inintelligible  à  la  plus  grande  partie  de  dqîs 
«  lecteurs  ». 

L'auteur  de  cet  article  aurait  pu  dire  de  plus  que  Peyrot  à  force 
de  naïveté  est  quelquefois  trivial;  qu'il  y  a  chez  lui  des  fautes  d^ 
goût  à  reprendre  ;  qu'il  n'a  pas  su  se  débarrasser  de  ce  cortège  my- 
thologique consacré,  il  est  vrai,  par  les  anciens  dans  leurs  poésies, 
mais  doublement  déplacé,  ridicule  même  dans  un  poëme  didactique 
écrit  en  patois.  Ce  que  le  critique  ne  devait  pas  laisser  ignorer,  c'est 
que  l'expression  du  chantre  patois  des  Géorgiques  est  habituellement 
pittoresque;  que  son  style  est  constamment  énergique;  ses  "vers 
pleins  d'harmonie  et  souvent  d'harmonie  imitative  ;  ses  tableaux, 
tantôt  frais  et  gracieux,  tantôt  sombres  et  terribles  comme  les  objets 
qu'ils  représentent,  mais  toujours  d'une  vérité  frappante  ;  enfin,  que 
ses  préceptes  fondés  par  l'expérience  et  une  théorie  éclairée  Sjont 
ji'une  évidente  utilité.  Ce  sont  ces  divers  genres  de  mérite  qui  por- 
tèrent bientôt  ce  poëme  hors  des  limites  de  l'idiome  dans  lequel  il 
était  écrit.  On  s'en  occupa  à  Versailles  comme  à  Paris.  Le  ChevaliiM' 
de  Rebourguil  (1),  l'un  de  ces  hommes  aimables  d'alors  qui  cueillaient 
les  fleurs  de  la  littérature  sans  en  connaître  les  épines,  adressa  à 
Peyrot  une  épitre  charmante,  imprimée  en  tête  du  poëme.  Ce  prince 
qui  savait  tant  et  qui  voulait  tout  connaître,  Monsieur,  depifls 
Louis  XVIII,  ayant  appris  l'existence  de  ce  poëme  par  son  ancien 
sous-précepteur  qui  était  des  environs  de  Millau  (2),  se  le  fit  expli- 
quer et  l'apprécia.  D'un  autre  côté  le  capucin  Venance  (3),  coDna 
par  sa  Quête  du  bîé  écrite  en  prose  et  en  vers  en  1786,  célébra  le 
mérite  des  Géorgiques  patoises  dans  une  autre  épître  adressée  à 
leur  auteur  ;  mais  un  succès  plus  populaire  et  plus  flatteur  peut-être 


(1)  Mestre  de  camp  de  cavalerie  et  lieutenant  des  gardes  du  corps  de  Mgr  le 
comte  d'Artois,  mort  lieutenant  général  et  Grand-croix  de  l'Ordre  de  Saint-Lovit. 

(2)  L'abbé  de  Mostnéjouls,  alors  premier  aumônier  de  Madame. 

(3)  Il  était  de  Garcassonne  et  s'appelait  Dougados. 
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est  celui  que  Peyrot  obtint  dans  son  pays  ou  il  n'est  pas  un  seul  pro- 
priétaire-cultivateur ayant  quelques  moments  à  donner  à  la  lecture 
qui  ne  le  cite,  qui  n'en  sa^^he  quelques  morceaux  par  cœur.  Aussi, 
depuis  1781  jusqu'à  1823,  on  en  a  fait  quatre  éditions  et  il  a  eu  en  1832, 
les  honneurs  d'une'  traduction  en  vers  français  (1).  Ainsi,  étudié 
par  un  prince  destiné  à  régner,  chanté  par  des  poètes,  loué  par  le 
journal  le  plus  répandu  de  l'époque  où  il  parut,  réimprimé  tous  les 
dix  ans,  appris  par  cœur  par  ses  compatriotes  et  traduit  dans 
les  deux  langues  littéraires  de  l'Europe ,  aucun  succès ,  aucun 
hommage  ne  lui  a  manqué  :  le  succès  fut  même  d'autant  plus 
étonnant  que  c'est  à  l'âge  de  soixante-dix  ans  que  l'auteur  achevait 
son  poème. 

Malgré  son  sujet  et  son  mérite,  j'aurais  peut-être  à  me  reprocher 
d'avoir  trop  longtemps  arrêté  l'attention  du  lecteur  sur  cet -ouvrage 
si,  indépendamment  des  qualités  que  j'ai  signalées,  il  ne  se  recom- 
mandait par  une  circonstance  à  laquelle  je  dois  attacher  du  prix  ; 
c'est  que  pour  le  pays  où  il  fut  écrit  il  présente  le  tableau  le  plus 
exact  de  l'agriculture  contemporaine.  Je  ne  sais  s'il  ne  faut  pas 
aussi  lui  attribuer  quelque  influence  sur  une  fondation  agricole, 
éminemment  patriotique,  qui  le  suivit  de  près.  Raynal,  originaire 
du  Rouergue  et  qui  en  avait  été  longtemps  absent,  y  reparut  lorsque 
le  poème  de  Peyrot,  encore  dans  sa  nouveauté,  occupait  tous 
les  esprits;  et  quelques  années  plus  tard,  il  dota  l'Administration 
provinciale  de  la  Haute-Guienne  d'une  somme  annuelle  .  de  douze 
cents  francs  qui  devait  être  distribuée  avec  une  médaille  d'argent 
à  ceux  de  ses  compatriotes  qui  auraient  amélioré  l'agriculture.  Sans 
doute  Raynal  qui  avait  déjà  fondé  à  Paris  des  prix  que  devaient  dis- 
tribuer l'Académie  française,  celle  des  Inscriptions,  celle  des  Sciences, 
la  Société  d'agriculture;  qui  avait  fait  aussi  des  fondations  à  Lyon 


(1)  Cette  traduction,  faite  dans  le  département  de  la  Haute-Vienne  par  M.  Bou- 
riaud,  a  été  publiée  sous  le  titre  assez  hizarre  de  Géorgiques  Omnibus.  Le  tra- 
ducteur a  voulu  exprimer  par  là  qu'il  rendait  commun  à  toute  la  France  un 
ouvrage  qui  n'avait  été  écrit  que  pour  une  localité. 

11  existe,  en  outre,  des  Géorgiques  patoises  une  traduction  en  vers  latins 
manuscrite  :  elle  est  de  M.  Nuvit,  professeur  d'histoire  au  collège  d'Âubenas, 
dans  le  département  de  l'Ardèche. 

TOM.    ÏV.  16 
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et  à  Marseille,  n'avait  nul  besoin  d'impulsion  pour  en  faire  une  dans 
son  pays  ;  mais  il  est  pennis  de  croire  qu^  le.  succès  diBS.  6éopçique9 
pqtoises  stimula  son  zèle  :  il  est  ceFtain  du  csoins.  que  Despr^eis, 
qui  eu^  avec  lui  des  relations  suivie§„  concourut  de  tout  son  pouvoir 
à  4éterminer  cette  fondation  si  analogue  à  ses  goûts  et  à  ses  vues. 
U  est  plus  que  probable  que ,  s'il  n'eût  pas  été  père  de  famille ,  il 
n'aurait  pas  laissa  à  d'autres  te  mérite  de  la  faire. 

Bien  que  dans  cette  Notice  j'envisage  spécialement  Despradels 
sous  le  rapport  agricole,  ce  serait  le  faire  connaître  bien  imparfai- 
temjent^  que  de  passer  sous  silence  ses  vertus  publiques  et  privées, 
et  de  i^e  pas  dife  q^ne  le  (jQuv^^r^ôment  et  te  pays  surenj?  apprécier 
ses  talents  et  ses  qualités.  Nommé  en  1779  membre  de  TAssen^blée 
proviticiale  de  la  J^aute^Gm^ne,  qui  avait  été  établie  avec  celle  du 
Jierripar  I9  minis^rejfieeiiey,  comme  un  essai,  étendu  depuis,  en  1787,  à 
toute  la  France^  ij  piqt  Ija  part  la  plus  active  à  ses  travaux  9  et  chacun 
de  ses  rapports^  lui  dow^a  l'occasion  de  manifester  Tardant  amour 
du  bien  public  qui  le  caraptériçait.  Dans,  œtte  Assemblée,  il  renpontra 
Henri  de  Richeprey,.  qu'elle  avait  appelé,  à  cause  de  ses  talents, 
pour  le  mettre  à  la  tqte  de  l'opération  du  cadastre.  On  sait,  par 
1,'hommage  qu'a  rendu  devant  la  Société  Centrale  d'agriculture,  à  ce 
4ernier,  son  digne  biogra^pbe,  M;  Delpon,  trop  tôt  enlevé  aux  scfencee 
et  à  ses  amis,  quçls  services  rendit  alors  Ricbeprey  à  la.  Haiite^ 
Guienne,  sous  le  rapport,  de  la  contribution  foncière.  Le^  travaux 
accessoires  au  ce^dast^re  qu'il  dirigea,  tels  que  la  DeacriptUm  dètt 
divers  siçïs  de  la  p)*ovinc/^  et  leur  Tabh  d'abomwTnent,  subsistent 
encore,  et  justifient  l'élogQ  dont  il  fut  l'objet. 

D'autres  hommes  tout  auasi  honorables  siégeaient  dâns/l'Asseoi- 
blée  provinciale  de  la  Haute^Guienue,  et  y  déployaient  également 
leur  zèle  pour  la  prospérité  du  pays.  La  réunion  de  ces  citefene 
éclairés  produisit  une  institution  alors  trop  peu  remarquée,  qui  ne 
tarda  pas  à  être  engloutie  dans  le  vaste  gouffre  dé  la  révolution, 
mais  qui,  sortant  de  ses  ruines  de  nos  jours,  a  été  mîeux  appréciée 
et  presque  partout  adoptée  ;  je  veux  parler  des  comices  agricoles 
qui  datent  parmi  nous,  au  plus  tard,  de  17:79^  Tannée  mâaid  où 
Peyrot  achevait  son  poëme.  Dès  lors,  un  ami  de  son  paye,  le^obeva- 
lier-  de  Combarel  avait  fait  h  cet  égard  a  Argentat,  dans  te  BaSrU" 
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mousiûi  tout  ce  qui  était  au  pouvoir  d'un  particulier  (1)  :  trois  ans 
après,  TAssemblée  provinciale  de  la  Haute-Guienne  fit  ce  qu'on  de*- 
vait  attendre  d'une  autorité  administrative.  Elle  organisa  dans  toute 
la  province  des  associations  et  des  conférences  d'agriculture, 
chargées  de  correspondre  avec  sa  commission  intermédiaire,  la- 
quelle devait  recueillir  le  résultat  de  ces  conférences  et  les  décou- 
vertes qu'elles  pourraient  faire  naître  (2). 
En  songeant  que  c'est  Tannée  précédente  que  Peyrot  avait  fait 


(1)  On  lit,  dans  le  Journal  de  Bouillon,  de  janvier  1780,  première  quinzaine, 
pages  81  et  82,  l'extrait  suivant  d'une  lettre  d'Argenlat  : 

«  On  célèbre  ici,  tous  les  ans,  le  dimanche  qui  précède  celui  des  jours  gras, 
«  une  fête  instituée  par  le  chevalier  de  Gombarel,  militaire  retiré,  dont  le  but 
«  est  d'exciter  l'émulation  parmi  les  laboureurs.  Cet  officier  respectable  invite  à 
«  une  réunion  solennelle  une  douzaine  de  vignerons  et  de  laboureurs  parmi  les- 
c  quels  il  fait  asseoir  plusieurs  amis  distingués.  Un  titre  de  préférence,  i  cette 
oc  invitation  est  le  travail  et  la  preuve  de  quelques  connaissances  dans  le  labou- 
«c  rage  des  terres.  Pendant  et  avant  le  dîner,  on  ne  s'entretient  que  des  moyens 
•  de  perfectionner  la  culture.  La  conversation  roule  sur  des  expériences  faites 
a  pendant  l'année  et  sur  les  nouveaux  essais  qu'on  se  propose  de  faire.  La  joie 
«  et  la  décence  régnent  dans  ce  repas,  et  il  n'est  pas  de  paysan  qui  ne  redouble 
«  d'efforts  pour  mériter  l'honneur  d'être  admis  à  cette  fête.  » 

Cette  lettre  avait  été  insérée  d'abord  dans  la  Continuation  des  Annales  4u 
Limoutint  par  l'abbé  Legros. 

(2)  Voici  quelle  fut  la  décision  de  l'Assemblée  provinciale  de  la  Haute-Guienne, 
le  3  d'octobre  1782,  sur  la  proposition  du  bureau  du  bien  public  : 

!•  Il  sera  étabU  dans  la  province,  sous  le  bon  plaisir  du  Roi,  différentes  asso- 
dations  d'agriculture  dans  les  lieux  et  suivant  la  forme  qui  seront  réglés  par  la 
commission  intermédiaire  ; 

2*  Les  membres  et  correspondants  de  l'Assemblée  seront  invités  à  réunir, 
chacun  dans  leur  arrondissement,  un  certain  nombre  d'hommes  éclairés  ei  de 
cultivateurs  habiles,  pour  conférer  ensemble  sur  l'état  actuel  de  la  culture,  sur 
les  causes  qui  la  font  languir  et  sur  les  moyens  de  la  mettre  en  vigueur; 

3«  Pour  rendre  ces  conférences  plus  utiles,  il  sera  envoyé,  soit  à  MM.  les  dé- 
putés, soit  à  MM.  les  correspondants,  un  état  des  différents  points  à  traiter; 

4»  Le  résultat  de  ces  conférences  et  les  découvertes  qui  en  pourront  naître 
seront  envoyés  à  la  commission  intermédiaire,  qui  en  fera  un  Recueil  dont  les 
articles  les  plus  intéressants  pourraient  être  rendus  publics. 

{Procès-verbal  des  séances  de  V  Assemblée  provinciale  de  la  Haute-Guienne 
en  1782,  page  93.) 

Dans  la  Généralité  de  Paris,  co  ne  fui  qu'en  1785  que  l'Intendant  Berthier 
songea  à  former  des  comices  agricoles;  et  le  premier  qui  fui  formé  dans  cette 
Généralité  ne  se  réunit  que  le  13  d'août  1787,  à  Melun,  où  se  tint  aussi  la  pre- 
mière Assemblée  de  l'Ile-de-France,  sous  la  Présidence  du  duc  du.  Ghâtelet, 
membre  de  la  Société  royale  d'agriculture  de  Paris.  Om  voit  que  partout  les 
Administrations  provinciales  et  les  institutions  agricoles  eureipt  une  liaison  intime.. 
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imprimer. et  publié  ses  Georgîgues  à  Villefranche  même,  siège  de 
cette  Assemblée;  en  voyant  parmi  ses  membres  Despradels,  qui  était 
l'un  des  plus  laborieux  et  des  plus  habiles,  on  ne  saurait  révoquer 
en  doute  l'influence  que  ces  deux  hommes  eurent  sur  la  création 
des  conférences  agricoles,  que  mal  à  propos  on  a  cru  importées 
d'Angleterre.  La  comparaison  des  dates  établirait  probablement  la 
priorité  en  faveur  de  la  France;  et,  dans  ce  cas,  il  serait  possible 
que  les,  comices  de  la  Grande-Bretagne  dussent  leur  origine  à  ceux 
de  la  Haute-Gnienne.  Le  voyage  et  le  séjour  de  deux  Anglais  de 
distinction  à  Villpfranche,  peu  après  l'institution  que  fît,  en  1782, 
l'Administration  de  cette  province,  donnent  une  grande  vraisemblance 
à  ma  conjecture  (1). 

Lorsque  le  chaos  où,  à  dater  de  1792,  nous  fûmes  plongés  fit  enfin 
place  à  l'ordre,  lorsque  furent  établis  les  Conseils  généraux  de  dé- 
partement, Despradels  fut  appelé  à  celui  de  l'Aveiron  :  il  y  apporta 
son  zèle,  ses  talents,  son  expérience  qui  lui  donnèrent  une  influence 
salutaire.  Il  fut  aussi,  à  Millau,  membre  du  conseil  municipal  et  du 
bureau  de  l'hospice  :  la  ville  n'eut  pas  de  meilleur  citoyen  ;  les  pau- 
vres voyaient  en  lui  un  père  ;  et  ici,  je  ne.dois  pas  omettre  un  trait  de 
caractère  qui  l'honore.  Habitant  d'une  ville  divisée  en  deux  religions, 
jamais  il  ne  fit  de  distinction  de  croyance  entre  les  indigents  sur 
lesquels  il  répandait  des  bienfaits  ;  jamais  eux-mêmes  n'eurent  à 
s'apercevoir  s'ils  appartenaient  ou  non  à  sa  communion,  qui  était  la 
protestante.  Il  était  cependant  aussi  religieux  que  charitable;  mais 
il  était  essentiellement  tolérant.  Sa  liaison  avec  le  Prieur  de  Pradinas, 
lui-même  prêtre  zélé  pour  ses  devoirs,  prouva  combien  ces  deux 
âmes  étaient  élevées.  Leur  différence  dans  la  manière  d'adorer  Dieu 


(1)  L'un  élait  lord  Hervey,  évoque  de  Londonderry  en  Irlande,  qui  devint, 
par  la  mort  de  ses  deux  frères  aines,  comte  de  Bristol  en  Angleterre,  titre  créé 
pour  son  aïeul  en  1714.  Possesseur  d'une'  fortune  immense  et  véritable  cosmo-. 
polite,  il  avait  parcouru  l'Europe  dans  le  plus  grand  détail  :  sa  vie  fut  un  voyage 
continuel. 

Le  second  était  le  major  Dalrymple,  depuis  lieutenant  général,  qui  comman- 
dait en  Irlande  la  division  militaire  de  Cork,  lorsqu'une  escadre  française  se  pré- 
senta dans  la  baie  de  Bantry,  en  1796,  avec  des  troupes  de  débarquement. 

L'objet  de  leur  voyage  en  Rouergue  était  une  visite  à  M.  de  Colbert,  évèque 
de  Rodez,  nommé  en  1781,  et,  en  cette  qualité,  Président  de  l'Assemblée  provin- 
•iale  de  Haute-Guienne.  lequel  était  né  au. château  de  Castle-Hill  en  Ecosse. 
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n'était  pour  eux  ni  un  sujet  de  discussion,  ni  un  motif  d'éloignemei)^ 
Leur  estime  réciproque,  leur  attachement  mutuel  étaient  pour  leurs 
compatriotes  un  grand  exemple  de  tolérance,  une  leçon  utile  ;  et  ces 
deux  hommes  recommandables,  en  s*aimant,  servaient  encore  leur 
pays. 

Bon  ami,  tendre  époux,  père  excellent  d'une  fille  unique,  mariée 
au  général  de  Frégeville,  qui  se  distingua  dans  les  guerres  d'Espagne, 
Despradels  eut  le  malheur  de  la  perdre,  et  n'eut  pas  la  consolation 
de  la  voir  revivre  dans  des  enfants  :  il  ne  put  avoir  qu'une  famille 
adoptive,  etmourut  lui-même  le  22  de  novembre  1809.  Son  ami  l'avait 
précédé  de  quatorze  ans  dans  la  tombe  ;  et  la  famille  de  celui-ci  est 
également  éteinte  à  Millau.  Mais  le  souvenir  de  ces  deux  respecta- 
bles citoyens  ne  saurait  l'être.  Qu'il  s'y  perpétue  en  excitant  une 
noble  émulation  !  Qu'ils  soient  honorés  autant  et  aussi  longtemps 
qu'ils  en  sont  dignes!  Que  cette  tolérance  dont  ils  étaient  tous  les 
deux  de  si  vénérables  apôtres  soit  imitée  !  En  religion,  elle  n'est 
plus  rare;  mais  l'intolérance  politique  n'est  que  trop  commune. 
Puissent,  à  leur  exemple,  leurs  compatriotes,  puissent  tous  les 
Français  ne  jamais  oublier  qu'ils  sont  frères,  et  montrer,  comme 
eux,  qu'on  peut  différer  d'opinion  sans  cesser  de  s'estimer  et  de  se 
chérir  ! 
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NOTICES 


SUR    DES    FAHIIiliEt»    REMARQUA BIjBS 


HOMMES  DISTINGUÉS  MORTS  AVANT  1789. 


TABLE 


De  famiUes  remArquables  du  Roaerf^e  et  d'hommes  dlftilH|^uéM 
morts  aTant  1989. 


1.  Acquier. 

2.  André. 

3.  Annat. 

4.  Audiguier. 

5.  Baduel. 

6.  Barlhéleray-Gramond. 

7.  Besse  (de  Peyrusse). 

8.  Besse  (de  Rodez). 

9.  Bonal. 

10.  Briinet. 

11.  Calmette. 

12.  Chirac. 

13.  Claude. 

U.  Crozat  (de  Millau). 
15.  Crozat  (de  Rodez). 


16.  Cusset. 

17.  Crugy  de  Marcillac. 

18.  Delmas. 

19.  Dubreuil. 

20.  Dumas. 

21.  Ferrier. 

22.  Fleyres. 

23.  Gautier. 

24.  Grandez. 

25.  Gualy. 

26.  Guérin. 

27.  Gui. 

28.  Izam. 

29.  Joly. 

30.  Laurel. 
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31.  Lavernhe. 

32.  Lyssorgue. 

33.  Maillan. 
31.  Mairose. . 

35.  Malrieu. 

36.  Malvin  de  Montazet. 

37.  Malvieu. 

38.  MonteiL 

39.  Montjosieu. 

40.  MonlvalaU 

41.  Morlhon. 

42.  Nattes. 

43.  Panouse(La;. 

44.  Pechméjà. 

45.  Philandrier. 

46.  Piales. 

47.  Picart  de  Saint-Adon. 

48.  PomayroL 


REMARQUABLES. 

49.  Pradeilles. 

50.  Resseguier. 

51.  Roaldès  de  la  Roaldie. 

52.  Roche-Flavin  (La). 

53.  Rodelle. 

54.  Saury. 

55.  Seguier. 

56.  Seguy. 

57.  Sicard. 

58.  Soulié. 

59.  Tassère  ou  Le  Tessier. 

60.  Tauriac. 

61.  Vaissettes. 

62.  Verlac  de  la  Bastide. 

63.  Verlaguet. 

64.  Vieusens. 

65.  Vivarès. 


1,  —  Acquîer  (Nicolas)  perfectionna  la  fabrication  du  linge  de 
table  à  Rodez  vers  1750. 


2.  — André  (Jean),  d'Espalion,  vivant  au  dix-septième  siècle, 
publia  les  ouvrages  suivants  : 

Traité  des  comptes  par  parties  doubles,  composé  d'une  Instruction 
pratique  pour  tenir  en  bon  ordre  les  comptes  de  toutes  sortes  de  né^ 
gociations,  Paris,  1636. 

La  Science  des  comptes.  Première  partie,  A  Messieurs  les  maîtres 
et  gardes  des  marchands,  Paris,  1640. 

Tarif  général  et  sans  erreur,  accompagné  d'exactes  supputations 
d'intérêts  et  de  mutuels  rapports  des  poids  et  mesures  le  plus  en  usage 
en  Europe.  1642. 

Nouveau  Manuel  du  comm£rce,  contenant  les  supputations  géné- 
rales et  particulières,  où  Von  peut  trouver  avec  facilité  les  solutions 
des  questions  de  toutes  sortes  de  calculs.  Paris,  1657. 
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De  tous  les  ouvrages  d'André,  ce  dernier  fut  celui  qui  eutle.plus  de 
succès.  Il  Tavait  dédié  à  la  ville  d'Espalion. 

En  1670,  retiré  du  commerce,  il  publia  un  livre  d'un  genre  tout 
différent  qu'il  dédia  à  Colbert,  avec  qui,  sans  doute,  ses  ouvrages 
précédents  lui  avaient  donné  quelques  rapports.  C'était  : 

V Histoire  de  Jéms-Christ,  ou  Harmonie  de  tout  ce  que  les  quatre 
Èvangélistes  ont  écrit  pour  communiquer  ses  divines  instructions  à 
tous  les  fidèles  ;  Avec  l'explication  des  choses  qui  ont  été  trouvées 
les  plus  difficiles  à  comprendre;  Une  table  des  chapitres  et  une  autre 
des  Évangiles  que  l'Église  a  distribués  à  la  piété  chrétienne  pour 
toute  Vannée. 

3.  —  Annat  (François),  né  à  Estaing,  le  5  de  février  1590, 
entra  dans  la  société  des  jésuites  au  mois  de  février  1607,  professa 
longtemps  la  philosophie  et  la  théologie  à  Toulouse  ;  fut  appelé  à 
-Rome  pour  être  censeur  des  livres  que  publiaient  les  jésuites  et  pour 
feire  les  fonctions  de  théologien  auprès  du  Général  de  sa  com- 
pagnie, fut  ensuite  recteur  des  collèges  de  Montpellier  et  de  Tou- 
louLse,  retourna  à  Rome  en  1645,  à  l'occasion  d'une  congrégation  de 
son  Ordre  ;  fut  nommé  assistant  de  France  auprès  du  Général  Vitta- 
lôschi,  emploi  dans  lequel  il  fut  continué  auprès  de  Vincent  Caraffa, 
Général  nouveau,  et  fut  enfin  Provincial  de  la  province  de  France. 
I>^^enu,  en  1654,  confesseur  de  Louis  XIV,  il  exerça  cet  emploi  seize 
^ris,  se  retira  de  la  Cour  en  1670  (1),  et  ne  vécut  que  quatre  mois 


(^)  On  a  dit  dans  quelques  ouvrages,  et  noiaimmeni  dsms  les  Amours  du  Palais- 
^o^^al  et  dans  la  neuvième  édition  du  Dictionnaire  universel  de  Chaudon  et 
velandine  (article  Annat),  que  ce  dernier  avait  perdu  sa  place  de  confesseur 
loï^  du  commencement  de  l'inclination  de  Louis  XIV  pour  la  duchesse  de  la 
''allière,  parce  qu'il  avait  fait  des  représentations  à  ce  prince,  qui  lui  donna  son 
congé. 

^^tte  particularité  serait  fort  honorable  pour  le  P.  Annat;  mais  elle  n'est  pas 

«>iidée.  Louis  XIV  eut  de  la  duchesse  de  la  Vallière  un  fils  né  le  27  de  décem- 

^■"e  1663,  une  fille  née  le  2  d'octobre  1666,  et  un  fils  né   le  2  d'octobre  1667; 

tous  les  trois  pendant  qu' Annat  était  son  confesseur.   Le  Roi  avait  même  donné 

®  plus  grand  éclat  à  sa  liaison  avec  sa  maîtresse,  en  créant  celle-ci  duchesse  au 

^*s  de  mai  1667,  ce  qui  prouve  que  le  P.  Annat  ne  faisait  point  de  représen- 

'oos,  ou  qu'elles  étaient  sans  effet,  et  qu'il  n'en  restait  pas  moins  à  la  Cour. 

^^®      on  a  voulu  parler  sans  doute  de  Mn»e  de  Montespan,    dont  le  conamerce 

^  ie  Roi  était  bien  plus  scandaleux,  puisqu'il  donnait  le  spectacle  d'un  double 
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après  sa  retraite,  étant  mort  dans  la  maison  professe  de  Paris»  le 
ik  de  juin  1670.  On  voit,  par  une  démarche  de  sa  part  envers  la 
Reine  de  Suède,  Christine,  lorsqu'elle  était  à  Paris  en  1656»  démar- 
che rapportée  par  M««  de  Motteville,  combien  il  avait  à  cœur  les 
intérêts  de  sa  Société.  11  écrivit  contre  les  jansénistes  des  ouvrage^ 
latins  (3  volumes  in-i®),  et  d'autres  aussi  en  français,  notamment  le 
Rabat-joie  des  Jansénistes  ou  Observations  sur  le  miracle  qu*on  dit 
être  arrivé  à  Port-Royal.  Maïs  Pascal,  en  lui  adressant  ses  deux 
dernières  Provinciales,  lui  donna  plus  de  célébrité  que  tous  ses 
écrits. 

Suivant  Bayle,  le  P.  Annat  ne  voulut  jamais  faire  venir  à  Paris  ses 
parents,  qu'il  appelait  les  loups  béants  du  Rouergue.  On  a  prétendu 
aussi  que  Louis  XIV  avait  dit  de  lui  :  <(  Je  ne  sais  pas  s'il  a  des  pa- 
rents. ))  Cependant,  Pierre  Annat,  son  neveu,  devint  Général  des 
Doctrinaires,  et  quoi  qu'en  ait  dit  Bayle,  il  est  vraisemblable  que  son 
oncle  contribua  à  son  avancement.  D'un  autre  côté,  Louis-Henri  de 
Loménie,  comte  de  Brienne,  Secrétaire  d'État  de  1665  à  1669,  c'est- 
à-dire  pendant  que  le  P.  Annat  était  confesseur  du  Roi,  avait  parmi 
ses  premiers  commis  un  autre  neveu  de  ce  jésuite,  nonmié  Parayre, 
qui,  disait-il,  était  habile.  Il  est  vraisemblable  aussi  que  c'était  ronde 
de  ce  dernier  qui  l'avait  appelé  à  la  Cour. 

Annat  (Pierre),  Général  des  Doctrinaires,  qni  mourut  en  1700; 
avait  publié,  cette  même  année,  en  latin,  un  Apparat  méthodique  sur 
la  théologie  positive. 

4. — Audtsuier  (Vital),  sieur  de  la  Mener,  près  de  Villefran- 
che,  né  à  Najac  (1),  vers  1565,  publia  des  poésies,  des  romans, 
plusieurs  traductions  de  l'espagnol,  et  notamment  Le  vray  et  ancien 
usage  des  duels,  et  des  ouvrages  de  piété.  Tous  ces  livres  sont 
ignorés;  à  peine  en  connaît-on  les  titres,  dont  on  peut  juger  par 
cekii-ci  :  La  philosophie  soldate.  Son  ouvrage  sur  les  duels,  publié 
en  1617,  méritait  pourtant  de  l'attention  ;  il  était  dédié  à  Louis  XIII, 


adultère;  et  pour  lequel,  par  ce  motif,  le  P.  Annat  dut  se  montrer  moins  tolé- 
rant, n  quitta,  en  effet,  la  Cour  un  mois  et  demi  avant  la  naissance  du  duc  du 
Maine  (venu  au  monde  le  31  de  mars  1670),  c'est-à-dire  lorsque  ce  double  adul- 
tère éclatait  à  tous  les  yeux  et  ne  pouvait  plus  être  nié. 
(i)  B'autres  disent  à  Glermont. 
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et  arait  pour  but  d'engager  ce  prince,  toat  en  défendant  les  duds 
ordinaires,  à  rétablir  ce  genre  de  combat  tel  qu'il  avait  été  pratiqué 
précédemment,  c'est-à-dire  pour  des  causes  trè&-graves  et  avec  la 
permission  du  Roi.  Si  Louis  XIV,  au  lieu  de  les  interdire  d'une  ma- 
nière absolue,  eût  suivi  cette  marche,  les  duels  eussent  été  moins 
nombreux  et  plus  réguliers,  et  peut-être  aujourd'hui  seraient-ils 
entièrement  abolis.  Vital  Audiguier  fit  une  Ode  sur  le  trépas  de 
M.  François  de  ComeUlan^  Évêque  de  Rodez,  qui  mourut  en  1614. 
C'est  à  lui  qu'on  doit,  je  crois,  attribuer  la  traduction  de  l'espagnol 
de  la  Perfection  chrétienne^  de  Rodriguez.  Il  mourut  assassiné  en 
1630.  11  avait  été  longtemps  militaire,  ce  qui  lui  faisait  dire  qaHl 
taillait  saplvme  avec  son  épée. 

Outre  Vital  Audiguier,  deux  autres  sont  connus  :  Audiguier  neveu, 
qui  est  le  même  sans  doute  qu'Henri  d' Audiguier;  et  enfin  Audi- 
guier, avocat  au  Parlement  de  Paris,  qui  publia  ses  Plaidoyers.  Je 
ne  sais  si  c'est  le  môme  qu'Henri.  Quoi  qu'il  en  soit ,  indépendam- 
ment des  ouvrages  jusqu'ici  déjà  cités,  il  a  été  publié,  sous  le  nom 
d' Audiguier,  les  Hvres  suivants  : 

Les  Diverses  fortunes  de  Pamfile  et  de  Nézî^  traduit  de  l'espagnol, 
de  Lopez  de  Vega. 

Les  Travaux  de  Perrile  et  de  Sigismond,  traduit  de  l'espagnol,  de 
Michel  Cervantes,  1613  et  1626. 

Les  Relations  ou  Contes  et  nouvelles  de  Marc  d'Obregon^  traduit 
de  l'espagnol  par  le  sieur  d' Audiguier.  Paris,  1618. 

Les  Amours  de  Tkéagène  et  de  Chariclée,  traduit  du  grec,  d'Hélio- 
dore,  par  Jean  de  Monthyard,  corrigé  par  Henri  d' Audiguier.  Paris, 
1620-1622. 

Les  Amours  de  Lysandre  et  de  Calliste,  par  le  sieur  d* Audiguier; 
in-12,  Rouen,  1645.  —  Amsterdam,  1663.  — Paris  (Hollande),  1700. 

fiouvelles  de  Michel  Cervantes  Saavedra,  traduit  de  l'espagnol, 
par  P.  de  Rosset  et  le  sieur  d'Audîguier;  in-12,  Paris,  1665. 

Les  Amours  d'Aristandre  et  de  Cléonice;  in-12,  Paris. 

Eromhie,  par  le  sieur  d' Audiguier  ;  in-8°,  Paris. 

Flavie^  par  le  sieur  d'Audîguier. 

Minerve^  par  le  sieur  d' Audiguier. 

5.  — Baducl(N.},  de  Bournazel,fut  envoyé  en  Italie,  au  seizième 
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siècle,  par  un  baron  de  Bournazel,  qui  savait  et  par  lui-même  et  par 
des  traditions  de  famille  qu*à  cette  époque  ce  pays  était  la  seule 
école  de  l'art  antique.  Baduel  y  apprit  la  sculpture  ;  de  retour  en 
France,  il  travailla  d'abord  au  Louvre,  sous  Jean  Goujon,  et  consacra 
ensuite  à  son  seigneur  les  talents  que  la  munificence  de  celui-ci 
Tavait  mis  à  même  d'acquérir.  C'est  lui  qui  décora  d'admirables 
ornements  le  château  de  Bournazel,  l'un  des  plus  beaux  édifices  de 
la  renaissance,  qui,  malheureusement,  ne  fut  point  achevé.  La  gra- 
titude des  seigneurs  de  Bournazel  ne  manqua  point  à  Badiiel,  et  son 
portrait  était  soigneusement  conservé  dans  le  château  qu'il  avait 
décoré. 

6.  —  Barthélémy  de  C&ramond.  —  Maison  respectable, 
originaire  du  Mur-de-Barrez,  et  qui  a  produit  une  suite  de  magistrats 
aussi  recommandables  par  leurs  vertus  que  distingués  par  leurs 
talents.  Jean  de  Barthélémy,  prêtre.  Président  de  la  première  cham- 
bre des  enquêtes  au  Parlement  de  Toulouse,  dota,  de  concert  avec 
deux  de  ses  frères,  en  1546,  le  Chapitre  du  Mur-de-Barrez;  et,  en 
1555,  il  fonda  dans  la  même  ville  un  Hôtel-Dieu.  —  François  de 
Barthélémy,  seigneur  de  Gramond,  maître  des  requêtes  et  conseiller 
au  Grand-Conseil,  contribua,  avec  son  frère  Jean,  à  la  dotation  du 
Chapitre  du  Mur-de-Barrez.  —  Gabriel,  fils  de  François,  fut  comme 
lui  maître  des  requêtes,  devint  deuxième  Président  du  Parlement  de 
Toulouse.  —  Enfin,  un  autre  Gabriel  de  Barthélémy,  seigneur  de 
Gramond,  maître  des  requêtes,  Président  à  mortier  au  Parlement  de 
Toulouse,  ainsi  que  le  précédent,  et  fils  du  doyen  du  même  Parle- 
ment, écrivit  en  latin  une  Histoire  de  Louis  XIII  jusqu'en  1629,  sous 
ce  titre  :  Historia  vera  Galliœ  ab  excessu  Henrici  IV;  il  mourut  en 
1654.  La  postérité  du  Président  de  Gramond  posséda  la  baronnie 
de  Lantar  en  Languedoc,  qui  donnait  entrée  aux  États  de  Langue- 
doc, et  qui  passa,  le  30  de  juin  1746,  sur  la  tête  de  Mathieu-Ignace- 
Alexandre-Félix  de  Bessuéjouls,  comte  de  Roquelaure  en  Rouergue, 
par  son  mariage  avec  Marie-Vicloire-Jeanne-Mathiase  de  Barthélémy 
de  Gramond. 

7.  —  Besse  (Jean),  de  Peyrusse,  disciple  de  Chirac  et  premiei — 
médecin  de  la  Reine  douairière  d'Espagne  (Louise-Élizabeth  d'Or — 
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léans),  avait  été  reçu  docteur  à  Paris  en  1713,  et  a  laissé  plusieurs 
ouvrages  sur  la  médecine. 

8.  —  Besse  (N.)  fut  à  Rodez  le  premier  qui  frisa  les  étoffes. 
Cette  amélioration  fut  introduite  vers  1770. 

9.  —  B«nal  (Antoine),  de  Rodez,  juge  des  montagnes  du  Rouer- 
gue,  né  en  1548,  mort  en  1628,  a  laissé  une  Histoire  manuscrite  de 
la  comté  et  des  Évêques  de  Rodez,  dont  une  copie  authentique  est 
à  la  Bibliothèque  Impériale*  à  Paris.  Il  descendait  de  Hugues  Bonal, 
juge  comme  lui  des  montagnes  du  Rouergue,  et  Tun  des  commis- 
saires chargés  de  réformer  le  domaine  des  comtes  de  Rodez,  en 
1415.  Jean,  petit-fils  de  Hugues,  embrassa  Tétat  ecclésiastique,  fut 
sous-doyen  du  Chapitre  de  la  cathédrale  de  Bordeaux  et  vicaire 
général  de  ce  diocèse.  Il  devint  Évoque  de  Bazas  en  i486,  et  abbé 
de  Font-Guillaume  en  1494,  et  mourut  le  2  de  juillet  1502.  En  1541, 
Jean  Bonal  était  maître  des  requêtes  de  Thôtel  des  comtes  de 
Rodez,  et  juge  d*appaux  de  leur  comté.  Vers  1552,  un  autre  Jean 
Bonal  était  avocat  du  comte  de  Rodez  en  la  justice  du  comté;  il 
mourut  en  1586,  et  eut  son  fils  Raimond  pour  successeur.  Pierre 
Bonal  était  alors  Procureur  du  comté  de  Rodez  en  la  même  juridic- 
tion, et  eut  aussi  pour  successeur  son  fils  Jacques,  qui  fut  pourvu 
le  16  de  décembre  1607,  c'est-à-dire  après  la  réunion  du  comté  de 
Rodez  à  la  Couronne. 

10. — Brunet  (Hugues),  de  Rodez,  mort  en  1223.  Suivant 
l'auteur  des  Documents  historiques  et  généalogiques  sur  les  familles 
du  Rouergue,  c'était  un  gentilhomme  troubadour  appartenant  à  la 
maison  Brunet,  qui  hérita  plus  tard  de  celle  de  Castelpers-Panat. 
Suivant  d'autres,  et  notamment  l'auteur  d'un  article  inséré  dans  la 
Bévue  de  VAveïron  et  du  Lot  du  13  d'août  1838,  c'était  un  simple 
jongleur. 

Voir  dans  le  Tome  m,  le  Mémoire  sur  les  Troubadours. 

11.  — CalmeUe  (François),  de  Rodez,  reçu  docteur  en  méde- 
cine à  Montpellier  en  1684,  a  publié  un  abrégé  de  médecine  théra- 
peutique, intitulé  :  Riverius  reformatus. 

12.  —'  Cliinic  (Pierre),  né  à  Conques,  en  1650,  fut  d'abord 
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ecclésiastique;  ensmte  professeur  de  médecine  à  Montpellier  en 
1682;  premier  médecin  du  duc  d'Orléans  en  1715;  membre  de 
TAcadémie  des  sciences  en  1716;  intendant  du  jardin  du  Roi  en 
1718;  et  enfin  premier  médecin  de  Sa  Majesté  en  1730.  Il  se  fit 
principalement  connaître  par  les  services  importants  qu'il  rendit  à 
Tarmée  du  Roussillon  en  1692,  ce  qui  fit  que  le  duc  d'Orléans  voulut 
ravoir  avec  lui  dans  sa  campagne  d'Italie  en  1706  et  dans  celle 
d'Espagne  en  1707,  Chirac  ne  fut  pas  moins  utile  à  la  ville  de 
Rochefort,  lorsqu'elle  fut  affligée  de  la  maladie  épidémique  connue 
sous  le  nom  de  maladie  de  Siam;  et  à  celle  de  Marseille  durant  la 
peste  de  1720.  Louis  XV,  plein  d'estime  pour  les  talents  de  Chirac, 
lui  accorda,  en  1728,  des  lettres  de  noblesse.  Cet  habile  médecin 
mourut  en  1732,  et  l'on  rapporte  que,  se  trouvant  à  l'extrémité,  il 
eut  quelques  jours  de  délire,  après  lesquels  la  tête  lui  revint  à 
moitié.  Il  se  mit  à  tâter  son  pouls,  conmie  si  c'eût  été  celui  d'un 
autre  ;  et,  tout  à  coup,  il  s'écria  :  Va-t-on  saigné?  Oui,  fut  la  réponse. 
Eh  bien,  dit-il,  c'est  un  homme  mort,  il  fallait  évacuer;  et  il  ne  se 
trompa  point.  L'homme  qui  a  perdu  le  sentiment  de  son  existence 
a-t-il  donc  encore  la  faculté  de  raisonner,  et  l'instinct  de  la  science 
pourrait-il  survivre  à  celui  de  la  nature? 

Chirac  laissa,  par  son  testament,  une  somme  de  trente  mille  francs 
à  l'Université  de  Montpellier  pour  être  employée  à  la  fondation  de 
deux  chaires;  l'un  des  professeurs  devait  donner  des  leçons  d'ana* 
tomie  comparée,  l'autre  expliquer  le  traité  de  Borelli  :  de  Motu  ani- 
malium,  et  les  matières  qui  y  sont  relatives.  En  1726,  il  avait  obtenu 
l'établissement  de  six  places  de  médecins-chirurgiens,  qui  devaient 
être  reçus  gratuitement  dans  la  Faculté  de  Montpellier,  à  condition 
qu'ils  exerceraient  eux-mêmes  la  chirurgie  dans  l'hôpital  de  cette 
ville  ;  mais  ce  projet  ne  put  recevoir  son  exécution. 

13.  —  Claude  (Jean),  le  Bossuet  du  calvinisme,  naquit  en  1619,  à 
la  Salvetat-Peyraîez,  d'un  père,  ministre  de  l'Évangile,  qui  l'éleva  dans 
le  sein  de  la  théologie  et  delà  controverse;  il  fut  lui-même  ministre 
dès  1645,  et  commença  cette  année-là  sa  carrière,  en  cette  qualité, 
à  Saint-Affrique,  d'où  bientôt  son  mérite  perça  au  loin.  Appelé  à 
Nîmes,  non-seulement  il  y  remplit  les  mêmes  fonctions,  il  professa 
aussi  la  théotogie  durant  huit  ans;  mais  s'étant  opposé  à  la  réunion 
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des  calvinistes  à  TÉglise,  le  ministère  lui  fut  interdit  en  Languedoc 
et  en  Quercy  ;  il  se  rendit  à  Paris,  et  Texerça  à  Charenton  depuis 
1666  jusqu'à  la  révocation  de  Tédit  de  Nantes.  Cet  événement  le  fit 
passer  en  Hollande,  où  sa  réputation  l'avait  précédé  ;  il  y  fat  accueilli 
comme  le  plus  ferme  appui  de  sa  secte,  et  mourut  peu  après,  lais- 
sant la  réputation  d'un  écrivain  mâle,  d'un  vigoureux  dialecticien  et 
d'un  homme  véritablement  vertueux.  Sa  vie  a  été  écrite  par  Ladevèze. 
Ses  ouvrages  sont  :  une  Bépome  au  traité  de  la  perpétuité  de  la  foi 
sur  r Eucharistie  ;  une  Défense  de  la  réformation;  les  Plaintes  des 
protestants  cruellement  opprimes  dans  le  royaume  de  France;  une 
Réponse  à  la  conférence  de  Bossuet;  des  Sermons  ;  cinq  volumes 
d'OEuvres  posthumes. 

Isaac  Claude,  son  fils,  né  à  Saint- Affrique  en  1653,  exerça  d'abord  ' 
le  ministère  à  Sedan,  puis  accepta  la  direction  de  l'Église  wallone  à 
La  Haye,  où  il  mourut  en  1695.  C'est  par  ses  soins  que  parurent  la 
plupart  des  œuvres  de  son  père. 

Jean-Jacques,  fils  d'Isaac,  né  à  La  Haye  en  Î68û,  mourut  pasteur 
de  l'Église  française  à  Londres,  en  1712.  11  avait  écrit  sur  plusieurs 
matières. 

IZt.  —  €>ozat  de  la  Croix,  maison  noble  et  ancienne  de  Mil- 
lau. En  1574,  les  Grozat  avaient,  en  qualité  de  capitaines  châtelains 
et  conservateurs  de  la  vicomte  de  Creyssel,  le  Gouvernement  des  châ- 
teaux de  Creyssel,  Peyrelade,  etc. ,  et  ils  le  possédèrent  pendant  en- 
viron un  siècle. 

Le  duc  de  Rohan,  chef  du  parti  calviniste,  s'empara  de  Creyssel 
en  1621.  Pierre  de  Crozat  d'Arré,  qui  en  était  alors  capitaine,  se  re- 
tira probablement  à  Peyrelade.  Ce  qui  du  moins  est  positif,  c'est  qu'il 
ne  cessa  point  de  soutenir,  avec  zèle  et  courage,  les  intérêts  du  Roi 
contre  le  duc  de  Rohan,  ainsi  que  le  certifia,  en  1625,  la  commu- 
nauté de  Creyssel.  Depuis,  il  alla  trouver,  dans  l'Albigeois,  le  prince 
de  Condé,  Henri  11,  qui  le  renvoya  à  Creyssel,  rentré  sous  le  pou- 
voir royal.  Crozat  le  défendit  glorieusement  contre  ce  mêçie  due  de 
Bohan,  en  1628.  Il  avait  pour  lieutenant  son  frère,  Jean  de  Clpozat, 
sieur  de  Vertables,  à  qui  Louis  XIII  donna  ordre,  le  9^  d'avril  1653, 
estimant,  dit  le  Roi,  que  nous  ne  pouvions  faire  un  meilleur  choix 
qxifi  de  vous,  de  faire,   aux  dépens  des  habitants  de  Millau,  qui 
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l'avaient  demandé,  combler  les  fossés  et  raser  les  fortifications  du 
château  de  Greyssel,  à  la  réserve,  toutefois,  du  logement  de  Pierre 
de  Crozat,  capitaine  châtelain,  et  des  prisons  de  V auditoire;  et  il  lui 
donna  ces  fossés  et  les  matériaux  provenant  de  la  démolition,  à  rai- 
son des  services  de  sa  famille.  Etienne  de  Crozat,  fils  de  Kerre,  et 
neveu  de  Jean,  succéda  à  son  père,  comme  Gouverneur  pour  le  Roi 
de  la  vicomte  de  Greyssel,  et  devint  engagiste  du  château  de  Greys- 
sel, le  l®'^  d'août  1675.  Gette  branche  de  la  maison  de  Grozat  finit 
par  Julie  de  Grozat  de  la  Croix,  qui  épousa  Pierre-Lévi  de  Gualy- 
Galières,  capitaine  au  régiment  de  Montbas,  cavalerie.  Le  Roi  con- 
firma, en  faveur  de  Julie  de  Crozat,  en  1706,  rengagement  qui  avait 
été  consenti  à  son  père  (1). 

15.  —  Croasat  (Ambroise),  peintre,  de  Rodez,  mourut  dans  cette 
ville,  au  milieu  du  dix-huitième  siècle,  à  son  retour  de  Paris.  Cet  ar- 
tiste était  élève  d'Antoine  de  Rivalz.  11  peignait  Thistoire  et  le  portrait, 
et,  deux  fois,  Louis  XV  lui  avait  donné  heure  pour  se  faire  peindre  par 
lui  ;  mais  il  était  tellement  adonné  au  vin,  qu'il  ne  lui  fut  pas  possi- 
ble, dans  ces  deux  circonstances,  de  se  présenter  devant  le  Roi.  Le 
Musée  de  Toulouse  a,  de  ce  peintre,  les  tableaux  suivants  : 

Le  Père  étemel;  ' 

Le  Baptême  de  Jésus-Christ; 

Jésus-Christ  sur  des  nuages; 

La  Conversion  de  Saint  Paul; 

Zacharie  ; 

La  Religion; 

Des  Figures  allégoriques. 

Ces  deux  derniers  morceaux  sont  des  fragments  de  tableaux  qui 
ont  été  détruits. 

16.  —  Cusset.  11  n'est  point  de  voyageur,  ayant  vu  le  clocher 
de  la  cathédrale  de  Rodez,  qui  n'en  ait  admiré  la  hauteur,  la  har- 
diesse et  la  légèreté;  mais  s'il  a  voulu  savoir  qui  en  donna  le  plan, 
qui  en  dirigea  la  construction,  personne  n'a  pu  lui  répondre.  On  IH 

■  — _ 4^-. 

(i)  Voir  la  Notice  historique  sur  Samuel  de  Crozat  de  la  Croix  de  Grandeombe. 
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âansla  Vie  derÉvôque  de  Rodez,  Fran(^ois  d'Estaing,  qiiiût  rebâtir 
le  clocher,  tel  qu'il  est  aujourd'hui,  que  les  travaux  étaient  conduits 
par  Cusset  Le  nom  de  cet  architecte  mérite  d'être  tiré  de  l'oubli.  S'il 
n'a  pas  fait  faire,  en  Rouergue,  des  progrès  à  l'art,  il  a  du  moins 
prouvé  qu'il  en  connaissait  toutes  les  parties. 

17. —  Criisl  ou  Crusy  de  Marcillac,  maison  originaire  du 
Ouercy,  et  dont  une  branche  est  établie  en  Poitou. 

Griraontde  Crusy,  fils  d'Armand,  qui  vivait  en  1534  et  i56/i,  fut 
Gouverneur  de  Moissac,  le  30  de  juillet  1614. 

Charles  de  Grusy-Marcillac,  fils  de  Griment, ^t  premier  capitaine  au 
régiment  de  Rambures,  reçut  du  Roi,  le  10  de  décembre  1614,  le 
don  d'une  somme  de  neuf  cents  livres  «  poiu*  avoir  conduit  et  ex- 
«  ploité  le  régiment,  en  l'absence  du  sieur  de  Rambures,  partout  où 
«  besoin  avait  été.  »  En  1624,  il  fut  pourvu  de  la  charge  de  capi- 
taine du  château  de  Châteauneuf,  en  Angoumois.  En  1627,  il  devint 
capitaine  au  régiment  des  Gardes  françaises.  En  1628,  il  était  gentil- 
homme ordinaire  de  la  Chambre  du  Roi  et  mestre  de  camp  d'infante- 
rie appointé.  11  servit,  en  1627,  au  siège  delà  Rochelle,  et  fut  tué,  en 
1629,  au  siège  de  Privas.  11  est  fait  mention  de  lui  dans  les  Mémoires 
de  Bassompierre  et  V Histoire  du  Langiiodoc,  par  D.  Vaissette. 

Silvestre,  frère  de  Charles,  né  vers  1571,  s'attacha  au  Cardinal  de 
Richelieu  -et  le  suivit  au  siège  de  la  Rochelle.  11  était  abbé  de  Marcil- 
lac  et  de  Souillac.  Louis  XIll,  par  ses  lettres  du  26  de  mars  1628, 
lui  donna  l'évêché  de  Mende,  devenu  vacant  le  5  du  même  mois.  Il 
se  rendit  dans  cette  ville  vers  la  fin  de  1629.  Pendant  son  épiscopat, 
il  fit  démolir  les  places  qu'avaient  les  calvinistes  dans  le  Gévaudan , 
travailla  à  la  cx)nversion  des  Cévennes;  fit  rebâtir  plusieurs  églises; 
orna  sa  cathédrale  ;  répara  le  palais  épiscopal  de  Mende  ;  fit  construire 
la  maison  épiscopale  de  Chanac;  fit  refaire,  à  ses  frais,  le  pont  de 
Notre-Dame  de  Quézac,  etc.,  etc.  Il  était  Gouverneur  de  Mende,  et 
-donna,  en  1632,  un  mémorable  exemple  de  fidélité  en  refusant  d'y 
recevoir  Monsieur,  alors  rebelle  au  flbi.  Il  était  conseiller  d*honneur 
au  Parlement  de  Toulouse,  et  mourut,  à  Paris,  le  20  d'octobre  1659, 
âgé  d'environ  quatre-vingt-huit  ans. 

Jean-Louis,  fils  de  Charles,  et  neveu  de  Silvestre,  fut  nommé,  le 

TOM.    IV.  17 
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10  de  mars  1667,  lieutenant-colonel  du  régiment  de  Jonzac,  infan- 
terie, et  mourut  en  1674. 

Silvestre,  ûls  de  Jean-Louis,  fut  aussi  nommé  lieutenant-colond 
du  régiment  d'infanterie  de  Marsilli,  par  commission  du  4  de  novem- 
bre 1695. 

Henri -Madelène,  arrière -petit -neveu  de  TÉvêque  de  Monde, 
d'abord  cornette  dans  les  cuirassiers,  y  devint  capitaine  en  1695;  fut 
exempt  des  Gardes  du  corps  du  Roi,  le  18  de  janvier  1703,  etmestre 
de  camp  d'un  régiment  de  cavalerie,  le  27  de  février  1705.  La  même 
année,  il  fut  blessé,  devant  Chivas,  de  quatorze  coups  de  sabre,  et 
devint  brigadier  des  armées  du  Roi,  le  29  de  janvier  1709.  En  1717, 
il  obtint  une  pension  de  trois  mille  livres,  au  sujet  de  laquelle  le  duc 
de  Saint-Simon  fait  une  réflexion  critique.  Le  !«''  de  février  1719,  il 
fut  nommé  maréchal  de  camp.  II  était  alors  Chevalier  de  l'Ordre 
royal  et  militaire  de  Saint-Louis  et  de  celui  de  Notre-Dame  du  Mont- 
Carmel  et  de  Saint-Lazare.  Il  ne  tarda  point  à  passer  au  service  d'Es- 
pagne; fut  fait  lieutenant  général  en  1721  ;  se  trouva,  en  1732,  à 
l'affaire  d'Oran,  en  Afrique;  fut  employé,  en  1734,  dans  l'armée  qui 
plaça  don  Carlos  sur  le  trône  de  Naples,  et,  le  25  de  mai  de  la 
même  année,  il  commandait  en  second  à  l'affaire  de  Bitooto,  Après 
la  prise  de  Messine,  le  30  août  suivant,  il  en  fut  nommé  Gouverneur, 
et  le  Roi  don  Carlos  récompensa  ses  services  en  le  nommant  Cheva- 
lier de  l'Ordre  de  Saint-Janvier.  De  retour  en  Espagne,  il  y  devint 
Capitaine  général  et  Vice-Roi  de  la  côte  et  royaume  de  Grenade,  et  fut 
envoyé,  en  qualité  d'Ambassadeur  extraordinaire,  auprès  du  Roi  de 
France,  qui  lui  avait  accordé,  par  estime  particulière  pour  sa  per- 
sonne, des  provisions  pour  jouir  des  honneurs  de  Grand-croix  de 
l'Ordre  royal  et  militaire  de  Saint-Louis.  Il  mourut,  à  Madrid,  en 
1739. 

François  de  Crusy-Marcillac,  frère  du  précédent,  Commandeur,  en 
1737,  de  l'Ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem,  fut  sous-lieutenant  dans 
le  régiment  de  Royal  cuirassiers  en  1695;  capitaine  de  cavalerie  en 
1704;  major  en  1719,  et  puis  iieutenant-colonel  du  régiment  d'Es- 
clainvilliers,  cavalerie. 

Henri-Gabriel  de  Crusy-Marcillac,  frère  de  Henri-Madelène  et  de 
François,  fut  cornette  en  1706,  lieutenant  en  1707,  capitaine  en 
1710  dans  le  régiment  de  Marcillac;  colonel,  en  1733,  du  régiment 
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de  Barcelone,  cavalerie,  au  service  d'Espagne,  et  mourut ,  Gouver- 
neur de  Saint-Sébastien»  en  1756. 

Charles-Philippe,  frère  des  trois  précédents,  Commandeur,  en  1747, 
de  rOrdre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem,  fut  cornette  dans  le  régiment 
de  Marcillac,  cavalerie,  en  1705;  lieutenant  en  1706;  capitaine  en 
1707  ;  lieutenant-colonel,  en  1735,  dans  le  même  régiment;  brigadier 
de  cavalerie  en  1745. 

Le  marquis  de  Marcillac,  Chevalier  de  lX)rdre  de  Saint-Louis  et  de 
celui  de  Saint-Jean  de  Jérusalem,  colonel  d'état-major,  ancien  sous- 
préfet  de  Villefranche, ,  mort  en  1824»  et  le  dernier  chef  de  sa  fe- 
milie  en  Rouergue,  où  elle  est  éteinte  aujourd'hui,  a  laissé  les  ou- 
vrages suivants  : 

Nouveau  voyage  en  Espagne,  1805,  in^°; 
Aperçus  nir  la  Biscaye  et  les  Àsturies,  1307,  in-8<»; 
Histoire  de  la  guerre  entre  la  France  et  f  Espagne  en  1793,  1794 
^M795,  —  1808,in-8»; 
Souvenirs  deTémigration^  W25,  in-^°. 
Cette  famille,  éteinte  en  Rouergue,  subsiste  encore  en  Poitou. 

18.  —  Belmas,  famille  aHcienne  et  distinguée,  à  laquelle  appar- 
tenait le  général  Delmas,  dans  ces  derniers  temps. 

Cette  famille  s'«st  transportée  à  Argentat,  dans  Tancien  Limousin  (1). 

19.  —  Dubreuil  <Je an-Baptiste-Léon),  docteur  en  médecine, 
né  à  Villefranche  en  1743,  fut  célèbre  par  sa  science  et  son  habileté; 
célèbre  aussi  par  son  amitié  pour  son  compatriote  Pechméja. 

Le  duc  de  Lévis  rapporte,  dans  ses  Sowwnir»,  que  Dubreuil,  ayant 
rencontré  (en  1776)  dans  une  auberge  Pechméja,  qu'il  ne  connaissait 
pas  encore  et  qui  était  abandonné  des  médecins  et  privé  de  tout  se- 
cours, lui  sauva  la  vie.  Dès  lors ,  tout  fut  commun  entre  eux.  Du- 
breuil était  distingué  pas  ses  qualités  ;  ses  malades  devenaient  ses 
amis,  et  il  en  avait  de  très-élevés.  Parmi  eux,  il  comptait  le  Maré- 
chal de  Beauveau,  le  Maréchal  de  Noailles,  etc.  Le  chevalier  de  Bouf- 
flers  ne  dédaigna  pas  de  faire,  pour  M"«  de  Tott,  que  Dubreuil  avait 
tirée  d'une  maladie  que  l'on  regardait  COTame  mortelle,  une  chanson 

(1)  Voir  Services  éminents  rendue  à  l'État^  page  187,  et  Hautes  Décorations 
militaires^  page  ISi. 
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où  elle  célébrait  la  convalescence  de  son  médecin,  qui  était  tombé 
malade  à  son  tour.  On  y  trouvait  ce  couplet  : 

Sans  le  nommer,  rendons  hommage 
Aux  vertus  de  mon  bienfaiteur; 
C'est  lui  dont  Tart  fait  vivre  un  sage  (1) 
Cher  au  monde  et  cher  à  son  cœur. 
G*est  lui  de  qui  Tesprit  modeste 
Se  connaît  à  peine  à  moitié; 
Enfin,  c'est  celui  dont  Oreste 
Eût  pris  des  leçons  d'amitié. 

Dubreuil  mourut  à  Saint-Germain,  où  il  s'était  retiré  et  où  Pech- 
méja  Tavait  accompagné.  Plusieurs  personnages  de  distinction,  à  la 
tête  desquels  était  le  Maréchal  duc  de  Noailles,  Gouverneur  du  châ- 
teau de  Saint-Germain,  lui  firent  élever  un  tombeau  en  niarbre,  dans 
lequel  furent  renfermés  aussi  les  restes  de  son  ami  Pechméja,  qui 
n'avait  pu  lui  survivre.  Ce  tombeau  portait  les  inscriptions  sui- 
vantes : 

D.  0.  M. 

Ici 

Reposent  deux  amis. 

L'estime, 

La  reconnaissance 

Et  la  plus  tendre  amitié 

Leur  ont  élevé  ce  monument. 

Priez  pour  eux. 

Sur  Tune  des  faces  du  tombeau,  on  lisait  ; 

Jean-Baptiste-Léon  Dubreuil,  écuyer. 

Docteur  en  médecine  de  la  Faculté  de  MontpeUier, 

Médecin  du  Roi  et  des  hôpitaux  de  cette  ville; 

Né  à  Villefranche  de  Rouergue,  le  19  avril  1743, 

Mort  à   Saint-Germain-en-Laye ,   le   17  avril   1785, 

Universellement  regretté 

Par  ses  rares  vertus  et  sa  tendre  humanité, 

Ses  profondes  connaissances  dans  son  art 

Et  le  noble  usage  qu'il  en  a  fait. 

Et  sur  l'autre  : 

Jean-Joseph  Pechméja, 
Né  à  Villefranche  de  Rouergue,  le  25  janvier  1741, 


(1)  Le  Maréchal  prince  de  Beauvau. 
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Aussi  estimé  par  les  qualités  du  cœur 

Que  par  les  taleuts  de  Tesprit  : 

Il  avait  consacré  sa  vie  à  son  ami. 

Et  l'a  perdue  peu  de  jours  après  lui. 

Le  8  mai  1785. 

20.  —  Dumas  (Louis),  fils  naturel  de  Jean-Louis  de  Montcalm, 
naquit  en  1676  et  mourut  en  1744.  Il  inventa  une  méthode  ou  un  bu- 
reau typographique,  à  Taide  duquel  le  jeune  Montcalm  de  Candiac, 
son  élève  (petit-fils  de  Jean-Louis,  et  dont,  par  conséquent,  il  était 
lui-même  oncle  naturel),  apprit  à  lire  dès  l'âge  de  trois  ans,  et  de- 
vint l'un  des  enfants  les  plus  précoces  qui  aient  paru.  Le  célèbre 
Boivin ,  de  TAcadémie  des  Incriptions  et  Belles-lettres,  fit,  pour  Du- 
mas, répitaphe  suivante  : 

Hicjacet  Ludovicus  Dumas 

In  utroquo  jure  licentiatus 

Scieotia  et  virtute 

i€qu('  memorandus; 

Methodi  typographie» 

Invcntur    ac    inslitutor. 

In    caslcllo    Valiis-Jocosa) 

Vita    functus    die    xix    julii 

Auno  domini  mdccliv 

iEtatis  Lxvni. 

Hcul  lugete  pueri,  puella^que; 

El  quibus  vus  liberavit  Methodus 

Débitas  auctori  fundite  lacrymas. 

21.  —  EAtaiiiSy  maison  illustre,  qui  remontait  à  la  plus  haute 
ancienneté,  puisqu'on  trouve  un  Aldebert  d'Estaing  en  850.  Un  autre 
Aldeberl  d'Estaing  vivait  en  1167,  et  ce  fut  par  son  conseil  que  le 
comte  de  Rodez,  Hugues  II,  donna,  cette  année,  au  Roi  d'Aragon, 
Alfonse,  la  moitié  de  la  vicomte  de  Cariât. 

Guillaume  d'Estaing,  frère  d'Aldebert,  se  couvrit  de  gloire,  le  7  de 
septembre  1191,  à  la  bataille  d'Arsur,  dans  la  Terre-Sainte. 

Pierre  d'Estaing  (mal  à  propos  appelé  par  les  historiens  Petro 
Tristanno,  au  lieu  de  Petro  de  SiannOy  voir  dans  les  Annales,  Tan- 
née 1214),  Pierre  d'Estaing,  frère  d'Aldebert  et  de  Guillaume,,  et  qui 
s'était  croisé  comme  ce  dernier,  eut,  à  la  bataille  de  Bouvines,  la 
gloire  et  le  bonheur  de  sauver  la  vie  de  son  Roi  et  l'écu  de  ce  prince 
où  ses  armoiries  étaient  peintes.  Il  obtint  en  récompense  le  droit  de 
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porter  lui-môrae  les  armes  de  France  avec  un  chef  d'or  pour  bra- 
sure, et  sa  famille  se  montra  digne  de  cette  brillante  distinction. 

Un  autre  Pierre  d*Estaing ,  archidiacre  de  Rodez ,  et  Prieur  de 
Saint-Hippolyte,  fut  élu  évêque  du  Puy  en  128S,  et  refusa  cette  di- 
gnité. 

Un  troisième  Pierre  d'Estaing  fut  SGCcessivement  moine  de  Saiat^ 
Victor  de  Marseille,  en  octobre  1341  ;  évêque  de  Saint-Flour,  en  fé- 
vrier 1362;  Archevêque  de  Bourges,  en  1367;  Cardinal -prêtre  du 
litre  de  Sainte-Marie  au  delà  du  Tibre,  le  7  de  juin  1370  ;  camerlin- 
gue, légat  et  vicaire  général  de  l'Église  en  Italie.  En  cette  dernière 
qualité,  il  traita  avec  les  habitants  de  Pérouse,  les  seigneurs  de  Fer- 
rare,  les  Turks,  FErapereur  d'Orient  et  TEmperetir  d*Occident  j  paci- 
fia l'Italie;  détermina,  sur  l'invitation  de  Sainte  Catherine  de  Sienne*, 
le  Pape  Grégoire  %l  à  rétablir  le  Siège  Pontifical  à  Rome  ;  le  reçut 
dans  celte  ville  le  13  de  janvier  1377,  et  y  mourut  la  même  amiée, 
étant  alors  Cardinal-évêque  d'Ostie  et  de  Ferrare*  Il  fut  inhumé  dan& 
l'église  qui  lui  donnait  son  titre.  Il  avait  fondé,  le  16  d'avril  1368,. 
dans  le  diocèse  de  Saint-Flour,  le  Chapitre  de  Notre-Dame  de  Ville- 
dieu,  dont  les  prébendes  ont  toiyours  été  à  la  nomination  des  comtes^ 
d'Estaing»  Dieudonné,  frère  du  Cardinal^  fut  évêque  de  Saint-Paul- 
Trois-Châteaux,  et  mourut  en  140'9. 

Jean  1«»,  vicomte  d'Estaing  et  de  Gheilane,  neveu  du  Cardinal, 
portait  les  armes,  en  1387,  pour  défendre  le  Rouergue  contre  les 
Anglais. 

Begon,  vicomte  d'Estaànget  de  Chdlane,  fils  de  Jean  1«»,  fut  Gou- 
verneur de  la  ville  et  du  château  de  Pëzénas.  Cest  lui  que  le  comte 
de  Rodez,  Bernard  d* Armagnac,  chargea,  en  1414,  de  prendre  !a 
ville  et  le  château  de  Murât,  et  qui  liri  apporta,  en  1415,  l'épée  de 
Connétable.  En  1441 1  il  représenta,  aux  États  généraux  d'Orléans,  le 
comte  de  Rodez,  Jean  IV. 

Pierre,  frère  de  Begon,  archidiacre  de  Bodez,  fut  élu,  en  1429, 
évêqae  de  cette  église  ;  mais,  au  bout  de  trois  ou  quatre  ans  de  jouis- 
sance,  soutenue  par  les  armes ,  il  fut  obligé,  par  on  arrêt  cfti  Parle- 
ment de  Toulouse,  de  céder  le  siège  épiscopal  à  Gtrillaume  de  la 
Tour-d'Auvergne,  que  le  Pape  Martin  IV  avait  nommé  sur  la  résigna^ 
tion  de  Vital  de  Mauléon.  Il  fut  Dom  d'Aubrac  en  1437. 

Guillaume,  dit  Guillot  d'Estaing,  autre  frère  de  Begon,  se  distingua 
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dans  les  guerres  contre  les  Anglais  et  rendit  de  grands  services  à 
Charles  VU,  alors  Dauphin,  de  qui  il  reçut  en  récompense  la  seigneu- 
rie des  villes  de  Vias  et  de  Bessan,  en  Languedoc.  Après  Tavénement 
de  ce  Prince  au  trône,  il  devint  son  conseiller  et  son  chambellan,  fut 
Sénéchal  et  Gouverneur  de  Rouergue,  capitaine  de  Najac,  Viguier  et 
Bailli  de  Nîmes.  Il  alla  en  Ambassade,  en  Castille,  en  1/|5/|. 

Gaspard,  fils  de  Guillaume,  fut,  comme  son  père,  Sénéchal  et  Gou- 
verneur de  Rouergue. 

Jean,  son  frère,  chanoine-chambrier  de  Saint-Jean  de  Lyon  et  Dom 
d'Aubrac,  fut  député,  parle  clergé  du  Rouergue,  aux  États  généraux 
de  ik^liy  et  eut  le  gouvernement  de  la  province  la  même  année. 

Guillaume  II,  fils  de  Gaspard,  eut,  par  sa  femme,  la  terre  d'Es* 
parrou,  et,  par  donation  d'Arnaud  de  Landorre,  son  gendre,  celles 
de  Landorre  et  de  Sahniech  et  la  vicomte  de  Cadars.  On  ne  remar- 
que cette  circonstance  qu'à  cause  des  votes  que  donnaient  ces  terres 
aux  États  de  Rouergue.  Aussi  Guillaume  II  jouissait-il,  dans  ces  États, 
d'une  grande  influence. 

Antoine  d'Ëstaing,  frère  de  Guillaume,  né  vers  1460 ,  fut  chanome 
et  sacristain  de  la  cathédrale  de  Rodez  en  U79  ;  prévôt  de  Villefran- 
cbe.  Prieur  de  Langogne,  Dom  d'Aubrac,  chanoine  en  1489,  et  puis 
doyen  de  Saint-Jean  de  Lyon,  conseiller  au  Grand  Conseil  et  conseil- 
ler-clerc au  Pariement  de  Toulouse,  office  qu'il  conserva  jusque  vers 
la  fin  de  1506.  En  1498,  Louis  XII  le  choisit  pour  être  son  Procureur 
général  dans  la  poursuite  de  la  dissolution  de  son  mariage  avec 
Jeanne  de  France.  En  1506,  il  fut  évéque  d*Angoulôme  et  assista,  en 
1512,  au  Concile  de  Pise,  où  il  soutint  fortement  les  intérêts  de  la 
France  contre  les  prétentions  de  la  Cour  de  Rome.  C'était  Thomme 
de  son  temps  qui  connaissait  le  mieux  les  fondements  des  libertés  de 
rÉglise  Gallicane.  Il  mourut,  au  château  de  Vare,  près  d'Angoulême, 
le  15  de  février  1523.      . 

François  d'Estaing,  frère  d'Antoine  et  de  Guillaume,  naquit,  à  Ro- 
dez, le  15  de  janvier  1462;  fut  reçu  docteur  en  droit,  à  Pavie,  le 
19  de  mai  1488;  devint,  en  1489,  chanoine-chambrier  de  Saint-Jean 
de  Lyon;  abbé  de  Saint-Chaffre,  le  20  de  mai  1493;  rétablit  la  paix 
dans  le  Gévaudan,  par  ordre  de  la  Cour  ;  était,  avec  le  Chancelier, 
Gui  de  Rochefort,  à  Arras,  lorsque  celui-ci  reçut,  le  5  de  juillet  1499, 
au  nom  du  Roi,  Thommage  de  Philippe,  Archiduc  d'Autriche;  fut  or- 
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donné  prêtre,  dans  Téglise  de  Monistrol,  en  Vêlai,  le  17  de  septem->^ 
bre  de  la  même  année;  fut  conseiller  au  Grand  Conseil  nouvellement 
établi  par  Louis  XII;  fut  élu  évoque  de  Rodez,  le  11  de  novembre 
1501,  et  fut  sacré  en  1504.  Immédiatement  après  son  sacre,  il  fut 
envoyé  à  Rome,  avec  Rostaing  d'Ancezune  de  Caderousse,  Archevê^ 
que  d'Embrun,  Ambassadeur  à  Rome,  auprès  du  Pape  Jules  II.  A  son 
retour,  il  fut  nommé,  par  Sa  Sainteté,  vice-légât  d'Avignon  et  Gou- 
verneur du  Cômtat-Venaissin.  Avant  de  s'y  rendre,  il  voulut  prendre 
possession  de  son  évêché,  et  arriva,  en^  conséquence,  aa  château  de 
Salles-Curan,  le  4  de  novembre  1505.  Le  10,  il  alla  coucher  à  Ségur, 
et,  le  11,  il  fit  son  entrée  à  Rodez,  accompagné  de  GuiUaume,  vi- 
comte d'Estaing,  son  frère  ;  de  Charles  de  Beaufort ,  comte  d'Alais, 
seigneur  de 3aint-Laurent-de-Rive-d'01t  et  de  la  Garde,  près  Rodez; 
de  Jean,  sieur  de  Cambolas,  et  d'Antoine,  sieur  de  Ségur,  Tun  et 
Faatre  bâtards  du  comte  de  Rodez,  Jean  V  d'Armagnac,  etc.-,  etc. 
En  1506,  il  alla  dans  son  gouvernement,  qu'il  garda  près  de  quatre 
ans,  et  revint  à  Rodez,  le  27  de  mars  1510.  Il  mourut,  le  1^  de  no- 
vembre 1529,  en  odeur  de- sainteté.  On  lui  donna  le  titre  de  Bienheur 
reux.  Symphorien  Champier,  de  Lyon,  lui  avait  dédié  son  Hisfùire 
des  Papes  français,  publiée  en  1507.  C'est  à  l'occasion  de  François 
d'Estaing,  que  Louis  XIÎ  donna,  en  1510,  la  déclaration  qui  portait 
<t  que  le  Saint  Évêque  de  Rodez  était  issu  d'une  famille  qu'on  ne 
«  pouvait  pas  soupçonner  d'amoinckir  les  droits  de  l'État,  ni  l'hon- 
«  neur  des  fleurs  de  lys,  pour  qui  elle  avait  travaillé  si  généreusement 
«  pendant  tant  de  siècles.  » 

Jean  d'Estaing,  neveu  de  François,  fut  élu  Évêque  de  Rodez  à- la 
mort  de  son  oncle  ;  mais  le  Roi,  en  vertu  du  concordat  qu'il  avait 
conclu  avec  Léon  X,  nomma  à  cet  évêché  Georges  d'Armagnac,  qui 
en  fut  mis  en  possession. 

François,  vicomte  d'Estaing,  etc.,  neveu  de  Jean,  fut  Chevalier  de 
l'Ordre  du  Roi.^ 

Jean  IIÏ,  vicomte  d'Estaing,  son  fils,  suivit  d'abord  le  parti  de  la 
Ligue,  en  1589,  d'après  l'impulsion  du  duc  de  Nemours  et  du  Parle- 
ment dé  Toulouse,  et  il  prit  diverses  places  en  Auvergne  et  en  Rouer- 
gue  pour  soutenir  son  parti  ;  mais,  en  1595,  il  traita  avec  Charles  de 
Valois,  comte  d'Auvergne,  et,  depuis,  duc  d'Angoulême.  Henri  IV 
ratifia  ce  traité,  et  même  écrivit  très-obligeamment  à  Jean  d'Estaing; 
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qu'il  reconnut  pour  son  parent.  Celura  avait,  en  effet,  pour  bisaïeule 
paternelle  Anne  de  Bourbon-Roussillon,  petite-fille  de  Louis  XI  et  du 
duc  de  Bourbon,  Charles  !«'.  Depuis  cette  époque,  tous  les  d'Estaing, 
sans  être  ni  ducs  et  pairs,  ni  Maréchaux  de  France,  furent  honorés, 
par  nos  Rois,  du  titre  de  cousins.  Jean  d'Estaing  fut  capitaine  de  cin- 
quante hommes  d'armes,  et,  en  1621,  il  commandait  la  principale 
noblesse  au  siège  de  Montauban,  où  il  mourut* 

François  H,  comte  d'Estaing,  fils  de  Jean  III,  fut  capitaine  lieute- 
nant de  deux  cents  hommes  d'armes  de  la  Reine;  empêcha,  en  1632, 
les  partisans  de  Gaston  de  France,  frère  du  Roi,  de  s'emparer  des 
fortes  places  de  Mozun  et  de  Murât,  et  eut,  le  20  de  juin  1653,  un 
brevet  pour  être  Chevalier  des  Ordres  du  Roi. 

Son  frère,  Joachim,  fut  Évêque  de  Clennont,  en  1614,  et  député 
du  clergé  aux  États  généraux  la  même  année.  11  mourut  le  11  de  sep- 
tembre 1650,  et  eut  pour  succcesseur  dans  son  évêché  son  frère 
Louis,  mort  en  1664. 

Joachim,  comte  d'Estaing,  fils  de  François  II,  se  distingua,  dans 
toutes  les  occasions,  par  son  esprit  et  son  courage  ;  mais  on  lui  re- 
procha de  tirer  trop  de  vanité  de  l'honneur  qu'avait  sa  maison  do 
porter  les  mêmes  armes  que  le  Roi;  et  c'est  lui  que  Boileau  avait  en 
vue,  lorsqu'on  1662,  il  écrivait  ces  vers  : 

Je  veux  que  la  valeur  de  ses  aïeux  antiques 
•Ait  fourni  de  matière  aux  plus  vieilles  chroniques, 
Et  que  l'un  des  Capets,  pour  honorer  leur  nom, 
Ait  de  trois  fleurs  de  lis  doté  leur  écusspn,  etc.,  etc. 

•^'ai  parlé,  ailleurs,  de  la  médaille  frappée  en  l'honneur  du  Bien- 
heureux François  d'Estaing,  et  qui  semble  l'avoir  été  par  ordre  de 
Joachim.  Enfin,  il  paraît  que  c'est  celui-ci  qui  avait  fait  fabriquer 
*^si  de  faux  titres  destinés  à  prouver  que  la  maison  d'Estaing  était  la 
branche  aînée  des  comtes  de  Toulouse  etdeRouergue,  dépouillée  par 
l^  branche  cadette,  titres  qui  furent  découverts,  au  château  d'Es- 
^^g,  en  1750. 

François  111,  comte  d'Estaing,  fils  de  Joachim,  né  vers  1659,  ser- 
'^it  dans  la  maison  du  Roi  ;  fut  capitaine  lieutenant  des  gendarmes 
Dauphin,  en  1690;  se  signala,  le  1«^  de  juillet  de  cette  année,  à  la 
bataille  de  Fleurus  ;  devint  maréchal  de  camp  le  29  de  janvier  1702  ; 
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fut  employé,  en  Italie,  dans  ce  grade,  durant  cette  année  et  la  sui- 
vante ;  fut  lieutenant  général  le  10  de  février  1704  ;  chassa,  le  12  de 
mars  suivant,  les  Autrichiens  de  Bobbio;  défit,  le  20  de  janvier  1706, 
un  parti  de  Savoyards  ;  eut  le  Gouvernement  de  Ghâlons,  en  Cham- 
pagne, et  la  lieutenance  générale  du  Messin  et  du  Verdunois  au  mois 
de  mai  de  la  même  année  ;  servit,  au  mois  de  juillet,  au  siège  de 
Chivas,  et,  au  mois  de  novembre,  dans  le  Montferrat  etrÂlexandrin. 
Le  13  de  juillet  1706,  il  prit  Asti.  En  1707,  il  servit  en  Espagne;  fut 
à  la  prise  de  Lérida  au  mois  de  novembre,  et  leva  ensuite  des  con- 
tributions dans  la  plaine  d'Urgel.  En  1708,  il  commanda  sur  la  Segra, 
vers  Balaguier.  En  1709,  il  prit  Rhodes,  le  13  de  mars;  Castanet,  le 
17  d'avril  ;  Venasque,  le  22  du  même  mois,  et  continua  de  servir  jus- 
qu'à la  paix  d'Utrecht.  Il  fut  nommé  Gouverneur  de  Douai  en  1718  ; 
Ghevalier  des  Ordres  du  Roi,  le  2  de  février  1724.  Il  assista,  le  22  de 
février  1723,  en  qualité  de  lieutenant  général  d'une  province,  au  lit 
de  justice  dans  lequel  Louis  XV  déclara  sa  majorité,  et  mourut  du 
19  au  20  de  mars  1732. 

Louis-Claude  d'Estaing,  marquis  de  Murol,  fils  du  précédent,  aide 
de  camp  du  marquis  de  Guerchi,  lieutenant  général,  fut  blessé  au 
siège  de  Fontarabie,  la  nuit  du  11  au  12  de  juin  1719,  et  mourut  peu 
de  jours  après. 

Philippe  d'Estaing,  comte  de  Saillans,  arrière-petit-fîls  de  Jean  III, 
servit  d'abord  dans  le  régiment  des  Gardes;  fut  maréchal  de  camp, le 
29  de  janvier  1702,  et  lieutenant  général,  le  20  d'octobre  1704.  Com- 
mandant, à  Namur,  en  1706,  après  le  combat  de  Ramillies,  livré  le 
25  de  mai,  il  sauva  une  partie  des  canons  et  des  blessés  de  Tarrnée 
française.  Il  eut  le  Gouvernement  de  Sarrelouis,  en  1710,  et  le  com- 
mandement des  Trois-Évêchés,  en  octobre  1712. 

Pierre  d'Estaing,  frère  du  précédent,  entra  au  régiment  des  Gardes, 
en  1689,  et  fut  tué,  au  siège  deMons,  le  i^^  d'avril  1691. 

Joachim-Joseph,  son  autre  frère,  fut  Évêque  de  Saint-Flour,  le  3  de 
janvier  1694,  et  mourut,  le  13  d'avril  1742  ,  âgé  d'environ  qaatre- 
vingt-huit  ans. 

Gaspard  d'Estaing,  comte  de  Saillans,  neveu  des  précédents,  fui 
mestre  de  camp  d'un  régiment  de  cavalerie,  et  devint  brigadier  de  la 
même  arme. 

Charles-François  d'Estaing,  marquis  de  Saillans,  fils  du  précédent. 
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fut,  en  1712,  colonel  du  régiment  de  Saillans-d*Estaing,  infanterie,  et 
brigadier  de  la  même  arme,  le  1«  de  février  1719.  Cette  année,  il  fut 
mis  à  la  Bastille,  ainsi  que  le  duc  de  Richelieu,  comme  impliqués, 
l'un  et  l'autre,  dans  la  conspiration  de  Cellamare.  On  leur  reprochait 
d'avoir  promis  de  livrer,  aux  Espagnols  Rayonne ,  où  leurs  régi- 
ments étaient  en  garnison.  Cependant  Saillans  fut,  ou  reconnu  inno- 
cent ou  pardonné,  car  il  devint  lieutenant  général  des  armées  du 
Roi,  le  18  d'octobre  1734. 

Jean-François  d'Estaing  du  Terrail,  son  frère,  était,  en  1718,  colo- 
nel du  régiment  de  Forez,  infanterie. 

Jean-Baptiste-Charles-Henri,  comte  d'Estaing,  fils  unique  de 
Charles-François  et  seul  rejeton  de  sa  maison ,  fut,  à  l'âge  de  vingt 
ans,  colonel  du  régiment  d'infanterie  de  Rouergue  qu'avait,  avant 
]ui,  Hyacinthe  Le  Gendre,  marquis  de  Berville,  son  cousin-germain. 
Le  comte  d'Estaing  passa  dans  l'Inde,  en  qualité  de  brigadier  d'infan- 
terie, durant  la  guerre  de  1756,  et  fut  pris,  en  1759,  au  siège  de  Ma- 
dras. Relâché  sur  parole,  il  crut  pouvoir  faire  la  guerre  sur  un  autre 
élément;  se  mit  à  la  tête  de  deux  bâtiments  qu'il  équipa;  détruisit  le 
Comptoir  anglais  de  Gomron,  dans  le  golfe  Persique,  et  s'empara  en- 
suite des  établissements  anglais  dans  Tlle  de  Sumatra.  Malheureuse- 
ment pour  lui,  il  fut  pris  de  nouveau  dans  ces  parages,  conduit  à 
Portsmouth  et  jeté  dans  un  cachot.  Le  25  de  juillet  1762,  il  fut  nommé 
lieutenant  général  des  armées  de  terre,  et,  en  1763,  lieutenant  gé- 
néral des  armées  navales ,  après  avoir  été  fait  chef  d'escadre  par 
une  promotion  particulière.  Le  27  de  décembre  de  la  même  année , 
il  fut  nommé  Gouverneur  général  des  îles  sous  le  Vent,  en  Amérique» 
et  des  mers  adjacentes,  pour  y  représenter  la  personne  du  Roi, 
et  garda  ce  Gouvernement  jusqu'au  19  de  janvier  1766.  Chevalier 
désordres  du  Roi,  le  l«'de  janvier  1767,  il  fut  promu,  en  1777, 
au  grade  de  Vice-Amiral.  Le  traitement  qu'il  avait  essuyé  de  la  part 
des  Anglais  l'avait  rendu  leur  ennemi  implacable,  et  lorsqu'éclata 
la  guerre  des  colonies  américaines  contre  l'Angleterre,  personne 
n'éprouvait  autant  que  lui  l'envie  de  nuire  à  cette  dernière  puis- 
sance. Il  fut  envoyé  en  Amérique  à  la  tête  d'une  escadre  de  douze 
vaisseaux;  prit,  en  1779,  la  Grenade,^  où  il  monta  à  l'assaut  du 
fort  principal  à  la  tête  de  ses  grenadiers ,  et  son  cordon  bleu  sur 
son  uniforme;  mais  il  fut  moins  heureux  à  Savannah,  dont  il 
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fut  obligé  de  lever  le  siège,  après  avoir  reçu  deux  blessures. 
Jusqu'à  la  paix,  il  fut  chargé  d'autres  expéditions,  mais  sans  succès 
marquants,  peut-être  à  cause  de  Taversion  qu'avaient  conçue  pour 
lui  les  officiers  de  la  marine  qui,  le  regardant  comme  un  intrus,  ne 
le  secondaient  pas  toujours,  du  moins  suivant  ses  rapports.  Le  Roi 
d'Espagne  lui  témoigna,  toutefois,  sa  satisfaction  des  services  qu'il 
lui  avait  rendus  durant  la  guerre,  en  le  créant  Grand  de  la  première 
classe,  le  30  de  mars  1782.  Il  ne  fut  pas  aussi  bien  traité  dans  sa  pa- 
trie.. La  prise  de  Grenade  méritait  une  récompense,  et  il  s'attendait  à 
recevoir  le  bâton  de  Maréchal  de  France  ;  il  ne  s'en  vit  point  privé 
sans  un  ressentiment  profond,  qui  le  jeta  dans  le  parti  opposé  au 
Gouvernement.  Membre,  en  1787,  de  l'Assemblée  des  notables,  il 
appela  de  ses  vœux  et  favorisa  les  commencements  de  la  révolution 
de  1789.  Quoiqu'il  commandât  la  garde  nationale  de  Versailles,  dans 
la  nuit  du  5  au  6  d'octobre  de  cette  année,  il  ne  parut  point,  ne  prit 
aucune  détermination,  ne  fit  aucune  démarche  pour  empêcher  le  Roi 
d'aller  à  Paris.  Il  fut  nommé  Amiral,  le  6  de  mars  1792,  et,  en  même 
temps,  une  loi  fut  rendue,  portant  que  c'était  sans  nuire  à  son  avan- 
cement dans  l'armée  de  terre,  particularité  qui  mettait  en  évidence 
que  le  bâton  de  Maréchal  était  toujours  l'objet  de  son  ambition.  Mais 
il  périt  sur  l'échafaud  révolutionnaire,  lé  28  d'avril  1794.  Ainsi  finit^ 
et  malheureusement  point  sans  reproche,  le  dernier  héritier  d'un 
nom  illustre,  que,  lui-même,  il  n'avait  pas  porté  sans  gloire.  Son 
ressentiment  l'égara.  Dans  le  cours  de  la  révolution,  il  ne  se  montra 
digne  qu'une  seule  fois  de  la  noble  bannière  qui  distinguait  sa  mai- 
son. Ce  fut  lorsque,  appelé  en  témoignage  contre  la  Reine,  il  déclara 
qu'il  avait  à  s'en  plaindre;  mais  qu'il  ne  déposerait  pas  contre  elle. 
Cette  conduite  prouvait  une  âme  élevée  ;  mais  un  homme  qui  por- 
tait les  armes  de  France,  parce  qu'un  de  ses  ancêtres  avait  sauvé  la 
vie  au  Roi,  devait  sacrifier,  au  besoin,  la  sienne  pour  la  défense  de 
Louis  XVI,  en  qui  il  s'agissait  de  sauver  non-seulement  le  Roi,  mais 
la  monarchie.  Si  le  comte  d'Estaing,  dans  ces  moments  critiques,  ne 
remplit  peut-être  pas  tous  ses  devoirs  envers  la  France,  il  faut  du 
moins  le  louer  de  s'être  constamment  acquitté  de  tout  ce  qu'il  de- 
vait à  la  province  dont  il  était  originaire.  Il  prenait,  à  tout  ce  qui  la 
concernait,  un  intérêt  très- particulier  et  très-vif.  Ses  compa«- 
triotes  trouvèrent  toujours  en  lui  un  ami  chaud  et  un  patron  zélé. 
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Il  avait  l'esprit  orné  et  se  délassait  de  ses  travaux  militaires  en 
cultivant  les  lettres.  On  connaît  de  lui  plusieurs  ouvrages  en  vers  et 
un  écrit  intéressant  sur  les  colonies.  Il  avait  épousé,  en  1746,  Marie- 
Anne  de  Rousselet,  marquise  de  Château-Regnault,  fille  d'Emmanuel 
et  d'Anne-Julie  de  Montmorency-Fosseuse ,  et  petite-fille  de  Fran- 
cis-Louis de  Rousselet,  Vice-Amiral,  Maréchal  de  France,  et  Cheva- 
lier des  Ordres  du  Roi,  célèbre  par  de  hauts  faits  militaires,  et  que 
\e  Roi  d'Espagne ,  de  son  côté ,  avait  créé  Capitaine  général  de 
ia  mer. 


22.  —  Ferrier  (Jean),  né  à  Valady  en  1614;  se  fit  jésuite 
en  1632  à  l'âge  de  dix-huit  ans.  Il  enseigna  quatre  ans  la  philosophie, 
douze  ans  la  théologie,  deux  ans  la  morale.  Il  soutint  à  Toulouse, 
en  1649,  sa  thèse  sur  la  probabilité  qui  fit  beaucoup  de  bruit.  Il 
devint  confesseur  de  Louis  XIV  en  1670,  à  la  place  du  P.  Annat, 
son  compatriote,  et  mourut  en  1674.  Durant  ce  court  intervalle, 
le  P.  Ferrier  obtint  tant  de  crédit  sur  le  Roi,  qu'il  disposait,  à  son 
gré,  des  bénéfices  vacants,  et  ses  dernières  volontés  à  cet  égard 
furent  suivies  comme  celles  de  Mazarin. 

«  Ce  père,  dit  l'abbé  de  Choisy,  envoya  au  Roi,  la  veille  de  sa 
«  mort,  la  feuille  des  bénéfices  vacants,  remplie  des  noms  de  ceux 
«  qu'il  croyait  les  plus  dignes,  et  j'ai  ouï  dire  que  Sa  Majesté  y  avait 
«  changé  peu  de  chose.  Il  y  avait  pourtant  cinq  ou  six  évéchés  à 
«c  donner,  seize  abbayes  et  plus  de  cent  prieurés,  canonicats  ou  cha- 
«  pelles.  Et  la  preuve  du  grand  crédit  qu'avait  le  P.  Ferrier,  la 
«  voici  :  huit  jours  avant  sa  mort,  il  manda  à  l'évêque  de  Marseille 
te  (Forbin-Janson  depuis  Cardinal),  qui  était  en  Pologne,  qu'il  lui 
«  ferait  donner  l'archevêché  de  Sens  ;  mais,  six  jours  après,  il  lui  fit 
«  écrire  qu'il  ne  pouvait  pas  lui  tenir  parole,  et  que,  se  sentant 
<(  prêt  à  mourir,  il  se  sentait  obligé,  en  conscience,  de  mettre  à 
«  Sens  un  évêque  qui  fût  en  état  de  résider  ;  et  effectivement,  il 
«  mit  sur  la  liste,  Corbon,  Archevêque  de  Toulouse,  qui  fut  transféré 
<(  à  Sens.  J'ai  su  ces  particularités  de  Parayre,  neveu  du  P.  Annat, 
a  que  le  P.  Ferrier  avait  chargé  d'écrire  à  l'évêque  de  Marseille.  » 

Le.  temps  où  le  P.-  Ferrier  fut  confesseur  de  Louis  XIV,  fut  l'époque 
de  la  plus  vive  passion  de  ce  prince  pour  M»"'    de  Montespan. 
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N'est-il  pas  à  croire  que  ce  fut  la  condescendance  du  confesseur  qui 
lui  donna  cet  empire  sur  son  pénitent  ? 

'  Le  P.  Ferrier  fit  aux  objections  du  P.  Faron  contre  la  science 
moyenne^  une  réponse  latine  intitulée  Responsio  ad  ohjectiones  Yicen- 
cianas^  qui  fut  imprimée  à  Toulouse,  in-8°,  en  1663.  Il  avait  le  projet 
de  publier  en  latin  aussi  un  cours  de  théologie  ;  mais  il  n'en  a  paru 
que  le  premier  volume  qui  traite  :  De  cUonno  juxta  Sancti  Augvstini 
et  Sancti  Thmnœ  principia.  On  a  de  plus  de  lui  divers  écrits  contre  le 
jansénisme. 

23.  —  Fleyrc»  (Jacques  de),  seigneur  de  Bozouls,  docteur 
et  syndic  général  du  Rouergue,  fut  député,  en  1614,  aux  États 
généraux. 

Pierre-Jacques  de  Fleyres  était,  en  1616,  évêque  de  Saint-Pons 
de  Thomières  :  il  présida  l'Assemblée  des  États  de  Languedoc  » 
en  1625,  entra  dans  le  parti  du  duc  de  Montmorency,  en  1632,  et 
mourutle25  de  juin  1633. 11  avaitpour  coadjuteur,  depuis  1621,  sud 
neveu,  Jean-Jacques  de  Fleyres,  abbé  de  Saint-Martial  de  Limoges, 
sacré  évêque  en  1622,  et  qui  succéda  à  son  oncle,  en  1633.  Il  assista  à 
J/ia,gsemblée  du  clergé  tenue  à  Paris  en  1650. 

2/!i.  —  CSautié,  maison  ancienne,  qui  a  longtemps  possédé  la 
terre  deSavignac,  près  de  Villefranche;  il  paraît  aussi  qu'elle  habita 
dcette  ville  dont  une  des  rues  porte  le  nom  de  Gautiérie, 

Pons  de  Gautié,  né  en  1096,  est  qualifié  dans  l'histoire  des  Croi- 
sades de  très-vaillant  homme  et  bon  capitaine^  seigneur  de  la  fw-- 
teresse  de  Domairan. 

Un  autre  Gautié,  seigneur  de  Savignac,  établit  les  Cordeliers, 
en  1232,  dans  l'emplacement  qu'occupait  encore  leur  couvent  à 
Villefranche,  en  1789. 

En  1270,  Jean  de  Gautié  fut  évêque  de  Garcassonne. 

Le  30  de  décembre  1401,  Raimond  de  Gautié,  Chevalier,  et  deux 
autres  membres  de  sa  famille  firent  au  château  de  Cardonal,  en  Al- 
bigeois, un  pacte  portant  qu'aucun  d'eux  ne  pourrait  vendre  sa 
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portion  de  la  terre  de  Savignac,  en  Rouergue,  qu'à  ceux  qui  seraient 
issus  de  la  droite  ligne  des  Gautiéy  à  moins  que  ce  ne  fût  pour  payer 
sa  rançon.  L'occasion  de  ce  pacte  de  famille  fut  que  Raimond  de 
Gautié  allait  s'établir  dans  le  Quercy  où  sa  postérité  subsiste.  Un  de 
ses  descendans  ayant  vendu  sa  portion  de  Savignac,  le  29  de 
mai  1609,  cette  vente  fut  annulée,  par  le  Parlement  de  Toulouse, 
le  11  de  juillet  1617,  à  raison  du  pacte.  Cependant  la  terre  de  Savi- 
gnac passa  depuis,  par  Marie-Madeleine  de  Gasquet,  dans  la  maison 
de  Benavent,  et  de  celle-ci  dans  la  maison  de  Cruzy-Marcillac. 

Lorsqu'on  j  562  les  calvinistes  firent  une  tentative  sur  Villefranche 
et  qu'ils  furent  obligés  de  se  réfugier  dans  le  château  de  Grave  où 
ils  firent  une  capitulation,  laquelle  n'empêcha  point  qu'ils  ne  fussent 
massacrés,  ils  étaient  commandés  par  Raimond  de  Gautié. 

Cette  maison  est  éteinte  en  Rouergue. 

25.  —  GrandeB  (N.),  orfèvre,  originaire  de  Prades  d'Aubrac,  y 
mourut  en  1754,  âgé  de  cent  vingt-six  ans.  Cet  homme,  qui  n'avait 
jamais  bu  de  vin  et  qui  n'avait  jamais  été  malade,  travaillait  encore 
dix  ou  douze  jours  avant  sa  mort.  Il  avait  vu  le  ministère  de  Riche- 
lieu, le  règne  de  Louis  XIV  et  les  quarante  premières  années  du 
règne  de  Louis  XV,  c'est-à-dire  les  époques  les  plus  glorieuses  de 
l'ancienne  monarchie. 

26.  —  Qualy  (Marc-Antoine  de),  né  à  Millau,  mort  à  Creyssel, 
en  1789,  âgé  de  quatre-vingts  ans,  a  laissé  des  poésies  fugitives 
manuscrites,  remarquables  par  le  naturel,  le  sentiment  et  la  délica- 
tesse qui  y  régnent.  La  pièce  suivante  justifiera  cet  éloge. 

BOUQUET  A  MON  FILS. 

Je  te  dois  par  reconnaissance 
Les  fleurs  que  l'offre  mon  amour. 
Sous  mes  pas,  depuis  ta  naissance, 
Tu  les  fais  naître  chaque  jour. 
Le  plaisir  que  j'ai  d'être  père 
Ote  à  mes  ans  leur  pesanteur;    ^ 
Mon  fils,  mon  hiver  se  diffère  : 
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Lo  temps  respecte  mon  bonheur. 
J'ose  du  ciel  eucor  attendre 
De  voir,  pour  mourir  fortuné. 
Chacun  de  les  enfants  te  rendre 
Le  doux  bien  qu'un  seul  m'a  donné. 


A  cette  famille  appartenait  probablement  l'auteur  du  Mémoire  de 
la  guerre  des  Cévennes,  publié  en  anglais  en  1725  à  Londres  et  qU'on 
attribue  à  un  réfugié  français  nommé  Galli.  La  famille  de  Gualy  a  du 
moins  eu  en  Angleterre  une  branche  qui  y  avait  été  formée  par  un 
de  ses  membres ,  qui  s'expatria  à  l'occasion  de  la  révocation  de 
i'Édit  de  Nantes  ;  et  il  se  peut  fort  bien  que  l'on  ait  écrit  Galli  au 
lieu  de  Gualy,  d'autant  mieux  que  cette  famille  écrivait  à  cette  époque 
son  nom  Galy  (1). 

27.  —  Guérin,  famille  ancienne,  distinguée  par  ses  services  et 
qui  venait  probablement  de  Guarini,  notaire  à  Millau,  dans  le  quin- 
zième siècle. 

En  1584  et  1587,  Jean  Guérin,  qui  mourut  cette  dernière  année, 
était  juge  de  la  vicomte  de  Creyssel  et  de  la  baronnie  de  Meirueys; 
Raoul,  son  fils,  exerça  les  mêmes  fonctions. 

Jean,  son  petit-fils,  docteur  en  droit,  fut  lieutenant  en  la  judica- 
ture  royale  de  Creyssel;  cette  judicature  était  devenue  royale 
en  1589,  par  l'avènement  du  vicomte  de  Creyssel  (Henri  IV),  à  la 
Couronne.  Jean  Guérin  était  en  même  temps  Consul  de  Millau,  et 
en  1614,  il  fut  député  du  tiers  état  aux  États  généraux.  Honoré  de 
cette  marque  d'estime  et  de  confiance,  il  s'en  montra  digne  et  fut 
l'un  des  députés  qui  s'opposèrent  le  plus  vivement  au  retrait  de  la 
proposition  qu'il  n'y  a  puissance  en  terre,  quelle  qu'elle  soit,  spiri- 
tuelle ou  temporelle,  qtii  ait  aucun  droit  sur  le  royaume  pour  en 
priver  les  personnes  sacrées  de  nos  Bois,  ni  dispenser  ni  absoudre 
leurs  sujets  de  la  fidélité  et  obéissaoïce  pour  qu£lque  cause  ou  prétexte 
que  ce  soit  ;  proposition  ayant  pour  but  d'empêcher  les  empiétements 
du  clergé,  qui  fut  combattue  avec  menaces  par  le  Cardinal  du  Perron; 

(1)  Voirie  chapitre  intitulé  Sang  versé  pour  la  patrie,  page  191. 
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que  les  deux  autres.  Ordres  ne  défendirent  point  comme  ils  l'auraient 
dû;  et  que  par  un  mezzo  termine  peu  convenable  le  Roi  évoqua, 
promettant  d^y  répondre  de  manière  que  tout  le  monde  serait  satis-- 
fait  et  content. 

Antoine  Guérin,  seigneur  des  Arènes,  petit-fils  de  Jean,  était 
en  1650,  capitaine  au  régiment  d'infanterie  de  Noailles;  le  21  de 
mai  1659,  il  eut  un  brevet  du  Roi,  pour  la  charge  dé  gentilhomme 
ordinaire  de  sa  Chambre;  et  au  mois  de  janvier  1668,  Louis  XIV  lui 
accorda  des  lettres  d'anoblissement  pour  lui  et  sa  postérité  en  consi- 
dération des  services  qu'il  avait  rendus  à  VÉtat  depuis  plusieurs 
mnées.  Guérin  était  alors,  depuis  1665  au  plus  tard  dans  le  régi- 
ment de  Royal,  qui  avait  été  levé  par  le  duc  d'Arpajon,  son  com- 
patriote. 

Jacques  Guérin,  fils  d'Antoine,  eut  le  8  de  février  1671  une  com- 
mission de  capitaine  dans  le  régiment  d'infanterie  créé  l'année  pré- 
cédente sous  le  nom  de  V Amiral^  parce  qu'il  était  destiné  à  servir 
au  besoin  sur  mer,  et  qui  fut  depuis  le  régiment  de  Vermandois.  Il 
en  devint  lieutenant-colonel  le  9  de  janvier  1694,  fut  nommé  Che- 
valier de  l'Ordre  de  Saint-Louis,  le  20  de  février  1700,  et  eut, 
le  5  de  mars  1710,  une  commission  du  Roi  pour  commander  à  Saint- 
Quentin  en  l'absence  du  Gouverneur;  il  était  alors  brigadier  d'in- 
fanterie; sa  commission  de  commandant  à  Saint-Quentin,  fut  renou- 
velée en  1713. 

Jacques  Guérin,  seigneur  des  Arènes,  fils  du  précédent,  eut, 
le  l^'de  juin  1702,  et  lorsqu'il  était  âgé  seulement  de  vingt-deux 
ans,  une  commission  de  capitaine  dans  le  régiment  de  Vermandois, 
et,  le  20  de  septembre  1714,  il  fut  nommé  Chevalier  de  l'Ordre  de 
Saint-Louis. 

Son  fils,  connu  aussi  sous  le  nom  de  seigneur  des  Arènes,  fut 
comme  lui  capitaine  au  régiment  de  Vermandois  et  Chevalier 
de  rOrdre  (ie  Saint-Louis,  et  devint  Gouverneur  de  Millau;  ce 
fut  le  dernier  mâle  de  cette  honorable  famille.  Sa  fille,  appelée 
Françoise-Rose,  épousa  Louis-Gilles  dé  Grandsaigne  d'Hauterive, 
capitaine  au  régiment  de  Vermandois  et  mourut  vers  1780.  M""« 
d'Hauterive  fut  mère  de  trois  Chevaliers  de  l'Ordre  de  Saint-Louis 
et  grand'mère  d'un  quatrième.  Ses  trois  fils  étaient  dans  ce  même 
régiment  de  Vermandois,  où  avaient  servi  son  père  et  son  aïeul, 
TOM.  IV.  ^  .  18 
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et  que  son  bisaïeul  avait  commandé  en  qualité  de  lieutenant- 
ootoneL  Pour  les  raœs  militaires,  les  régiments  où  avaient  servi  leurs 
ancêtres  devenaient  en  quelque  sorte  une  seconde  famille  comme  les 
Cours  souveraines  pour  les  races  patriciennes. 

28.  —  Gui  (Antoine)  importa  Fart  de  la  ganterie  à  Millaa 
vers  1750.  Sa  famille,  obligée  de  sortir  de  France  k  l'époque  de  la 
révocation  de  TÉdit  de  Nantes,  et  revenue  ensuite  à  Millau,  y  avait 
aussi  importé  de  Suisse  la  chamoiserie. 

29.  —  Izarn,  maison  originaire  d*Entraygues  et  qui  rémonte  i 
Pierre  Izarn,  damoiseau,  vivant  en  1339.  Antoine  Izarn,  seigneur  de 
Fraissinet,  sixième  descendant  de  Pierre,  était,  en  1556,  guidon  de 
la  compagnie  d'ordonnance  de  cent  hommes  d'armes  d'Antoine  de 
Lomagne,  vicomte  deTerride;  il  fut  Gouverneur  de  Rodez  et  mourut 
avantle  9  de  mars  1562.  Vital  Izarn,  seigneur  de  Fraissinet,  etc.,  son 
fils,  fut  successivement  homme  d'armes,  enseigne  et  lieutenant  dans 
la  compagnie  du  duc  de  Nemours  (Jacques  de  Savoie),  devint  Che- 
valier de  rOrdre  du  Roi,  le  6  d'octobre  1576,  et  fut  chargé,  en  1584» 
du  Gouvernement  de  la  ville  de  Rodez  par  les  États  du  pays.  U 
tenait  le  parti  de  la  Ligue  et  fut  fait  prisonnier,  le  ik  de  mars  1590,  à 
la  bataille  d'Issoire,  gagnée  sur  les  ligueurs  par  le  comte  de  Randan. 
Antoine  Izarn,  seigneur  de  Fraissinet,  son  fils,  fut  nommé,  en  1595, 
capitaine  d'une  compagnie  de  cinquante  chevau-légers.  Sa  posté- 
rité se  divisa  en  deux  branches,  qui  portèrent  l'une  le  nom  de  Va- 
ladi,  terre  qu'il  tenait  d'Anne  de  Pestels  son  épouse,  et  l'autre  le  nom 
de  Fraissinet.  Le  dernier  maie  de  la  première  fut  Jacques-Godefroi- 
Charles-Sébastien-François-Xavier-Jean-Joseph  d'Izarn-Valadi,  né  le 
23  de  septembre  1766,  officier  aux  Gardes  françaises,  qu*égarèr^it 
une  imagination  exaltée  et  un  ardent  amour  de  la  liberté  et  qui, 
devenu  membre  de  la  Convention  en  1792,  fut  victime,  le  5  de  dé- 
ceijabre  1793^  de  cette  révolution  qu'il  avait  provoquée.  La  branche 
de  Fraissinet  a  formé  deux  rameaux  à  l'un  desquels  s'est  réunie  la 
branche  de  Valadi. 

30.  —  Jloly  (Jean-Pierre  de),  avocat  au  Parlement  de  Paris, 
Doyen  du  Conseil  de  M.  le  duc  d'Orléans,  né  à  Millau  en  1697, 
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mort  à  Paris  le  5  de  janvier  1779,  publia  en  grec  et  en  français  les 
Réflexions  de  l'Empereur  Marc-Aurèle  Antonin, 

31.  —  Jbmmrmt  (Bernard)  de  Millau,  vivant  au  quinzième  siècle, 
passait  pour  l'un  des  magistrats  les  plus  habiles  et  les  plus  intègres 
du  royaume  ;  en  1/|70,  étant  Avocat  général  au  Parlement  de  Toulouse 
dont  il  faisait  partie  depuis  U61,  il  fut  nommé  par  Louis  XI  membre 
de  l'Assemblée  des  notables  qui  se  tint  à  Tours.  En  1472,  il  fut 
membre  de  la  commission  nommée  pour  découvrir  et  poursuivre  les 
auteurs  de  Tempoisonnement  présumé  du  duc  de  Guienne,  frère  du 
Roi.  La  môme  année,  il  fut  l'un  des  Ambassadeurs  envoyés  au  Pape 
Sixte  IV,  pour  conclure  un  concordat;  et,  le  31  d'octobre  suivant,  il 
assista  au  Conseil  du  Roi  à  Amboise,  lorsque  furent  données  les  lettres 
patentes,  qui  en  prescrivaient  la  réception  et  Thomologation.  Heu- 
reusement que  ce  concordat,  auquel  Laurel  aurait  dû  s'opposer  au 
lieu  de  le  conclure,  ne  fut  qu'une  tentative  infructueuse,  et  la  prag- 
matique sanction  resta  loi  de  l'Etat.  En  1478,  Lauret  fut  nommé  l'un 
des  ministres  plénipotentiaires  pour  traiter  de  la  paix  avec  M^oû- 
milien  d'Autriche.  Enfin,  en  1483,  Charles  VU,  à  son  avénenoentà 
la  Couronne,  le  confirma  dans  la  place  de  Premier  Président  de  Tou- 
louse, qu'il  avait  déjà  et  qu'il  exerçait  encore  en  1493. 

32.  —  Iiavemlie  (N.),  conseiller  au  Présidial  de  Villefranche, 
qui  était  vétéran  en  1775,  se  délassait  de  la  jurisprudence  par  la 
poésie.  On  a  de  lui  :  Les  Eléments  ;  —  Les  Plaisirs  réunis.  Ode,  1754  ; 
—  Les  Saisons,  poëme. 

33.  —  liyssoripue  (Guillaume),  surnommé  le  Sourd,  parce  que, 
sans  doute,  il  était  atteint  de  cette  infirmité,  était  de  Villefranche  et 
vivait  au  seiaâème  siècle.  11  suivit,  à  ce  qu'il  paraît,  le  Cardinal  d'Ar- 
magnac en  Italie;  il  y  prit  des  leçons  d'architecture  sous  les  auspices 
de  Philandrier,  et  de  retour  en  France,  il  travailla  au  château  de 
Bournazel. 

34.  HmUlMi.  —  Maison  très-ancienne,  origmaire  du  Gévaudan, 
dont  une  branche  était  établie  en  Rouergue. 

35.  —  ntair^se  (Raimond)  de  Millau,  docteur  es  droits  et  cha- 


276  FAMILLES  REMARQUABLES. 

noine  à  Toulouse,  fit  un  règlement  à  Âubrac  en  1(|20  en  qualité  de 
commissaire  du  Pape,  fut  évoque  de  Saint-Paul-Trois-Châteaux 
en  1624,  évéque  de  Castres  en  1425;  Cardinal-prêtre  du  titre  ' 
de  Sainte  Praxède  le  25  de  juin  1426;  termina  le  14  dé  septeiAbre 
de  la  même  année  des  différends  qui  existaient  entre  le  Chapitre  de 
Rodez  et  l'évêque  Vital  de  Mauléon,  et  mourut  à  Rome  le  22  d'oc- 
tobre 1427.  Sur  le  tombeau  qui  lui  fut  érigé  en  marbre  au  milieu  de 
l'église  de  Sainte-Praxède,  on  lisait  Tinscription  suivante  : 

Ego  Raimundus  Mairosi  tituli  Sanctœ  Praxedis  presbiter  eardinalis, 
Castrensis  vulgariter  nuncupalus,  Hœe  est  requies  mea  in  seculum  seculi  ;  hic 
habitabo  quoniam  elegi  eam.  Orale  pro  me,  fralres. 

Anno  domini  hccccxxvii.  die  xx  mensis  Oct.  obiit. 

36.  —  Htalrieii  (N.),  docteur  en  médecine.  Intendant  des  eaux 
de  Sylvanez  et  de  Camarez,  publia  en  1776  un  Mémoire  imprimé  à 
Toulouse  qui  contient,  avec  l'analyse  de  ces  eaux,  quelques  détails 
intéressants  sur  leurs  vertus,  leur  manière  d'agir,  l'indication  des 
maladies  auxquelles  leur  emploi  peut  convenir,  les  précautions  à 
prendre  dans  leur  usage,  etc.,  etc.,  et  en  1781,  un  autre  Mémoire 
imprimé  dans  la  même  ville  qui  est  un  recueil  d'observations  pra- 
tiques dans  plusieurs  cas  de  maladies  chroniques. 

L'abbé  Malrieu  (de  la  même  famille),  professeur  de  théologie  au 

collège  de  Rodez,  fut,  en  1789,  député  du  clergé  de  ce  diocèse  aux 

derniers  États  généraux. 

37.  —  malwin  de  JflontaaBet.  Maison  ancienne  et  très-dis- 
tinguée, dont  une  branche  était  établie  depuis  très-longtemps  en 
Rouergue  au  château  de  Pachins. 

38.  —  Marie  (N.),  abbé,  né  à  Rodez  en  1738,  fut  successive- 
ment docteur  de  Sorbonne  ;  professeur  de  philosophie  au  collège  du 
Plessis;  censeur  royal;  professeur  de  mathématiques  au  coll^ 
Mazarin  en  1762;  éditeur  des  œuvres  de  La  Caille,  auquel  il  avait 
succédé.  Devenu,  en  1776,  sous-précepteur  des  ducs  d'Angonlême 
et  de  Berri,  il  les  accompagna  dans  les  pays  étrangers  et  fus  mis  en 
accusation  par  la  Convention  nationale,  le  9  de  novembre  17Ô2, 
avec  le  comtedeMoustier,.le  baron  de  Breteuil  et  M.  Courvoisier 
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(père  de  celui  qui  a  été  Garde  des  sceaux  en  1829),  comme  prévenus 
d^ attentat  contre  la  liberté  et  la  sûreté  générale  de  VEtat,  en  entrant 
dans  une  machination  tendant  à  détmire  le  gouvernement  légitime  et 
à  ramener  le  despotisme.  Le  motif  de  cette  accusation  était  une  né- 
gociation des  princes  français  avec  la  Cour  de  Prusse^ pour  faire 
reconnaître  en  qualité  de  Régent  de  France  le  comte  de  Provence, 
qui  a  été  depuis  Louis  XVIII.  L'abbé  Marie  accompagna  constam- 
ment ses  élèves;  mais  en  1800,  voyant  les  princes  français  obligés 
de  quitter  la  Russie  qu'il  regardait  comme  leur  dernier  asile,  il  se 
donna  volontairement  la  mort. 

39.  —  raonteil  (Le  Père),  de  Rodez,  lit  imprimer  la  Vie  de 
Sainte  Badegonde,  Rodez,  1627,  in-12. 

40.  —  MoBjosieu  (Louis  de),  gentilhomme  du  Rouergue,  était 
issu  d'une  famille  qui  donna  deux  lieutenants  généraux  à  la  Séné- 
chaussée de  Villefranche  :  Bertrand,  en  1329 ,  et  Bérail,  dix  ans  plus 
tard.  Etant  allé  s'établir  à  Paris,  il  s'y  fit  connaître  par  divers  ou- 
vrages d'érudition  qui  annonçaient  une  instruction  étendue  et  variée, 
et  dont  voici  les  titres  :  Préceptes  de  rhétorique  mis  exactement  en 
table  par  une  singulière  méthode  ;  Traité  de  la  nouvelle  cosmogra- 
phie, etc.;  De  re  nummaria  et  ponderibus;  Traité  des  semaines  de 
Daniel  et  des  paroles  du  prophète  Ezéchiel;  ce'  dernier  ouvrage  fut 
imprimé  en  1582. 

La  composition  de  ces  livres  n'absorbait  pas  tout  son  temps.  Il 
donnait  des  leçons  de  mathématiques  et  eut  un  illustre  élève,  le 
premier  duc  de  Joyeuse.  Celui-ci  étant  allé  à  Rome  en  1583,  il  l'y 
accompagna  ;  et  quelques  mois  de  séjour  lui  suffirent  pour  produire 
un  ouvrage  'encore  aujourd'hui  très-remarquable.  Ce  fut  Gallus 
Romœ  hospes,  ubi  multa  antiquorum  monumenta  explicantur.  Cet 
ouvrage,  dédié  à  Sixte-Quint,  fut  imprimé  à  Rome,  in-i*»,  en  1585. 
On  y  trouve  un  traité  De  pictura  et  sculptura  antiquorum  y  qui  à  été 
réimprimé  à  part  à  Amsterdam  avec  Vitruve,  en  1649. 

Voici  comment  l'illustre  historien  de  Thou  s'exprime  au  sujet  de 
Montjosieu  et  de  son  livre  sur  les  antiquités  romaines  :  Ludovicus 

deMontjosius  rara  rei  antiquariœ  doctrina  insignis Romœ  hûspes 

multa  ad  urbis  terrarmn  olim  dominée  illustrationem,  atqtie  interdum 


278  FAMILLES  REMARQUABLES. 

plura,  quam  multi  romani  cives,  paucontm  meiisium,  qm  ineafidii 
spatio,  contuHt,  quinque  Hbellis  Sixio  Quinto  inscriptia  in  qtJdlm$  de 
ObelisdSy  Jano  bifronte,  Septizonio,  Pnnthœo^Symmetria  temphrum^ 
caryatidibîis ,  quas  Gallm  Italos  docuit,  de  sculptura  veterum, 
cœlatura ,  sculptura  gemmarum ,  pictura ,  foro  Romano ,  alUàque 
urbis  locis  non  aliis  scripta,  et  recentiorum  plerosque  errares  notui. 
(De  Thou,  L  88.) 

De  retour  en  France,  Montjosieu,  qui  s'était  fort  occupé  de  méciK 
nique,  voulut  la  faire  servir  à  Tutilité  générale,  et  il  entreprit  de 
nettoyer  les  rues  de  Paris  en  les  débarrassant  des  immondices  qui 
les  obstruaient  :  malheureusement,  il  ne  réussit  qu'à  déranger  sa  for- 
tune. Il  voulut  la  réparer  en  se  mariant  :  il  épousa  une  méchante 
femme  qui  fut  cause  de  sa  mort.  ^ 

On  a  dit,  dans  des  dictionnaires  historiques,  que  Montjosieu  avait 
été  le  maître  de  mathématiques  de  Gaston,  frère  de  Louis  XIII.  Il  est 
à  remarquer  à  ce  sujet  que  Montjosieu  était  mort  avant  de  Thou, 
décédé  le  7  de  mai  1617,  et  que  Gaston  était  né  le  25  avril  1608. 

41.  —  Moiitvalat.  Maison  qui  descend  de  Louis  de  Montvalat, 

Bailli  des  montagnes  d'Auvergne,  vivant  en  1425. 

François,  son  arrière-petit-fils,  fut  nommé,  le  5  de  janvier  1679^ 
Chevalier  de  l'Ordre  du  Roi. 

Henri  de  Montvalat  était,  au  commencement  du  dix-septièmé 
siècle,  général  au  service  de  Hollande,  et  il  eut  un  pied  emporté  au 
siège  d'Ostende. 

Jean-Raimond  de  Montvalat,  seigneur  d'Entraygues,  commandant 
de  la  compagnie  de  gens  d'armes  du  comte  de  Noailles»  Sénéchal  du 
Rouergue,  fut  tué  devant  Millau  en  1629. 

Henri  de  Montvalat,  comte  d'Entraygues,  son  fils,  fut,  en  1654, 
capitaine-lieutenant  des  gendarmes  d'Orléans. 

François-Gaston  de  Montvalat,  comte  d'Entraygues,  fils  de  Henri, 
servit  dans  le  régiment  des  Gardes  françaises  et  y  fut  capitaine  en 
1700.  Ce  grade  donnait  rang  de  colonel.* 

Hyacinthe,  son  frère,  marquis  d'Entraygues,  s^vit  aussi  dans  hB. 
Gardes  françaises  ;  fut,  en  1697,  colonel  du  riment  de  Bugey  ;  puis 
du  régiment  Royal  des  vaisseaux.  Il  fut  nommé  brigadier  dlnfanterie 
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ea  1702,  et  tué  à  la  surprise  de  Crémone,  le  1*'  de  février  de  la 
même  amiée. 

Victor  de  Montvalat,  frère  des  deux  précédents,  fut  colonel  d'in- 
fanterie en  1705. 

Jean-Gaston  de  Montvalat,  marquis  d'Entraygues,  guidon  d^ 
gendarmes  écossais  le  20  de  décembre  1718,  enseigne  des  gendarmes 
Dauphin  le  15  de  juillet  1722,  mourut  le  17  d'octobre  1751,  âgé  de 
YiDgt-iieuf  ans* 

Micdas-Uyadnthe  de  Montvalat,  frère  de  Jean-Gaston,  fut  guidon 
des  gendarmes  Dauphin  avec  rang  de  mestre  de  camp  de  cavalerie 
au  mois  d'octobre  1731.  11  devint  maréchal  de  camp  et  mourut  en 
1771, 

42.  —  Morllioii.  Maison  qui  remonte  au  treizième  siècle  et  qui 
tire  son  nom  du  château  de  Morlhon  près  Villefrancbe,  dont  les  évo- 
ques de  Rodez  devinrent  propriétaires  au  moyen  d'un  échange. 

Jean  de  Morlhon,  Chevalier,  fut,  de  1309  à  1337,  Sénéchal  du 
comté  de  Rodez. 

£q  1386  et  1387,  Jean  et  Bertrand  de  Morlhon  furent  constam- 
ment  sous  les  armes  pour  défendre  le  Rouergue  contre  les  Anglais. 

Antoine  de  Morlhon,  seigneur  de  Castelmari,  exerça  par  intérim 
les  fcmctions  de  Procureur  général  au  Parlement  de  Toulouse  en 
1 459.  Vingt  ans  après,  il  fut  Ambassadeur  auprès  du  Pape  Sixte  IV 
avec  Gui  d'Arpajon,  et  il  se  distingua  dans  cette  occasion  par  son 
talent  et  sa  fermeté.  En  1483,  il  était  second  Président  du  Parlement 
dô  Toulouse,  tandis  que  Bernard  Lauret,  de  Millau,  était  à  la  tête  de 
ce-tie  compagnie,  dont  ils  faisaient  encore  partie  l'un  et  l'autre  en 
1 493  en  la  même  qualité. 

A  cette  dernière  époque,  Jean  de  Morlhon  était  troisième  Prési- 
dent du  même  Parlement.  En  1479,  il  avait  fait  partie  de  l'Ambassade 
^Bt^oyéeà  Sixte  IV. 

Jean  de  Morlhon,  baron  de  San-Vensa,  capitaine  de  50  hommes 

d'armes  et  Chevalier  de  l'Ordre  du  Roi,  fut  député  par  la  noblesse 

an  Rouergue  aux  Etats  généraux  de  1576.  Ayant  embrassé  le  parti 

*^  la  ligue,  il  fit  la  guerre  aux  calvinistes.  Une  lettre  de  lui,  datée 

*^  M  de  juin  1580,  et  adressée  aux  consuls  d'Albi  qui  suivaient  le 

^nie  parti,  leur  annonçait  qu'il  venait  de  ruiner  Mérindol  dans 
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r Albigeois,  et  qu'il  leur  rendrait  de  plus  grands  services  s'ils  vou- 
laient lui  fournir  quelque  artillerie.  Néanmoins,  Tannée  suivante,  il 
fut  nommé  Sénéchal  du  Quercy  par  la  Reine  de  Navarre,  Marguerite 
de  France,  à  qui  cette  province  et  l'Agénois  avaient'  été  donnés  en 
apanage  lors,  de  son  mariage  avec  Henri  IV.  Ce  prince  s'était,  en 
conséquence,  emparé  de  Cahorsle  29  de  mai  1580:  mais  le  choix 
coname  Sénéchal  ne  devait  pas  lui  plaire,  puisqu'il  était  ligueur. 
Morlhon  était  seigneur,  en  Quercy,  de  la  terre  des  Joannies  :  il  fut 
reçu,  à  cette  occasion,  dans  l'Assemblée  des  Etats  de  cette  province, 
où  les  seigneurs  de  ce  lieu  n'étaient  pas  admis  auparavant.  Il  mourut 
en  1586. 

En  1590,  son  frère,  nommé  Jean  comme  lui,  fut  nommé,  par  le 
duc  de  Mayenne,  Sénéchal  du  Rouergue,  et  y  maintint  durant  plu- 
sieurs années  le  pouvoir  de  la  ligue. 

En  1592,  au  mois  d'octobre,  de  concert  avec  d'Apchier,  d'Honoux 
et  plusieurs  autres  capitaines,  il  amena  au  duc  de  Joyeuse,  pour  le 
second  siège  de  Villemur,  1,200  hommes,  et  il  servit  à  ce  siège,  à  la 
tête  de  150  maîtres.  Cependant  il  rentra  en  grâce  auprès  de  Henri  IV, 
qui  le  nomma  Sénéchal  du  Rouergue  en  1596.  Il  mourut  en  1599. 

A  cette  famille  appartenait  André-Étienne- Antoine,  comte  de  Mor- 
lhon, né  en  1753,  vicaire  général  et  officiai  du  diocèse  de  Clermont 
avant  1789,  sacré  Archevêque  d'Auch  en  1823,  nommé  Pair  de 
France  en  1827,  mort  le  15  de  janvier  1829,  sans  avoir  prêté 
serment. 

43.  —  IITattes  (Bérenger  de),  libérateur,  en  1368,  de  Rodez, 
dont  il  était  consul  et  dont  il  chassa  les  Anglais.  Je  crois  devoir  rap- 
porter les  lettres  d'anoblissement  qui  lui  furent  données  au  mois  de 
mars  1370.  Elles  étaient  datées  de  Paris  et  furent  enregistrées  à  la 
Chambre  des  comptes  de  cette  ville. 

«  Charles,  etc La  bonté  royale  élève  volontiers  et  comble 

<(  d'honneurs  et  de  faveurs  distinguées  ceux  que  leurs  mœurs,  leur 
«  vie  et  des  services  agréables  et  utiles  rendus  à  la  majesté  royale 
«  en  .rendent*dignes,  afin  qu'ainsi  récompensés  de  leurs  acticms  ils 
«  se  félicitent  de  les  avoir  faites ,  et  que  d'autres  s'empressent  de 
<(  marcher  sur  leurs  traces.  Nous  attestons  donc  à  tous  .présents  et  à 
((  venir  que  Nous  rappelant  les  agréables  services  que  notre  ami 
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c(  Bérenger  Nattes,  consul,  bourgeois  de  la  ville  de  Rodez,  nous  a 
«  rendus  avec  fidélité  lorsque,  avec  les  autres  bourgeois  fidèles  de 
c(  la  môme  ville,  il  Ta  ramenée  à  notre  obéissance  et  louablement 

«  attirée  à  notre  parti  ;  considérant  toutes  ces  choses et  vou- 

a  lant  honorer  la  personne  dudit  Bérenger  Nattes  de  manière  que 
«  lui,  tous  ses  enfants  et  sa  postérité  se  ressentent  tpujours  de  cet 
c(  honneur Nous  avons  anobli  et  anoblissons  et  faisons  no- 
ce blés ledit  Bérenger  Nattes,  ses  enfants  avec  toute  sa  posté- 

«  rite,  etc.  »  (Trad.  de  M.  d'Hozier  de  Serigny.) 

La  postérité  de  Bérenger  de  Nattes  subsiste  en  Rouergue  et  en 
Languedoc. 

kk'  —  Panoiise  (La).  Maison  ancienne,  connue  aussi  sous  le 
nom  de  Loupiac.  Etienne  Motet  de  la  Panouse,  Chevalier,  signa  Tacte 
de  donation  de  Téglise  de  la  Ganourgue  au  monastère  de  Saint-Victor 
de  Marseille,  qui  eut  lieu  le  k  de  juillet  106tt,  acte  autorisé  et  sous- 
crit aussi  par  le  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan,  Bérenger,  et  son 
frère  Raimond,  et  par  Tévêque  de  Mende,  Aldebert  de  Peyre, 

En  1369,  Motet  de  la  Panouse,  Chevalier,  portait  les  armes  sous 
Gui  de  Sévérac  pour  la  défense  du  Rouergue. 

Jean  de  la  Panouse,  dit  de  Loupiac,  Chevalier,  était  Sénéchal  du 
comté  de  Rodez  vers  1395.  Le  2  de  juillet  1406,  il  fut  chargé,  avec 
Guillaume  de  Solatges,  de  la  procuration  du  comte  de  Rodez,  Ber- 
nard, pour  traiter  du  mariage  de  Jean  d* Armagnac,  son  fils,  avec 
Blanche  de  Bretagne. 

Jean  II,  de  la  Panouse,  dit  aussi  de  Loupiac,  Chevalier,  fut  Séné- 
chal du  comté  de  Rodez  après  son  père.  En  1424,  il  fut  chargé  par 
le  Maréchal  de  Sévérac  de  prendre  possession  en  son  nom  des  châ- 
teau, ville  et  châlellenie  de  Cessenon  dans  la  Sénéchaussée  de  Car- 
cassonne.  En  1442,  il  fut  envoyé  au  Roi  d'Angleterre  par  le  comte 
de  Rodez,  Jean  IV,  pour  lui  proposer  une  de  ses  filles  en  mariage. 

Gui  de  la  Panouse,  appelé  aussi  de  Loupiac  et  de  Polmizon,  Archi- 
diacre de  Conques  dans  Téglise  de  Rodez,  devint  évêque  de  Mende 
en  1443  :  il  l'était  encore  en  1460,  et  fut  plus  tard  Archevêque  de 
Damas.  Il  bâtit,  dit-on,  le  château  de.  Loupiac,  dont  sa  famille 
prit  le  nom. 
Antoine  de  la  Panouse,  neveu  de  Gui,  fut  après  lui  évêque  de 
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Mende,  et  rendit  hommage  en  cette  qualité  à  Louis  XI,  le  28  d'aofitt 
1468,  à  Sonlis.  Il  assista  aux  États  de  Languedoc,  en  11^69  et  ikH, 
et  mourut  le  28  de  juin  1473. 

Philippe  de  la  Panouse,  seigneur  de  Loupiac,  fils  de  Jean  II,  Séné- 
chal du  comté  de  Rodez,  comme  son  père  et  son  aïenU  cessa  de  Féire 
en  1A62. 

45.  —  Peclmi^a  (Jean-Joseph),  né  à  Villefranche  en  17&lt 
mort  à  Saint-Germain-en-Laye  en  1785,  professeur  d'éloquence  au 
collège  de  la  Flèche,  est  auteur  d'un  Eloge  de  Colbert^  qui,  en  1773, 
obtint  Taccessit  au  jugement  de  TAcadémie  française,  et  du  roman 
poétique  de  Télèpfw,  imprimé  en  1784,  réimprimé  en  1795.  La  Harpe 
a  dit  de  cet  écrivain  :  «  Quoiqu'on  ne  puisse  lui  refuser  de  Tesprit 
<(  et  du  talent,  il  est  loin  du  bon  goût  et  du  vrai  génie  dont  le  siède 
u  de  Louis  XIV  nous  a  laissé  les  modèles.  Il  manque  souvent  son 

(c  but,  faute  de  mesure^dans  ses  idées  et  dans  son  style Il  y  a 

a  dans  son  ouvrage  quelques  morceaux  d'une  éloquence  noble  et 
c(  des  moments  d'intérêt;  mais,  en  général,  nul  art  dans  la  disposi- 
((  tion  et  la  préparation  des  événements  ;  point  de  nœud  qui  attache 
((  des  faits  sans  vraisemblance,  des  tableaux  gigantesques,  une  na- 
((  ture  fausse,  des  principes  outrés  et  une  diction  abstraite.  »  Cepen- 
dant on  trouve  souvent  dans  Télèphe  un  style  pur  et  élégant,  des 
images  riantes  et  vraies;  on  y  trouve  surtout  l'amitié  peinte  comme 
Pechméja  la  sentait  lui-même.  C'est  sous  ce  rapport  qu'il  est  le  plus 
connu;  le  médecin  Dubreuil  son  compatriote. et  lui  firent  revivre 
Oreste  et  Pilade.  Quelqu'un  plaignait  un  jour  Pechméja  de  n'avoir 
que  douze  cents  livres  de  rente  :  Oh!  répondit-il,  Dubreuil  ett  riche. 
Celui-ci,  pendant  la  maladie  dont  il  mourut,  disait  à  Pechméja  : . 
Mon  ami,  pourquoi  tout  ce  monde  dam  ma  chambre?  Il  ne  devrait  y 
avoir  que  toi;  ma  maladie  est  contagieuse.  Pechméja,  qui  ne  lui  sur- 
vécut que  vingt  jours,  avait  fait  ces  vers  pour  le  portrait  de  son 
ami  ; 

Il  oublia  son  art  pour  le  créer  encore  ; 
Au  sort  de  ses  amis  son  bonheur  fut  lié  ; 
Et  la  Grèce  l'eût  pris  pour  le  dieu  d'Epidaure 
Ou  pour  celui  de  Famitié. 

Pechméja  était  lié  aussi  avec  Raynal,  et  a  passé  pour  être  Tauteur 
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de  quelques  morceaux  très-hardis  de  Y  Histoire  philosophique  des 
établissements  des  Européens  dans  les  deux  Indes. 

Voir  Tarticle  DubreuiL 

46.  —  Feyrot  (Claude),  prêtre,  Prieur  de  Pradinas,  né  à  Millau 
en  1709,  mourut  dans  la  même  ville  en  1795.  Ses  vers  français  ne 
mériteraient  pas  que  Ton  en  fit  mention;  mais  il  composa,  dans 
ridiome  de  son  pays,  unpoëme  sur  les  saisons  intitulé  les  Géorgiques 
patoises,  et  imprimé  en  1781,  auquel  on  ne  peut  reprocher  que  des 
détails  trop  prolixes  et  trop  familiers  :  tout,  d'ailleurs,  y  caractérise 
un  vrai  poète  (1). 

ÉPITRE 

A  M.  le  Prieur  de  Pradinai,  iur  gei  Géorgiques  patoites,  par  M.  le  chevalier 
de  Eebourguil,  mestre  de  camp  de  cavalerie  {depuis  lieutenant  général  des 
armées  du  Roi  et  Grand-croix  de  VOrdre  de  Saint  Louis),  son  compatriote. 

La  nature  fut  ton  modèle, 

En  la  peignant  tu  rembeUis; 

Sous  le  plus  brillanr  coloris 

Son  tableau  n'est  pas  moins  fidèle. 

Tu  peins  sur  tes  pipeaux  légers 

Des  saisons  la  marche  éternelle, 

Nos  champs,  nos  vignes,  nos  vergers  ; 

Et,  dans  leur  langue  maternelle. 

Tu  parles  avec  nos  bergers. 

Saint  Lambert  en  a  fait  des  sages, 

Fontenelle  des  beaux,  esprits; 

Mais  je  ne  vois  qu'en  tes  écrits 

Le  ton  naïf  des  premiers  è^ges* 

De  Paies  chantre  ingénieux, 

De  ses  mœurs  et  de  ses  usages 

Législateur  harmonieux. 

C'est  dans  tes  chants  mélodieux 

Que  le  patois  de  nos  villages 

Devient  le  langage  des  dieux. 

La  nature,  à  ton  art  docile. 

Ramène  encor  dans  nos  hameaux 

La  Muse  riante  et  facile 

Qui,  d'Hésiode  et  de  Virgile, 

Jadis  enflait  les  chalumeaux. 

Eh  !  pourrions-nous  la  méconnaître 


(1)  Voyez  la  Notice  biographique  que  je  lui  ai  consacrée,  et  à  laquelle  je  joins 
ici  les  deux  pièces  de  vers  que  j'y  ai  mentionnées. 
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Quand  tu  la  conduis  dans  nos  champs? 

Sa  grâce  n'est  pas  moins  champêtre 

Et  ses  accords  sont  plus  touchants. 

Tu  nous  ravis,  tu  nous  entraînes; 

Tes  vers  sont  des  lois  souveraines 

Que  suivra  le  peuple  pasteur  : 

Tu  le  consoles  dans  ses  peines,^ 

Tu  ravertis  de  son  bonheur; 

Tu  lui  fais  aimer  ses  retraites, 

Ses  durs  travaux,  ses  doux  loisirs. 

Aux  airs  charmants  que  tu  répètes 

Depuis  qu'au  gré  de  ses  désirs 

n  peut  accorder  ses  musettes,  ' 

Tous  ses  travaux  sont  des  plaisirs 

Et  tous  ses  loisirs  sont  des  fêtes. 

Jouis  du  plus  doux  des  succès; 

Soi3  le  bienfaiteur  des  campagnes. 

Dans  nos  vallons,  sur  nos  montagnes 

Viens  voir  les  heureux  que  tu  fais. 

Le  bruit  y  court  que  ce  poëme 

De  tant  d'agréments  embelli, 

Fut  inspiré  par  Triptolème 

Et  fut  écrit  par  Goudouli. 

Le  Prieur  de  Pradinas  ayant  adressé  une  épître  au  P.  Venance 
(Dougados),  Capucin  au  couvent  de  Notre-Dame  d'Orient  en  Rouergue, 
connu  par  sa  Qttête^  celui-ci  lui  répondit  par  les  vers  suivants  (1)  : 

Gracieux  peintre  des  Saisons, 

Heureux  émule  de  Virgile, 

0  toi,  dont  la  Muse  facile 

Chanta  les  vergers,  les  moissons,  ^ 

Sois  mon  guide,  ô  Peyrot;  et  ma  Muse  animée, 
En  t'imitant,  pourra  célébrer  les  troupeaux, 
Les  amours  des  bergers,  leurs  combats,  leurs  travaux. 

1(2). 

Peut-être  alors,  fameux  dans  les  hameaux, 
J'égalerai  ta  renommée. 
Tel  on  voit  un  cep  tortueux 
Languissamment  ramper  sur  l'herbe, 

(1)  Ces  vers,  imprimés  dans  la  quatrième  édition  des  œuvres  du  Prieur  de 
Pradinas,  qui  a  paru  en  1823,  ne  se  trouvent  point  dans  l'édition  des  œuvres  de 
Venance,  publiée  par  M.  de  la  Bouisse. 

(2)  Un  vers  que  je  laisse  ici  en  blanc  a  été  ainsi  imprimé  : 

Et  le  partage  de  l'année. 

11  est  évident  que  Venance  n'a  point  écrit  ce  vers,  qui  devrait  rimer  avec  ani  - 
mée  et  renommée^ 
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Mais  appuyé  sur  un  tilleul  superbe, 
Le  cep  et  le  tilleul  s'élèvent  jusqu'aux  deux. 

Doeile  aux  lois  de  l'austère  sagesse, 
(Test  d'elle  que  tu  tiens  ta  lyre  et  ton  pinceau  : 
Au  ton  badin  de  Ducerceau 
Tu  joins  la  force,  la  noblesse 
De  Despréaux  et  de  Rousseau. 
Dans  leurs  écrits  tu  puisas  l'élégance, 
Les  devoirs  du  poëte  et  ceux  du  citoyen, 
L'amour  du  vrai,  de  la  décence; 
Ils  furent  ton  modèle,  et  tu  seras  le  mien. 

kl.  —  Pliilander,  ou  plutôt  Pliilandrier  (Guillaume),  na- 
quit, en  1505,  à  Châtillon-sur-Seine  ;  mais  il  appartient  au  Rouergue, 
puisque  c'est  dans  cette  province  qu'il  vécut  le  plus  et  qu'il  eut  oc- 
casion de  développer  ses  talents.  Il  eut  pour  maître  Jean  Perrelle, 
son  compatriote,  depuis  célèbre  comme  médecin,  de  qui  il  apprit  la 
grammaire,  la  rhétorique,  la  dialectique  et  l'histoire  naturelle.  En 
1533,  révéque  de  Rodez,  Georges  d'Armagnac,  qui  recherchait  les 
gens  de  lettres,  se  l'attacha  en  qualité  de  lecteur,  et,  dès  ce  moment, 
Philandrier  habita  Rodez.  Il  y  était  lorsque  François  I«'  y  passa,  le 
25  de  juillet  de  cette  année ,  et  lorsque  Henri  d' Albret,  Roi  de  Na- 
varre, et  Marguerite  de  France,  son  épouse,  y  vinrent,  au  mois  de 
juillet  1535,  pour  s'y  faire  couronner.  Il  composa  même,  dans  ces 
deux  circonstances,  des  inscriptions  qui  furent  gravées  à  Rodez.  Il 
s'occupait  alors  à  traduire  Quintilien,  et,  sur  l'invitation  que  lui  fit  la 
Reine  Marguerite,  il  en  publia,  cette  même  année,  un  fragment  qu'im- 
prima le  célèbre  Gryphe,  de  Lyon,  et  qui  fut  le  seul  qui  ait  vu  le 
jour.  Philandrier  s'adonna  ensuite  à  l'architecture,  étudia  Vitruve; 
suivit  Georges  d'Armagnac  à  Venise  et  à  Rome,  y  prit  des  leçons  du 
célèbre  Sébastien  Serlio,  que  bientôt  après  François  I«'  appela  en 
France,  quand  il  voulut  rebâtir  le  Louvre,  et  profita  de  ce  séjour  en 
Italie  pour  éclaircir  Vitruve,  travail  pour  lequel  Serlio  lui  fut  d'un 
grand  secours.  En  1544,  il  revint  à  Rodez  avec  Georges  d'Armagnac, 
alors  Cardinal,  et  forma  le  projet  d'embrasser  l'état  ecclésiastique. 
Ce  ne  fut  cependant  que  dix  ans  après  qu'il  exécuta  cette  résolution, 
et,  dans  l'intervalle,  il  publia  deux  éditions  de  son  Commentaire  sur 
Vitruve,  la  première  dédiée  au  Roi  François  I«',  la  seconde  au  Cardi- 
nal d'Armagnac,  Lyon,  1552.  Avant  et  après  son  voyage  en  Italie,  il 
construisit,  à  Rodez,  plusieurs  édifices  sur  lesquels  il  fit  placer  des 
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inscriptions  latines  de  sa  compoKtion.  Il  esttrès^vraisemblable  qu'une 
grande  maison,  située  sur  la  place  de  Lolmet^  et  que  le  caractère  de 
son  architecture  indique  comme  étant  de  cette  époque,  fut  l'ouvrage 
de  Philandrier.  En  1554,  il  entra  dans  Tétat  ecclésiastique,  devint 
chanoine  de  Rodez,  et,  ensuite  eut,  dans  l'église  cathédrale,  Tarchi- 
diaconat  de  Saint-Antonin.  Après  que  le  Cardinal  d'Armagnac  eut 
quitté  révêché  de  Rodez  et  fut  devenu  Archevêque  de  Toulouse,  en 
1562,  Philandrier  allait,  tous  les  six  mois,  à  Toulouse,  pour  le  voir, 
et  ce  fut  dans  un  de  ces  voyages  qu'il  mourut,  à  Toulouse  même,  le . 
20  de  février  1565,  extrêmement  regretté  du  Cardinal,  qui  lui  fit  éri- 
ger un  mausolée  avec  une  épitaphe  qui  attestait  sa  douleur. 

48.  —  Piales  (Jeân-Jacques)  ,  jurisconsulte  célèbre  et  avocat  du 
clergé,  naquit,  au  Mur-de-Barrez,  vers  1720  ;  fut  avocat  au  Parlement 
de  Paris  en  1747;  perdit  la  vue  en  1763,  et  mourut,  le  4  d'août 
1789,  avec  la  réputation  de  l'un  des  hommes  de  son  temps  les  plus 
versés  dans  la  connaissance  du  droit  ecclésiastique.  Sa  cécité  ne 
l'avait  point  empêché  de  se  livrer  à  d'immenses  travaux.  Outre  que, 
selon  Camus,  aucun  jurisconsulte  n'avait  dicté  plus  de  consultations 
que  lui,  il  écrivit  vingt-six  volumes,  que  la  révolution  a  readus 
inutiles,  et  dont  néanmoins  je  crois  devoir  faire  connaître  les 
titres  : 

Traité  des  eollatiom  et  provisions  des  àénéficeSy  Paris,  1754,  8  vol. 
in-12; 

Traité  des  provisions  de  cour  de  Rome  à  titre  de  prévention,  1756, 
2  vol,  in-12  ; 

Traité  de  la  déoolution,  du  dévolut  et  des  vacances  de  plein  droii, 
1757,  3  vol.  in-12  ; 

Traité  de  ^expectative  des  gradués,  1757,  6  vol.  in-12  ; 

Trmlé  des  commandes  et  des  réserves^  1758,  3  vol.  in-12  ; 

Traité  des  réparations  et  recomtructions  des  églises  et  auêree  bêii^ 
^ments  dépendants  des  bénéfices,  avec  un  Becueil  complet  des  règle^ 
ments  concernant  les  économats,  1762,  4  vol.  in-12. 

Camus  donna,  en  1788,  de  l'agrément  dePiales,  une  nouvelle  édi- 
tion en  cinq  volumes  de  ce  dernier  ouvrage. 

Piales  était  encore  plus  recommandable  par  ses  vertus  que  par  son 
érudition. 
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k9.  —  mmtuft  4e  S«lMt-A4afli  (François),  né  à  Saint-Gôme, 
en  1698,  mort  à  Ëtampes,  en  1773,  Doyen  dignitaire  de  Sainte- 
Croix,  a  écrit  les  Voyages  de  Jésus-Christy  les  Voyagea  de  Saint  Paul, 
Y  Histoire  de  la  Passion  et  plusieurs  autres  ouvrages  ascétiques. 

50.  —  Pomajrol  (Jean  de),  lieutenant  criminel  à  Villefranche, 
s'immortalisa  par  le  zèle  et  le  dévouement  qu'il  montra  pour  ses 
concitoyens,  durant  la  peste  qui  ravagea  sa  patrie,  en  1628. 

Au  bas  de  son  portrait,  que  ses  compatriotes  firent  placer  dans  la 
principale  salle  de  l'Hôtel  de  Ville,  où  il  est  encore,  on  lit  les  vers 
suivants.  C'est  la  ville  qui  parle  : 

Talis  erat  qui  me  funestis  eladibui  iciam 
Sustinuii,  prcnens  et  in  ipsa  morte  refeeit  : 
Quem  nunct  illa  manet  magnœ  pietatis  imago 
Parva,  sed  ad  serai  major  ventura  nepoiet. 
Si  qttid  amor  patrice,  si  quid  benefada  juvatis. 

51.  —  Priideille»  (N.),  fabricant  d'étoffes  à  Saint- Affrique,  y 
Gt  venir,  deMontauban,  en  1750,  un  ouvrier  qui  enseigna  la  manière 
de  fabriquer  les  ratines  et  les  cadis,  et  dota  ainsi  son  pays  de  ce 
nouveau  genre  d'industrie. 

52.  —  Ressesuier.  a  Maison  placée  au  rang  de  la  plus  an- 
((  cienne  noblesse  du  Rouergue  et  de  la  noblesse  la  plus  utile,  puis- 
ce  qu'elle  avait  été  gratifiée,  par  Charles  V,  du  fief  et  de  la  terre  de 
a  Gradels,  pour  avoir  vaillamment  secondé  le  duc  d'Anjou,  lorsqu'il 
n  chassa  les  Anglais  de  cette  province. 

«  Une  particularité  remarquable  distingua  plusieurs  générations  de 
«  ces  nobles  guerriers.  Ils  étaient  les  arbitres  et  les  pacificateurs  de 
((  toute  la  contrée,  sans  autre  titre  que  leur  mérite  et  l'opinion  qu'on 
«  y  avait  de  la  drdture  de  leurs  intentions.  Cette  espèce  de  magis- 
«  trature,  uniquement  fondée  sur  la  confiance,  eut  assez  d'éclat  pour 
M  attirer  l'attention  de  François  l^^  et  lui  inspirer  le  dessein,  quand 
<(  il  visita  le  midi  de  la  France,  de  créer  un  office  de  conseiller  au 
«  Parlement  de  Toulouse  pour  le  second  fils  de  Bernard  de  Resse- 
«  guier. 

«  Bernard  11  de  Resseguier  vint  à  Toulouse  se  faire  recevoir  con- 
a  seiller  au  Parlement,  en  1518.  Lorsqu'il  mourut,  un  de  ses  neveux 
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<(  fut  son  héritier  et  succéda  à  son  office.  Il  est  la  tige  de  cette  lon- 
«  gue  suite  de  magistrats  qui  se  sont  succédé,  de  père  en  fils,  sans 
«  interruption,  jusqu'à  l'extinction  de  la  haute  et  antique  magistra- 
((  ture.  »  Éloge  de  M.  de  Besseguier,  Procureur  général  au  Parlement 
de  Toîilouse^  par  M.  Poitevin,  secrétaire  de  TAcadémie  des  Jeux  flo- 
raux, 5  avril  1811. 

Le  père  Vanière,  dans  l'un  des  quatre  chants  qu'il  ajouta,  en  1719, 
à  son  Prœdium  rusticum,  parle,  sans  le  nommer,  de  M.  de  Resse- 
guier,  chez  qui  il  avait  récemment  passé  l'automne,  et  il  le  désigne 
par  cette  expression  :  0  rerum  suavissime! 

53.  —  Roaldès  de  la  RoaMie  (François),  de  Marcillac,  en 
Rouergue,  suivant  la  plupart  des-  historiens  ;  mais  de  Marcillac,  en 
Quercy,  suivant  Cathala-Coture,  historien  de  cette  province,  qui  con- 
vient cependant  que  sa  famille  était  originaire  du  Rouergue.  Roaldès, 
né  en  1519,  fut  successivement  professeur  de  droit  à  Cahors,  à  Va- 
lence et  à  Toulouse,  où  il  mourut,  en  1589,  de  la  douleur  que  lui 
causa  la  mort  tragique  du  Premier  Président  Duranti.  C*était  à  la  fois 
un  profond  jurisconsulte  et  un  habile  antiquaire,  qui  fut  consulté  par 
le  Cardinal  de  Bourbon,  en  1567,  et  par  le  Cardinal  d'Ossat.  Gujas  et 
Hotman  le  prirent  pour  juge  dans  une  question  de  jurisprudence  et  se 
soumirent  à  sa  décision.  Enfin,  le  Roi  de  Navarre  (Henri  IV)  lui  écri- 
vit pour  lui  témoigner  le  désir  de  le  connaître  autrement  que  de  ré- 
putation. On  a,  de  Roaldès,  un  livre  de  géographie,  intitulé  :  Anno- 
tationes  in  notitiam  tum  Orientis,  tum  Occidentis^  et  un  Discours  des 
choses  mémorahles  de  la  ville  de  Cahors.  Il  laissa  plusieurs  ouvrages 
manuscrits. 

5^.  —  Roclte-Flavin  (Bernard  de  la),  l'un  des  plus  savants 
magistrats  de  son  siècle,  naquit,  en  1552,  près  du  monastère  de 
Saint-Sernin-lès-Rodez  ;  fut  docteur  en  droit,  à  Toulouse,  en  1570; 
avocat  en  1571  ;  conseiller  au  Présidial,  le  1"  de  septembre  1574 
(en  trompant  sur  son  âge),  et  Président  aux  requêtes  dans  le  Parle- 
ment de  Toulouse,  le  19  de  janvier  1581.  On  lui  disputa  la  qualité  de 
Premier  des  Présidents  aux  requêtes,  ce  qui  le  força  d'aller  à  Paris, 
où,  en  1583,  il  fut  pourvu  d'une  charge  de  conseiller  au  Parlenient 
Le  gain  de  son  procès,  qui  eut  lieu  le  13  de  février  1584,  le  ramena 
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néanmoios  à  Toulouse,  d'où  il  ne  s'éloigna  plus.  Il  mourut,  ^n  1627, 
après  avoir  eu  le  titre  de  Conseiller  d'État.  On  lui  doit  un  Reciml  des 
arrêts  notables  de  la  cour  de  Parlement  de  Toulotise,  Toulouse,  1617, 
in-4o,  que,  depuis,  de  Cambolas  publia,  avec  des  décisions,  en  4682, 
et  François  de  Graverol,  avec  des  observations,  en  1720.  Il  fit  aussi 
imprimer,  à  Bordeaux,  la  même  année,  1617,  un  ouvrage  in-folio, 
intitulé  :  Treize  livres  des  Parlements  de  France ,  qui  eut  une  autre 
éditi(Mi,  in-4*>,  mais  moins  estimée  que  la, précédente,  à  Genève,  en 
1621.  Ce  Traité  est  rempli  de  recherches  curieuses,  mais  il  mécon- 
tenta la  compagnie  à  laquelle  appartenait  l'auteur  ;  car,  par  arrêt  du 
12  de  juin  1617,  elle  ordonna,  «  sur  la  requête  du  procureur  du  Roi, 
«  que  le  sieur  de  la  Roche  seroit  admonesté,  que  son  livre  seroit  la- 
«  céré  par  le  greffier  de  la  cour  en  sa  présence ,  comme  contenant 
«  plusieurs  faits  faux  et  supposés  centrales  Parlements  et  quelques 
«  ctffiders  d'iceux  ;  que  tous  les  exemplaires  en  seroient  supprimés 
«  aux  frais  dudit  de  la  Roche,  qui,  pour  ce,  consigneroit  trois  mille 
«  Uvres,  et  avec  défenses  à  lui  de  faire  imprimer  aucun  livre,  et,  de 
«  plus ,  l'interdisoit  pour  un  an  de  son  ofûce.  »  Cette  défense  ne 
l'empêcha  pas  de  composer  un  autre  ouvrage,  «  contenant  les  mé- 
<t  moires  des  antiquités,  singularités  et  choses  les  plus  mémorables  de 
«  Toulouse  et  autres  (villes)  du  ressort  du  Parlement  de  Toulouse,  en 
«  deux  livres  et  deux  cent  soixante  chapitres,  qu'il  dédia  aux  États 
«  de  Languedoc.  »  Les  États  lui  accordèrent  même,  en  1626,  une 
gratification  de  sept  cent  vingt-cinq  livres  pour  l'aider  à  l'impresaon 
de  cet  ouvrage  ;  mais,  soit  qu'il  fiit  effrayé  de  la  défense  d'imprimer 
que  lui  avait  faite  le.  Parlement,  soit  à  cause  de  sa  mort,  arrivée  l'an- 
née d'après,  il  n'a  été  imprimé  de  ce  travail  qu'une  brochure  de 
douze  pages. 

55.  —  Rodelle  ou  Rodeille  (Pierre),  jésuite,  que  Moréri  fait 
naître,  à  Rodez,  le  7  de  septembre  1623,  naquit  k  Saint-Côme  ?  fut 
'  professeur  à  Toulouse  ;  recteur  des  collèges  de  Billom  et  de  Béziers, 
et  mourut,  à  Montpellier,  le  10  de  décembre  1696.  Il  a  commenté 
Martial,  Horace  et  Juvénal.  On  connaît  encore  de  lui  deux  lettres  en 
latin,  adressées  à  Julien  de  Héricourt,  grand-père  de  celui  qui  a  fait 
coimaître  ce  nom,  et  V Horoscope  du  grand  Dauphin  (^Monseigneur), 
en  vers  latins,  1662. 
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56.  —  Bosset,  maison  plus  connue  sous  le  nom  de  Fleurj, 

que  lui  transmit,  dans  le  dix-huitième  siècle,  pour  le  perpétuer,  le 
Cardinal  qui  le  rendit  célèbre.^ 

La  tige  connue  de  cette  famille  est  Philippe  de  Rosset,  seigneur 
baron  de  Montpaon,  dans  le  diocèse  de  Vabres,  père  d'un  autre  Phi- 
lippe, également  baron  de  Montpaon  et  seigneur,  en  Languedoc,  de 
La  Valette  et  d' Arboras,  lequel  vivait  en  1444. 

Bernardin  de  Rosset,  seigneur  de  Ceilhes  et  de  Rocosel,  dans  le 
diocèse  de  Lodève,  descendant  de  ceux-ci,  épousa  Marie  de  Fleury, 
sœur  du  Cardinal,  qui  était  de  Lodève  comme  lui  ;  et  ce  dernier, 
alors  Évêque  de  Fréjus,  précepteur  du  Roi  depuis  1715,  et  déjà  puis- 
sant, ût  ériger  en  marquisat,  pour  son  beau-frère,  en  1724,  les 
terres  de  Rocosel  et  de  Ceilhes. 

Devenu  premier  ministre  et  Cardinal  en  1726,  il  fit  ériger  ces 
terrés,. avec  celle  de  Pérignan,  située  près  de  Narbohne,  en  duché- 
pairie,  sous  le  nom  de  Fleury,  en  1736,  pour  André-Hercule  de  Ros- 
set, son  neveu  et  son  filleul,  qu'il  avait  fait  Chevalier  des  Ordres  du 
Roi  en  1734;  qui  fut,  de  plus.  Gouverneur  et  lieutenant  général  en 
Lorraine  et  Barrois,  en  1737,  et  premier  gentilhomme  de  la  Cham- 
bre en  174^. 

Pons  de  Rosset  de  Ceilhes,  frère  du  duc,  qui  prit  le  titre  de  mar- 
quis de  Rocosel,  quand  il  y  eut  un  duché  dans  sa  famille,  fut  colonel  ré- 
formé en  1722;  colonel  du  régiment  d'Angoumois  en  1725;  brigadier 
d'infanterie  en  1729;  maréchal  de  camp  en  1731  ;  Commandeur  de 
l'Ordre  de  Saint-Louis  en  1732;  lieutenant  général  en  1734;  Grand- 
croix  de  Saint-Louis  en  1737.  Il  mourut  en  1763. 

André-Hercule  de  Rosset,  premier  duc  de  Fleury,  qui  avait  épousé, 
en  1714,  avant  l'élévation  de  sa  famille,  Marie  Rey,  fiHe  d'nn  con- 
seiller au  Présidial  de  Montpellier,  en  eut  quatre  fils  : 

1.  Le  premier,  né  en  1715,  eut,  en  1734,  le  régiment  d'Angou- 
mois, qu'avait  eu  son  oncle ,  et  fut ,  plus  tard ,  colonel  lieutenant  du 
régiment  de  Royal  dragons,  dont  le  Roi  était  mestre  de  camp.  Il  eut, 
à  la  suite  de  son  père,  le  titre  de  duc  et  pair,  le  Gouvernement  de 
la  Lorraine  et  du  Barrois,  et  la  place  de  premier  gentilhonune  de  la 
Chambre;  fut  lieutenant  général  des  armées  en  1748,  et  Chevalier 
désordres  en  1753. 
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2.  Pierre-Augustin-Bemardin  de  Rosset  de  Rocosel  de  Fleury,  né 
en  1717,  au  château  de  Pérignan,  fut  Évêque  de  Chartres  en  1746. 
H  mourut  en  1780. 

3.  Henri-Marie-Bernardin  de  Rosset  de  Ceilhes  de  Fleury,  né  en 
1718,  fut  Archevêque  de  Tours  en  1751  ;  Archevêque-duc  de  Cambrai 
en  1774. 

4.  Jean-André-Hercule  de  Rosset  de  Ceilhes,  Chevalier  et  puis  di- 
gnitaire de  l'Ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem,  qui  fut  successive- 
ment le  Chevalier,  le  Commandeur  et  le  Bailli  de  Fleury,  était  colo- 
nel, en  1738,  d'un  régiment  de  cavalerie  de  son  nom.  Il  fut  briga- 
dier de  cavalerie  en  1748;  maréchal  de  camp  en  1761.  En  1772,  il 
était  Ambassadeur  de  son  Ordre  en  France. 

Le  deuxième  duc  de  Fleury  eut,  en  1750,  un  fils,  le  marquis  de 
Fleury,  qui,  en  1770,  était  duc  à  brevet,  et  vivait  encore  en  1782. 
Celui-ci  eut,  en  1770,  un  fils,  qui  a  été  le  dernier  duc  de  Fleury. 

Un  chevalier  de  Fleury  commandait,  en  1744,  un  régiment  d'in- 
fanterie de  son  nom,  qui  n'avait  qu'un  bataillon. 

En  1795,  existait  aussi  un  vicomte  de  Fleury,  appartenant  à  la 
même  maison,  et  qui  avait  eu  le  grade  de  colonel. 

57.  —  Saury  (N.),  abbé,  né  à  Entraygues  en  1734  ;  professeur 
de  philosopliie  à  Montpellier,  publia  des  ouvrages  de  mathématiques 
et  un  Cours  de  philosophie  à  Vusage  des  gens  du  monde. 

58. —  Seiruier  (Jacques),  qw^Mé philosophe  et  théologien  français 
delà  ville  de  Rodez,  composa  une  oraison  funèbre  de  Henri  IV,  qui 
fut  imprimée,  à  Paris,  en  1610,  par  Jean  du  Carroy.  Elle  était  origi- 
nairement écrite  en  latin  et  porte  qu'elle  fut  récitée,  à  Borne,  en  la 
chapelle  du  Saint-Père,  au  Vatican,  aux  obsèques  de  Henry  le  Grand, 
Roi  Très-Chrestien,  le  vingt-huitième  de  mxiy  1610.  Elle  fut  pronon- 
cée en  latin  devant  le  Pape  et  imprimée  en  cette  langue  dans  un  Re- 
cueil  des  oraisons  funèbres  de  Henri  IV,  où  Ton  en  trouve  en  fran- 
çais, en  latin  et  en  italien. 

Seguier  loue  surtout  Henri  de  sa  piété,  d'avoir  rebâti  des  églises  et 
des  hôpitaux  qu'il  eut  soin  de  doter  ;  d'avoir  rétabli  la  célébration  de 
la  messe  dans  plus  de  trois  cents  villes,  où  l'exercice  du  cuUe  catho- 
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lique  était  interrompu  depuis  quarante  ans;  d'avoir  aussi  rétabli  les 
jésuites  et  de  les  avoir  protégés  en  Turquie,  au  point  qu'on  bâtît  un 
collège  pour  eux  à  Constantinople  ;  d'avoir  empêché  que  le  Saint-Sé- 
pulcre ne  fût  ruiné,  etc.,  etc.  L'orateur  vante  aussi  l'incroyable  force 
de  corps  de  Henri,  son  invincible  courage  d'esprit,  son  équité,  sa 
modestie,  sa  magnanime  valeur,  et  raconte  qu'il  resta  victorieux  en 
trois  batailles  rangées,  en  trente-cinq  rencontres  d'armes,  en  cent 
quarante  combats  où  il  combattit  de  sa  main,  et  en  trois  cents  sièges 
de  places. 

Tels  sont  les  principaux  traits  de  cette  oraison  funèbre,  courte  et 
mal  faite,  au  jugement  de  TEstoile,  dans  son  Journal  du  règne  de 
Henri  /F,  et  où,  en  effet,  l'auteur  resta  bien  au-dessous  de  son  sujet. 

59.  —  Seiruy  (Joseph),  né  à  Rodez  en  1689,  prêcha,  en  1729,  à 
Paris,  devant  l'Académie  française,  le  panégyrique  de  Saint-Louis,  qui 
fut  très-goûté,  et  remporta,  en  1732,  le  prix  de  vers  décerné  par  la 
même  Académie,  prix  dont  le  sujet  était  les  Progrès  de  la  Tragédie, 
En  récompense  de  ses  succès,  il  devint  prédicateur  du  Roi,  abbé  de 
Genlis,  chanoine  de  Meaux,  et  fut  reçu  membre  de  l'Académie  fran- 
çaise en  1736.  Il  mourut  en  1761,  laissant  deux  volumes  de  Pané- 
gyriques,  deux  volumes  de  Sermons  et  un  volume  de  Discours  aca^ 
démiques.  L'abbé  Seguy  était  un  orateur  élégant  ;  mais  on  lui  a  re- 
proché de  n'avoir  pas  toujours  assez  de  chaleur.  Son  oraison  funèbre 
du  Maréchal  de  Villars,  prononcée  le  27  de  janvier  1735,  eut  une 
grande  réputation  et  la  méritait  :  le  panégyrique  de  Saint-Louis, 
qu'pn  avait,  dans  le  temps,  attribué  à  La  Mothe,  fut  cependant  re- 
gardé comme  le  chef-d'œuvre  de  l'auteur. 

Parmi  les  panégyriques  se  trouve  celui  de  la  bienheureuse  Jeanne 
de  France,  fille  de  Louis  XI  et  femme  de  Louis  XII,  fondatrice  des 
Annonciades;  panégyrique  qui  fut  prononcé  dans  l'église  de  cet  Or- 
dre, à  Rodez,  avant,  du  moins  je  le  présume,  que  Seguy  allât  prê- 
cher à  Paris.  On  y  ht  un  éloge  pompeux  de  l'Évêque  qui  occupait  le 
siège  de  Rodez  à  cette  époque  (Jean-Armand  de  la  Vove  de  Tovirou- 
vre),  et  du  père  Gilbert  Nicolaï  ou  Gabriel-Marie,  regardé  cooune  le 
second  instituteur  de  l'Ordre  de  l'Annonciade  ;  mais  on  est  étonaé 
que  Seguy  n'ait  pas  rappelé,  dans  cette  circonstance,  que  ce  relî- 
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gieux  avait  fondé  la  maison  de  Rodez,  qui  fut  la  troisième  de  l'Ordre, 
dans  laquelle  il  mourut,  le  27  d'août  1532,  et  fut  inhumé. 

60.  —  tiieard  (Jean),  docteur  es  droits,  et  conseiller  à  l'Élection 
de  la  Haute-Marche  de  Rouergue,  a  laissé,  en  manuscrit,  Rutena 
Christiana ,  $ive  Séries  et  Historia  episcoporum  Rutenensivm,  et  une 
Histoire  des  comtes  de  Rodez,  avec  un  Catalogue  des  SénéckaiLX  du 
Rouergue.  Sicard  écrivait  sous  le  règne  de  Louis  XIV.  Il  parsdt  qu'en 
1716  il  était  encore  vivant. 

61.  —  HouUé  (Raimond  du).  La  fondation  d'un  hospice  de  cha- 
rité, à  Aubin,  en  1348 ,  recommande  ce  nom  à  la  vénération  pu- 
blique. 

62.  —  Tassère,  —  OTissIer,  —  lie  Tessier,  —  Textoris 

(Pierre).  On  trouve,  désigné  sous  ces  quatre  noms,  un  Cardinal  que 
Cathala-Goture,  historien  du  Quercy,  prétend  (t.  i*'',  p.  264)  avoir 
pris  naissance  dans  le  diocèse  de  Cahors,  et  que  Vaissette,  historien 
du  lianguedoc,  avec  tous  les  auteurs  qui  ont  écrit  sur  l'histoire  du 
Rouergue,  dit,  avec  plus  de  fondement  (t.  iv,  p.  171),  natif  de  Saint- 
Antonin.  Le  Tessier,  d'abord  Prieur  et  Prévôt  du  Chapitre  de  cette 
ville,  était  abbé  de  Saint-Sernin  de  Toulouse,  «  lorsque  Jean  XXII 
«  l'envoya  nonce  vers  Frédéric,  Roi  de  Sicile,  pour  lui  demander 
«  l'honmiage  que  ce  royaume  fait  tous  les  ans  au  Saint-Siège.  Ce 
tt  n'était  qu'un  prétexte.  Le  véritable  motif  du  voyage  du  nonce  était 
«  d'empêcher  la  guerre  prête  à  s'allumer  entre  ce  prince  et  Robert, 
(i  Roi  de  Naples.  Il  fallait,  pour  y  réussir,  engager  Frédéric  à  retirer 
«  les  garnisons  des  places  de  la  Calabre,  que  le  Pape  avait  promis 
u  de  faire  rendre  à  Robert.  Le  Tessier  y  parvint,  et  Jean  XXII,  très- 
t<  attaché  au  succès  de  cette  affaire,  l'en  récompensa  par  le  chapeau 
a  de  Cardinal,  au  titre  de  Saint-Étienne  m  Cœlio  monte,  avec  la 
«  charge  de  Vice-Chancelier  de  l'Église  (p.  265).  »  Les  places  de 
Galabre,  où  Frédéric  avait  des  garnisons,  furent  remises  à  Robert,  le 
24  de  juin  1317,  et  il  fut  fait  entre  les  deux  Rois  une  trêve  qui  de- 
vait durer  jusqu'à  Noël  1320.  Ce  fut  cette  même  année  1320  que  Le 
Tessier  fut  nommé  Cardinal,  le  19  de  décembre.  U  fut,  plus  tard, 
Chancelier  en  titre  de  l'Église,  et,  dans  son  élévation,  se  souvint  de 
sa  patrie  pour  y  fonder  un  hôpital.  Il  mourut,  à  Avignon,  en  1327. 
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63.  —  Tauriac.  Maison  ancienne  et  constamment  vouée  à  la 
profession  des  armes.  Le  10  de  novembre  1572,  les  Consuls  et  la  ~ 
communauté  de  Millau  chargèrent  Antoine  de  Tauriac,  seigneur  de 
Saint-Rome,  de  mettre  sur  pied  une  compagnie  de  cent  vingt  arque- 
busiers ;  et,  le  27  d'avril  suivant,  ils  déclarèrent,  sur  le  refus  de  Jac- 
ques de  Castelpers-Panat,  vîcomte  de  Cadars,  qu'ils  ne  voulaient  que 
lui  pour  capitaine  ou  Gouverneur.  En  1574  et  1576,  il  Tétait  aussi  de 
Compeyre.  Le  29  de  mai  1577,  le  Roi  de  Navarre  (Henri  IV)  le 
nommal'un  de  sesgentilshommes,faveurdont  il  lui  donna  connaissance 
par  une  lettre  datée  de  Bergerac  ce  même  jour,  et  terminée  par  ces 
mots,  écrits  de  sa  propre  main,  K*"  meilleur  amy y  Henry.  Le 
18  d*août  1585,  ce  même  Prince  lui  donna  commission  de  lever  deux 
cents  arquebusiers.  Antoine  de  Tauriac  mourut,  le  6  d'octobre  sui- 
vant, en  combattant  à  la  tête  de  la  garnison  de  Millau. 

Le  18  d'août  1612,  la  Reine  Marguerite  (première  femme  de 
Henri  IV),  en  sa  qualité  de  comtesse  de  Rouergue,  nomma  capitaine 
du  château  de  Millau  Jacques  de  Tauriac,  S'  d'Alteyrac,  lils  du 
précédent,  et  cette  nomination  fut  confirmée  par  Louis  XIU,  le 
k  d'octobre  de  la  même  année.  En  1618,  le  S'  d'Alteyrac  eut  aussi 
le  commandement  du  château  d'Ayssène.  En  1639 ,  le  prince  de 
Condé,  général  de  l'armée  de  Roussillon,  ayant  envoyé  au  chevalier 
d'Arpajon  un  ordre,  daté  de  Narbonne,  le  20  de  septembre,  pour 
assembler  des  troupes  en  Rouergue,  celui-ci  donna  pouvoir,  à  Mil- 
lau ,  le  23  de  septembre ,  au  S*"  d'Alteyrac ,  de  faire  une  levée  de 
gens  de  guerre,  tant  à  pied  qu'à  cheval. 

L'année  précédente,  Jean-Antoine  de  Tauriac,  fils  d'Antoine,  avait 
fait  partie  de  Tarrière-ban  convoqué,  pour  le  siège  de  Fontarahie,  par 
le  même  prince. 

Jacques  de  Tauriac,  S"*  d'Alteyrac,  capitaine  du  château  de  Mil- 
lau, en  1612,  eut  pour  successeur  dans  ce  gouvernement,  le 
18  d'avril  1650,  Jacques  de  Tauriac,  S'^  d'Alteyrac,  son  fils,  en  fa- 
veur de  qui  il  s'était  démis,  et  qui  fut  mis  en  possession  le  8  de  jan- 
vier 1654. 

Pierre  de  Tauriac,  fils  de  Jean-Antoine,  fit  partie,  en  1674,  ainsi 
que  Jacques  de  Tauriac,  S»"  de  Bussac,  son  cousin,  de  l'arrière-ban 
du  Rouergue,  convoqué  par  le  Maréchal  d'Albret,  Gouverneur  de  la 
province  de  Guienne. 
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Jacques,  marquis  de  Tauriac,  ûls  de  Pierre  et  de  Marie  de  Gaujal, 
obtint  le  grade  de  capitaine  en  1680,  et  fut,  en  1688,  capitaine  châ- 
telain de  Millau.  En  169/|,  quatre  Tauriac  servaient,  en  qualité  de 
capitaines,  dans  le  régiment  de  Sault-Lesdiguières ,  qui  faisait  la 
guerre  en  Catalogne.  Deux  d'entre  eux,  le  marquis  et  son  frère,  se 
distinguèrent  au  passage  de  la  rivière  du  Ter  et  aux  sièges  de  Pala- 
mos  et  de  Girone  ;  les  deux  autres ,  qui  étaient  leurs  cousins ,  assié- 
gés dans  Ostalrich,  y  furent  blessés.  En  16^,  le  marquis  de  Tauriac 
servit  comme  aide  de  camp  du  duc  de  Vendôme.  En  1701,  après 
s'être  distingué  au  siège  de  Barcelone,  il  fut  blessé  au  bras  droit,  le 
!•'  de  septembre,  à  l'affaire  de  Chiari,  et  fut  obligé  de  le  faire  ampu- 
ter le  lendemain.  Le  20  de  janvier  1703,  il  fut  nommé  Chevalier  de 
l'Ordre  de  Saint-Louis,  et,  le  3  de  février  1718,  commissaire  pour  la 
noblesse  dans  l'Election  de  Millau. 

Jacques  de  Tauriac,  capitaine  au  régiment  de  Condé,  infanterie, 
mourut,  le  16  de  septembre  1747,  des  blessures  qu'il  avait  reçues  à 
l'affaire  du  col  de  l'Assiette. 

Dans  le  courant  du  dix-huitième  siècle,  la  maison  de  Tauriac  a 
produit  quinze  officiers  de  terre  ou  de  mer,  dont  six  étaient  Cheva- 
liers de  l'Ordre  de  Saint-Louis,  et  trois.  Chevaliers  de  l'Ordre  de 
Saint-Jean  de  Jérusalem. 

6/(.  —  Vaissettes.  ^(  La  prospérité  de  Salmiech,  dit  M.  Mon- 
u  leil,  dans  la  Description  du  département  de  VAveiron^  est  due  à  un 
<(  bon  curé,  nommé  Vaissettes,  qui  parvint  à  y  introduire  la  filature 
«  des  laines.  Son  entreprise  eut  un  si  grand  succès,  que,  peu  d'an- 
«  nées  après,  elle  fit  vivre  deux  cent  cinquante  personnes.  » 

65.  —  Verlae  d«  la  Bastide  (Bernard-Louis),  né  à  Ségur, 
au  dix-huitième  siècle,  est  auteur  des  pièces  suivantes  : 

Épîtres  écrites  de  la  campagne  à  M.  C***  ; 

Ode  pour  V  ouverture  d'un  exercice  littéraire; 

Lettre  en  vers  semés; 

Ode  sur  la  prise  de  Minorque^  1756  ; 

Les  Fêtes  des  environs  de  Bordeaux,  pastorale  en  trois  actes,  1761  ; 

Ode  sur  la  paix^  1 762  ; 

Ode  à  M.  le  duc  de  Fitz- James  et  autres  pièces,  1764; 

Épîtrc  à  r ombre  de  Calas,  1765. 
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.   66.  —  Vèrlatruet  (Robert),  notaire.  La  ville  de  Saint-Ger 
dut  un  hospice  à  sa  bienfaisance,  en  133/|.  (Monteil.) 

67.  —  Vieussens  (Raimond  de),  fut  médecin  du  Roi;  mem 
de  la  Société  royale  de  Londres  en  1685  ;  de  l'Académie  des  scien 
de  Paris  en  1688 ,  et  mourut,  à  Montpellier,  en  1715.  Il  composa 
grand  nombre  d'ouvrages  en  latin  et  en  français. 

Son  fds,  médecin  comme  lui,  fut  aussi  de  l'Académie  des  sciec 
en  1708. 

68.  —  TiYinrès  (François),  de  Saint-Jean-du-Bruel,  né  en  17 
mort  en  1780,  fut  un  graveur  célèbre;  mais  c'est  surtout  enAn( 
terre  qu'il  est  connu,  parce  que  c'est  à  Londres  qu'il  acquit  et  d^ 
loppa  son  talent.  Un  de  ses  oncles,  tailleur  de  profession,  et  qu 
destinait  à  son  état,  l'avait  appelé  dans  cette  ville.  11  y  reçut  des 
çons  de  dessin  d'un  peintre  italien  nommé  Amironi ,  et  réussit  s 
tout  dans  le  paysage.  La  richesse  de  ses  fonds  et  le  fini  du  feuiU 
rendaient  ses  ouvrages  singulièrement  remarquables.  On  a  dit 
le  graveur  anglais  WooUet,  qui  a  laissé  une  brillante  réputation,  a 
soin  d'avoir  sous  ses  yeuj^  l'œuvre  de  Vivarès  toutes  les  fois  c 
travaillait. 


NOTICES 

SUR 

LES  FAMILLES  PRINCIPALES  QUI  HABITAIENT  LA  VILLE 
DE  MILLAU  EN  f789. 


llaifloiis  aobles  de  aom  et  armes^  ayant  fait  les  preaves 
de  la  Coiii*. 


t  Albignac existant  encore  en  LaugueJuc. 

<  Grégoire  des  Gardies éteinte. 

\  Luzençon-Levezou  de  Vesins existant  encore. 


FamUles  recoiuimeii  nobles  par  des  Jugements  de  maintenue. 

/  Galy-Chaffary 16  mars  1697. 

[  Bonald i8  janvier  1698. 

i  Gaujal 6  septembre  1698. 

;  Isarn 6  septembre  1698. 

)  Tauriac 'H  janvier  1699. 

/  Urre "21  mars  1699. 

[  Blanc  de  La  Guisardie 22  mai  1700. 

xBourzès 2l  mai  1716. 

FauLllle  reconnue  noble  h  Malte. 

Combettes 1787. 

Familles  non  reconnues  nobles  lors  de  la  recherche  de  ittHV 
et  années  snl^antes^  mais  qui  s'étalent  anoblies  depuis  on 
avalent  un  commencement  de  noblesse  en  IVSV* 

f  Gassan ^ 

Falgueirètes i 

pIS"*.'?"''.*  .'  ^  ;  ;  ^  ^  ;  ;  '  W''^'''  d«P«i«  à  Mi***"- 

|Thilorier / 

Julien  de  Pegueiroles . .  \ 

\  Carbon 

I  Sambucy 

fMolenier  Sapientis } Existant  encore. 

Planard 

Roubin-Longuiers 

^Vayssière  Saint-Martin. 
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Familles  du  Tiers  Etat. 


/  Alaret \  /  Cartailhac  . 

i  Bonoefous.  i  L  Dalbis 

dS.?.::  ^'-'--  RicS:::  ^Exista»,  encore. 

I  Molenier.. .  \  f  Rozier  .  , 

\Singla J  VSarret... 


ALBIGNAC. 

Dieudonné  d'Albignac,  Chevalier,  était  à  la  sixième  Croisade  pour 
laquelle  Saint-Louis  partit  en  1248.  Ce  prince  s'embarqua  à-Aigues- 
Mortes,  où  il  fit  quelque  séjour.  Alfonse,  comte  de  Poitiers,  son  frère, 
et  Jeanne,  femme  de  celui-ci,  comtesse  de  Toulouse  et  de  Rouergue, 
partirent  eux-mêmes  de  ce  port  en  1249,  et  cette  circonstance  fît  que 
beaucoup  de  gentilshommes  de  cette  dernière  province  se  croisèrent. 
L'écusson  de  Dieudonné  d'Albignac  se  trouve  aux  galeries  de  Ver- 
sailles. 

Jean-Dieudonné  d'Albignac,  damoiseau,  assista,  en  1336  ou  133^, 
à  une  transaction  passée  à  Millau  entre  le  Roi  Philippe  de  Valois  et 
Giraud  d'Armagnac,  vicomte  de  Creyssel.  Il  fut,  à  la  suite  de  son 
père,  seigneur  de  Camiès  et  d'Alayrac. 

Reginon  d'Albignac,  Écuyer,  portait  les  armes,  en  1386  et  1387, 
pour  la  défense  du  Rouergue,  et  servait  dans  la  compagnie  de  Ber- 
nard d'Armagnac,  depuis  Connétable. 

Pierre  d'Albignac,  arrière-petit-fils  de  Jean-Dieudonné,  et  qui 
épousa,  en  1479,  Flore  de  Capluc,  fit  bâtir  l'aile  gauche  du  château 
du  Triadou,  et  mourut  peu  après  1501. 

Il  est  dit,  dans  une  Description  des  Églises  romanes  du  canton  de 
Peyreleau  (1),  que  lorsqu' Arnaud  de  Méjanez  commandait  à  Creyssel, 
cette  place  fut  assiégée  par  les  calvinistes  de  Millau  ;  qu'un  d'Albi- 
gnac alla  se  poster  au  Mont-Fraysse  pour  attendre  et  repousser  les 
troupes  qui,  de  Meyrueis  et  des  Cévennes,  allaient  donner  aide  aux 
assiégeants  ;  qu'il  les  battit  et  leur  enleva  un  butin  immense  qui  lui 


(1)  Mémoires  de  la  Socièlé  des  leUies.  sciences  et  arts  de  l'Aveiron,   tome  v. 
page  274. 
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ervit  à  faire  bâtir  l'aide  droite  du  château  du  Triadou  sans  qu'il  y 
mployât  tout  le  prix  du  butin,  de  façon  qu'il  put  acheter  la  Seigneurie 
le  Peyreleau,  et,  de  plus,  conserver  un  trésor  qu'il  cacha. 

Le  fait  paraît  vrai,  mais  l'époque  à  laquelle  on  le  rapporte  n'est 
>as  exacte.  D'une  part,  il  est  bien  certain  qu'en  1559,  Arnaud  de 
léjanez,  S»^  de  Larguiès,  qui  commandait  à  Creyssel,  demanda  aux 
jonsuls  de  Rodez  de  lui  envoyer  quatre  mousquets  pour  lui  aider  à 
;e  défendre,  s'il  était  attaqué;  mais  il  n'est  pas  moins  certain  qu'il 
le  fut  point  alors  attaqué,  et  même  il  ne  pouvait  pas  Têtre  par  les 
calvinistes  de  Millau,  puisque  la  doctrine  de  Calvin  ne  fut  prêchée 
2n  cette  ville  qu'en  1560. 

D'un  autre  côté,  l'auteur  de  ce  livre  a  entendu  conter  à  M.  de 
Bonnefous,  dernier  Gouverneur  de  Millau,  né  vers  1720,  et,  par  consé- 
[fuent,  quatre-vingl-dix  ans  seulement  après  les  dernières  guerres 
de  religion,  que  le  d'Albignac  qui  s'enrichit  de  la  dépouille  des  cal- 
vinistes était  Simon,  dont  il  sera  parlé  tout  à  l'heure,  lequel  vivait 
du  temps  du  duc  de  Rohan,  Henri,  chef  du  parti  calviniste  en  France. 
On  sait  qu'en  1628,  Rohan,  pressé  par  les  habitants  de  Millau,  vint 
de  Meyrueis  faire  le  siège  de  Creyssel.  C'est  donc,  d'après  cette  ver- 
sion, à  Tannée  1628  que  se  rapporte  le  fait  d'un  combat  livré  par 
un  d'Albignac  aux  calvinistes  allant  de  Meyrueis  au  siège  de  Creys- 
sel ;  et,  probablement,  il  attaqua  alors  l'escorte  des  bagages  du  duc 
de  Rohan  :  le  butin  considérable  qu'il  fit  donne  lieu  de  le  croire. 

D'autres  particularités  viennent  à  l'appui  de  la  date  assignée  ici  à 
la  conquête  de  ce  butin.  La  chapelle  du  château  du  Triadou,  dans 
la  construction  et  la  décoration  de  laquelle  fut  déployé  un  luxe  rare 
en  Rouergue,  môme  chez  les  gens  opulents,  ne  fut  achevée  qu*en 
1669  par  François  d'Albignac,  fils  de  Simon.  Si  le  château  eût  été 
terminé  environ  un  siècle  auparavant,  on  ne  voit  point  comment  la 
chapelle  n'aurait  pas  été  bâtie  plus  tôt.  Il  est  vraisemblable,  au  con- 
traire, que  la  chapelle  fut  construite  dès  que  le  château  fut  achevé. 
Remarquons  encore  que  ce  fut  de  1669  à  1699  que  la  terre  de 
Peyreleau  fut  acquise  par  les  d'Albignac,  et,  dit-on,  à  l'aide  du  butin 
fait  sur  les  calvinistes  ;  on  ne  concevrait  pas  non  plus  que  le  prix  de 
ce  butin  fut  resté  jusqu'alors  sans  emploi,  si  ce  butin  eût  été  fait 
vers  1560.  A  la  vérité,  une  partie  du  trésor  fut  cachée,  mais  c'était 
celle  qu'on  ne  voulut  pas  employer  ou  qui  ne  put  pas  l'être.  Ce  trésor 
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n'a  été  découvert  que  de  nos  jours,  et  point  par  la  famille  de  celui 
qui  l'avait  soustrait  à  tous  les  yeux  (1). 

Simon  d'Albignac,  S'  du  Triadou,  était  gentilhomme  ordinaire  du 
Roi  Louis  XIII,  en  1635,  et  vivait  encore  en  1639. 

Je  viens  de  dire  que  M.  de  Bonnefous  savait  par  tradition  que  ce 
Simon  s'était  enrichi  des  dépouilles  des  calvinistes.  Cela  eut  d'abord 
lieu  en  1589,  lorsque  Simon  était  encore  fort  jeune,  car  il  ne  se 
maria  qu'en  1596.  De  concert  avec  son  frère,  plus  jeune  encore  que 
lui,  il  avait  fait  prisonnier  Jean  de  Castelpers,  baron  de  Panât,  chef 
du  parti  calviniste  en  Bouergue,  qui  se  racheta  moyennant  une  ran- 
çon de  cinq  mille  écus,  stipulée  dans  la  capitulation  qui  fut  passée 
au  château  de  Mostuéjouls,  le  2  de  juillet  1589.  Si,  de  plus,  Simon 
s'empara  d'une  partie  des  bagages  du  duc  de  Rohan  en  1628,  sa 
part  dans  les  dépouilles  des  calvinistes  dut  être  en  effet  considéra- 
ble. Il  faut  ajouter  aux  probabilités  que  j'ai  déjà  données  de  son 
expédition  dans  cette  dernière  circonstance,  que,  pour  se  rendre  de 
Meyrueis  à  Millau,  l'armée  de  Rohan  devait  nécessairement  traverser 
les  terres  de  Simon  d'Albignac. 

J'ai  dit  que  la  chapelle  du  château  du  Triadou,  achevée  en  J669 
par  François  d'Albignac,  fils  de  Simon,  fut  établie  avec  luxe  ;  elle 
mérite  quelques  détails. 

Séparée  du  château  par  une  belle  terrasse,  elle  est  bâtie  en  forme 
de  dôme  octogone,  avec  porte  à  plein-cintre,  richement  sculptée, 
surmontée  de  l'écHSSon  des  d'Albignac  ;  par-dessus  est  une  niche,  où 


(i)  En  1793,  un  détachement  de  la  garde  nationale  de  Millau  alla  au  château 
du  Triadou  pour  s*y  emparer  d'une  grande  quantité  d'argenterie  que  Claude 
d'Albignac  y  avait  cachée  avant  d'émigrer,  fait  que  le  neveu  d'un  domestique  de 
confiance  avait  dénoncé  à  la  municipalité  de  Millau.  Ces  gardes  nationanx 
fouillèrent  tous  les  recoins  du  château,  et  l'un  d'eux  remarqua  dans  un  galetas 
un  escalier  en  bois  dont  une  des  marches  portait  en  creun  l'écusson  de  la  fa- 
mille. Dans  son  indignation  contre  la  noblesse  et  ses  insignes,  il  brisa  la  planche 
ainsi  blasonnée ,  et  le  trésor  dont  la  famille  d'Albignac  connaissait  Texistence  et 
qu'elle  cherchait  vainement  depuis  plus  d'un  siècle  et  demi,  apparut  au  jour, 
caché  dans  des  sacs.  Il  était  impossible  qu'une  pareille  découverte  restât  igno- 
rée :  on  en  dressa  procès-verbal  en  déclarant  qu'on  avait  trouvé  des  saeê  rem* 
plis  de  sous^  comme  si  l'on  remplissait  de  sous  des  sacs  pour  les  cacher  ensuite 
avec  ces  précautions.  Pas  bien  longtemps  après,  le  chef  de  cette  expédition  fil 
bâtir  à  Millau,  sur  le  boulevard  de  LayrolJe,  une  grande  et  belle  maison  que  U 
voix  juste  et  vengeresse  du  peuple  a  baptisée  Hôtel  du  Triadou. 
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l*on  voyait  une  statue  (apparement  de  la  Vierge,  à  qui)  la  chapelle 
était  consacrée).  Cette  statue  n'existe  plus  aujourd'hui.  Le  toit  est 
surmonté  d'une  tour,  également  octogone,  en  charpente  et  à  nom- 
breux vitraux  :  c'était  là  le  clocher,  au  milieu  duquel  on  voyait  sus- 
pendue une  cloche  d'argent,  du  poids  de  cinquante  à  soixante  livres. 
L'intérieur  de  cette  chapelle  octogone  avait,  sur  quatre  de  ses  côtés, 
la  porte,  l'autel,  deux  fenêtres  à  vitraux  peints  ;  sur  les  quatre  autres 
faces,  on  voyait  autant  de  fresc[ues  dont  les  sujets  étaient  l'Annon- 
eialion,  VlmmaciUée  Conception,  la  Visitation^  la  Présentation.  En 
dehors,  sur  la  porte,  au-dessus  de  la  niche,  on  lisait  Tinscription 
•     suivante  : 

Virginœ  matri 

Patronœ  et  dominœ  suœ 

In  œternum  pietatis^  gratitudinis  et  elientelœ  monimentum 

Sacrum  hoc 

Seipsum  totamque  illtistrissimam  familiam 

DD 

Nohilis  Franciscus  d*Albignac  dominus  de  Triadou 

Cliens  devotissimus 

Anno  1669,  die  24*  mensis  septembri^. 

Victor  d'Albignac,  S'  de  Peyreleau,  fils  de  François,  fut  reconnu 
ï^oWe  par  jugement  du  20  de  janvier  1699. 

Soixante-quinze  ans  plus  tard,  Pierre-Jean-Lévy  d'Albignac,  né  en 
*- 'y  44,  qui  devint  chef  du  nom  et  armes,  fut  présenté  à  la  Cour,  et 
Q^onta  dans  les  carrosses  du  Roi. 

Claude-François  d'Albignac-Castelnau  fut,  en  1779,  membre,  pour 
l'Ordre  de  la  noblesse,  de  l'Administration  provinciale  de  la  Haqte- 
^uienne,  établie  cette  année;  né  en  1740,  il  avait  eu  pour  parrain 
son  oncle  maternel,  Tabbé  de  Canillac-Beaufort-Montboissier,  qui 
©ut  le  cordon  bleu  en  1753.  , 

Kerre-Jean-Lévy  d'Albignac  fut,  en  1783,  Commandeur  de  l'Ordre 
de  Saint-Lazare.  On  sait  que,  pour  être  admis  dans  cet  Ordre,  qui 
»vait  pour  devise  atavis  et  armis,  il  fallait  être  colonel  et  prouver 
*x  générations  consécutives  de  noblesse  militaire.  11  était  mestre 
^^camp  de  cavalerie  depuis  le  1"  de  juillet  1780.  Il  fut,  le  22 
février  1784,  lieutenant  chef  d'escadron  dans  les  Gardes  du  corps 
du  Roi. 
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.  Philippe-François  d'Albignac-Castelnau ,  né  en  1742,  frère  de 
Claude-François,  et  aumônier  du  Roi,  fut  nommé  évêque  d'Angou- 
lême,  en  1784,  et  sacré  dans  la  chapelle  de  Versailles,  le  18  de  juillet 
de  cette  année. 

En  1787,  Philippine  d'Albignac,  sa  nièce,  fut  Chanoinesse  au  Cha- 
pitre royal,  noble  et  séculier,  fondé  en  1782,  à  Lavaine  en  Auvergne, 
diocèse  de  Clermont,  sous  la  protection  de  la  Reine.  Il  fallait  des 
preuves  d'extraction  et  de  race  du  côté  paternel,  remontant  à  1400, 
et  que  la  mère  fût  demoiselle.  Ces  Chanoinesses  portaient  une  croix 
d*or  émaillée  à  huit  pointes,  attachée  à  un  ruban  bleu  moiré,  de 
deux  lignes  moins  large  que  celui  de  l'Ordre  du  Saint-Esprit. 

En  1789,  Philippe-François  d'Albignac-Castelnau,  évêque  d'An- 
goulême,  fut  député  aux  États  généraux. 

En  1792,  cet  évêque;  Claude-François,  son  frère  aîné,  alors  colo- 
nel en  retraite;  Maurice,  Taîné  des  ûls  de  celui-ci,  né  vers  1776,  et 
page  de  Louis  XVI  ;  Pierre-Jean-Lé vy,  chef  d'escadron  dans  les 
Gardes  du  corps  du  même  prince,  émigrèrent.  A  cette  époque,  Témi- 
gration  fut  pour  la  noblesse  française  ce  qu'avaient  été,  au  moyen- 
âge,  les  Croisades.  Cette  même  année,  Maurice  d' Albignac  fut  aide  de 
camp  du  comte  de  Montboissier,  son  grand'oncle  commandant  des 
mousquetaires  et  Chevalier  des  Ordres  du  Roi  depuis  1776. 

En  1793,  Claude-François  d'Albignac-Castelnau  fut  nommé  niaré- 
chai  de  camp. 

En  1807,  Maurice  d' Albignac,  qui  était  rentré  en  France,  prit  du 
service  dans  l'armée  de  Napoléon,  entra  dans  les  gendarmes  d'or- 
donnance, qui  avaient  le  droit  de  nommer  leurs  sous-officiers,  et  qui 
le  nommèrent  maréchal  des  logis,  grade  qui  lui  donnait  le  rang  de 
colonel. 

Après  la  création  du  Royaume  de  Westphalie,  il  devint  aide  de 
camp  du  Roi  Jérôme,  son  ministre  de  la  guerre,  son  Grand  Écuyer  et 
comte  de  Ried  ;  mais,  à  la  suite  de  quelques  discussions  avec  le  Roi, 
il  se  démit  de  tous  ses  emplois  et  revint  en  France. 

Il  fit,  en  1812,  la  campagne  de  Russie  comme  chef  d'état-major 
du  général  Gouvion  Saint-Cyr,  qui  mérita,  en  battant  le  général 
comte  de  Witgenstein,  le  bâton  de  Maréchal  de  France. 

Fxï  1813  et  1814,  il  eut  le  commandement  du  département  du 
Gard. 
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En  1814,  Pierre-Jean-Lévy  d'Albignacfut  nommé  major  des  Gardes 
du  corps  de  Louis  XVIII  et  lieutenant  général;  Tannée  d'après,  il  fut 
nommé  Grand-croix  de  TOrdre  de  Saint-Louis. 

Le  11  octobre  1814,  Aymar  d'Albignac,  fils  de  Pierre-Jean-Lévy, 
fut  nommé  maréchal  de  camp. 

En  1815,  quand  le  Maréchal  Gouvion  Saint-Cyr  devint  ministre  de 
la  guerre,  Maurice  d'Albignac  fut  Secrétaire  général  de  ce  ministère 
et  contiibua  puissamment  à  la  réorganisation  de  Tarmée.  11  fut  en- 
suite, la  même  année.  Commandant  de  Técole  de  Saint^Cyr.  En  1820, 
il  fut  nommé  Commandeur  de  l'Ordre  de  Saint-Louis  et  de  la  Légion 
d'honneur  :  il  était  aussi  Commandeur  de  l'Ordre  de  Saint-Henri  de 
Saxe.  En  1821,  il  fut  nommé  lieutenant  général,  et  mourut  en  1824, 
sans  être  marié. 

En  1823,  Aymar  d'Albignac,  qui  était  gentilhomme  ordinaire  de  la 
Chambre  du  Roi,  fut  nommé,  après  la  campagne  d'Espagne,  Grand 
officier  de  la  Légion  d'honneur.  Il  mourut  sans  être  marié,  la  même 
année. 

La  maison  d'AIbignac  a  quitté  Millau ,  mais  elle  existe  en  Langue- 
doc, où  elle  a  pour  chef  un  neveu  de  Maurice,  ancien  officier  d'in- 
fanterie qui  a  donné  sa  démission. 

Elle  possédait  en  Rouergue  les  terres  de  Peyreleau,  Veyran, 
Capluc,  Rogers,  et  elle  y  avait  possédé ,  par  une  alliance  avec  les 
Solages,  Castelnau-Peyralez,  dont  une  de  ses  branches  avait  pris  le 
nom. 

Une  autre  branche  de  la  maison  d'Albignac,  dont  on  ne  peut  trou- 
ver la  jonction,  mais  qui,  outre  le  nom,  porte  aussi  les  armes  des 
précédents,  existait  déjà  en  Languedoc,  et  paraît  s'être  séparée  de 
la  souche  à  la  fin  du  quinzième  siècle.  Elle  a  produit  : 

Charles  d'Albignac,  S' d'Arre  et  de  Saint-Michel,  qui  commandait 
dans  le  château  de  Pont  en  1627,  lorsque  ce  château  fut  pris  par  le 
duc  de  Rohan,  et  qui  prit  part  aussi  à  la  défense  du  château  de 
Creyssel,  défense  au  sujet  de  laquelle  il  reçut  une  lettrede  Louis  XII I. 
Il  fut  plus  tard  lieutenant-colonel  du  régiment  d'Enghien. 

Un  des  rameaux  de  cette  branche  a  produit  le  baron  Louis-Alexan- 
dre d'Albignac,  qui  fut  brigadier  d'infanterie  en  1783,  maréchal  de 
camp  le  9  de  mars  1788,  lieutenant  général  le  22  de  mai  1792,  Com- 
mandeur de  l'Ordre  de  Saint-Louis  le  6  décembre  1814.  U  s'était 
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signalé  dans  l'Inde  à  la  défense  de  Pondichéry  en  1774,  et  à  celle  de 
Gondelour  en  1783. 

Les  d'Albignac  ont  pris  les  titres  de  marquis  du  Triadou,  comtes 
d'Albignac,  vicomtes  de  Castelnau,  barons  d'Albignac;  mais  c'étaient 
autant  de  titres  arbitraires,  et  qui  n'étaient  fondés  sur  auaine 
érection, 

La  généalogie  de  la  branche  de  Languedoc  avait  été  publiée  dans 
les  Pièces  fugitives  du  marquis  d'Avbays ,  à  l'article  des  Jugements 
sur  la  Noblesse  de  cette  province,  n*»  30.  La  généalogie  de  la  femille 
entière  a  été  publiée  dans  le  tome  vii«  des  Archives  historiques  et  gé- 
néalogiques de  la  Noblesse  de  France  de  M.  Laine. 

GRÉGOIRE  DES  GARDIES  DE  COUDOLS. 

Cette  maison,  qui  vient  de  s'éteindre,  remontait  à  Raimond  Gré- 
goire, damoiseau,  vivant  en  Languedoc  en  1325,  père  d'Etienne,  de 
qui  venait  la  branche  de  Grégoire  des  Gardies  de  Montpeyroux ,  et 
de  Raimond ,  tige  de  la  branche  de  Grégoire  de  Saint-Sauveur.  Un 
rameau  de  la  première  s'établit  à  Millau,  et  y  resta  obscur;  mais 
les* branches  principales  n'étaient  pas  sans  illustration. 

Jean  Grégoire  des  Gardies,  S'^de  Saint- André,  gentilhomme  ordi- 
naire de  la  Chambre  du  Roi  Louis  XIII,  capitaine  de  cent  chevau- 
légers  et  Gouverneur  de  la  ville  de  Montpellier,  fut  député  aux  États 
généraux  de  1614,  par  la  noblesse  du  Bailliage  de  Montpellier. 

Marc- Antoine  Grégoire  des  Gardies,  comte  de  Canaules  et  Cabanes, 
vicomte  de  Montpeyroux,  baron  de  Deux- Vierges,  seigneur  de  Par- 
lages  et  La  Garrigue,  fut  colonel  d'infanterie  en  1638,  et  maréchal 
de  camp  en  1650. 

Henri  Grégoire  des  Gardies,  son  fils,  comte  de  Montpeyroux, 
baron  du  Pouget,  fut  colonel  du  régiment  de  Rouergue,  et  servait  à  là 
tête  de  ce  régiment  en  1666. 

Dans  la  branche  de  Saint-Sauveur,  Hyacinthe-Philémon  Grégoire, 
qui  servait  dans  les  Gardes  du  corps  de  Louis  XV,  fut,  en  1767,  lieute- 
nant général,  et,  en  1775,  Commandeur  de  l'Ordre  de  Saint-Louis. 

Son  frère  Jean-Baptiste- Amédée  Grégoire  de  Saint-Sauveur,  évêque 
de  Bazasen  1746,  fut  député  aux  États  généraux  de  1789. 
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Le  chevalier  des  Gardies-Coudols,  de  Millau,  énoigra  en  1792, 

La  maison  de  Grégoire  des  Gardies  avait  possédé  en  Rouergue  les 
terres  de  Saint-Rome  et  de  Coudols.  Jean  de  Grégoire,  seigneur  et 
baron  de  Saint-Rome,  épousa,  par  contrat  du  25  d'avril  1655,  Ga- 
brielled'Aibignac,  fille  de  François,  vicomte  du  Triadou,  et  de  Jeanne 
de  Solages  de  Peyre,  baronne  de  Castelnau-Peyralez.  Le  domaine 
des  Gardies  près  Sainl-Bauzely  avait  peut-être  reçu  son  nom  de  cette 
maison. 

Pontusde  la  Gardie,  gentilhomme  languedocien,  qui,  du  temps  du 
Roi  de  France  Charles  IX,  prit  du  service  en  Suède,  et  y  fonda  une 
maiSMi  illustre,  appartenait  peut-être  aussi  à  la  maison  Grégoire  des 
Gardies. 

La  généalogie  de  cette  maison  a  été  publiée  dans  le  deuxième  vo- 
lume des  Pièces  fugitives  d'Aubaj/s,  à  l'article  des  Jugements  sur  la 
noblesse  de  Languedoc,  n®  268. 

LDZENÇON   DE   LEVEZOU   DE   VESINS. 

On  trouve  des  Luzençon  dès  1135,  et  leur  filiation  remonte  à  la 
première  moitié  du  treizième  siècle.  Cent  ans  après,  c'est-à-dire  dès 
1350,  et  constamment  depuis,  on  les  trouve  qualifiés  Noble  et  puis- 
sant homme. 

En  1883,  Jean  de  Levezou,  dernier  mâle  d'une  maison  considérable 
qui  avait  produit  Arnaud  de  Levezou,  Légat  du  Saint-Siège,  Arche- 
vêque de  Narbonne  de  1121  à  1149,  qui  présida  un  concile  provin- 
cial en  1140,  et  en  1122,  chargé  du  Gouvernement  de  Toulouse  en 
l'absence  du  comte,  chassa  du  château  de  cette  ville  Guillaume  de 
liontmaurel,  qui  s'en  était  emparé  pour  le  duc  d'Aquitaine,  enfin 
alla,  en  1123,  délivrer  le  comte  Alfonse,  retenu  prisonnier  à  Orange  ; 
Jean  de  Levezou  donna  tous  ses  biens  à  Rérenger  de  Luzençon,  son 
eeveu  par  sa  mère,  à  la  charge  déporter  les  armes  réunies  de  Luzen-  * 
çon  et  de  Levezou.  La  maison  de  Levezou  possédait  le  château  de 
Çastelmus,  ayant  deiuc  tours  rondes,  duquel  la  juridiction  s'étendait 
sur  ce  lieu,  sur  Marzials,  sur  Roquetaillade,  et  sur  la  plus  grande 
partie  de  la  montagne  de  Levezou,  Rernard  de  Levezou  était  à  la 
sixième  Croisade  en  1250  :  il  était  Chevalier;  son  écusson  est  h  Ver- 
sailles. 

TOM.  m.  20 
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Bérenger  de  Luzençon-Levezou  épousa  Félice  de  Vesins,  fille  uni- 
que de  Vesian ,  seigneur  de  Vesins,  et  leur  fils  Jean  de  Luzençon- 
Levezou  ayant  épousé,  en  1446,  Catherine  d'Estaing,  Vesian,  à 
Toccasion  de  ce  mariage,  fit  donation  de  ses  biens  à  son  petit-fils, 
à  la  condition  de  porter  le  titre  de  seigneur  de  Vesins  et  les  armes  de 
Luzençon  écartelées  de  Vesins,  Dalmace  de  Vesins,  Chevalier,  était  à 
la  sixième  Croisade  en  1250;  on  voit  aussi  son  écusson  dans  les 
galeries  de  Versailles. 

La  maison  de  Luzençon-Levezou- Vesins  a  produit  un  personnage 
historique,  Jean  de  Vesins,  arrière-petit-fils  de  Jean  et  de  Catherine 
d'Estaing,  connu  pour  avoir  sauvé  la  vie,  lors  de  la  Saint-Barthé- 
lémy, à  Regniès,  son  ennemi  capital,  à  qui  il  offrit,  après  l'avoir  mis 
en  sûreté,  de  vider,  quand  il  lui  plairait,  leur  différend,  comme  il 
convenait  à  des  gentilshommes.  Il  fut  capitaine  de  cent  hommes 
d'armes.  Sénéchal  de  Quercy  et  Chevalier  de  l'Ordre  du  Roi,  qu'avait 
aussi  Antoine,  son  frère  aîné,  d'abord  capitaine  de  cent  hommes  de 
pied,  puis  capitaine  de  cavalerie  en  1577,  qui  guerroya  toute  sa  vie 
en  Rouergue  contre  les  calvinistes.  On  attribua  à  ce  dernier  la  vio- 
lation de  la  capitulation  de  Graves  en  1562,  et  une  autre  semblable; 
aussi,  disait-on  alors,  suivant  l'auteur  de  cette  assertion  :  Foi  de 
Graves  de  Vesins  (i). 

D'après  ce  môme  chroniqueur,  contemporain,  mais  qui  écrivait  en 
province  et  sous  l'influence  de  la  passion  religieuse,  lorsque  le  Roi  de 
Navarre  (Henri  IV)  fut  arrêté,  le  24  février  1574,  à  la  cour  de  France, 
on  en  confia  la  garde  à  Jean  de  Vesins,  homme,  dit-il,  arrogant  et 
plein  de  fierté,  qui  s'émancipa  au  point  de  lui  poser  la  main  sur  l'épaule 
en  disant  :  Ahl  petit  Roi,  vous  avez  trop  bravé  le  Roi!  Us  se  retrou- 
vèrent et  combattirent  avec  acharnement  à  Cahors  l'un  contre  l'autre 
durant  trois  jours  et  trois  nuits,  lorsque  Jean  de  Vesins,  devenu  Séné- 
chal de  Quercy  en  1576,  défendit  cette  ville  contre  les  calvinistes, 
en  1580.  La  ville  ayant  enfin  été  prise  par  ceux-ci,  Vesins  se  retira 
à  Gourdon. 

En  1640,  un  autre  Jean  de  Vesins,  qui  fut  gentilhomme  de  la 
Chambre  du  Roi  Louis  XIV,  commandait  une  brigade  dans  la  com- 
pagnie des  gendarmes  du  vicomte  (depuis  duc)  d'Arpajon.  En  1747, 

^1)  Mémoires  manuscrits  d'un  calviniste  de  Millau. 
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N.  de  Vesins  servait  comme  capitaine  dans  le  régiment  de  Condé  :  il 
fut  Chevalier  de  l'Ordre  de  Saint-Louis  en  1769.  En  cette  dernière 
année,  Alexis  de  Vesins  était  maréchal  des  logis  dans  la  deuxième 
compagnie  des  mousquetaires,  ce  qui  lui  donnait  le  rang  de  mestre 
de  camp  de  cavalerie. 

François  de  Vesins,  qui  avait  été  page  du  Roi  Louis  XV  et  exempt, 
en  1 756 ,  dans  ses  Gardes  du  corps,  où  servait  aussi  son  frère  Alexis,  fut 
mestre  de  camp  de  cavalerie  en  1766;  membre,  pour  TOrdre  de  la 
noblesse,  de  rAdministratiwi  provinciale  de  la  Haute-Guienne  en  1 779  ; 
brigadier  de  cavalerie  en  1780,  et  nommé  député  aux  États  généraux 
par  la  noblesse  de  la  Sénéchaussée  de  Villefranche  en  1789  ;  le  mau* 
vais  état  de  sa  santé  l'empêcha  de  remplir  cette  honorable  mission. 

Un  autre  de  ses  frères,  aumônier  du  Roi,  fut  nommé  évoque 
de  Lodève  en  1790  ;  la  révolution  l'empêcha  d'être  sacré  et  installé. 

Jean-Aimé  de  Vesins,  leur  neveu,  né  en  1795,.  est  évêque  d'Agen 
depuis  1841,  Il  a  d'abord  été  marié,  et  son  fils  aîné  a  épousé  une 
fille  du  Maréchal  duc  de  Reggio. 

Une  branche  des  Vesins  s'était  transportée  en  Fratiche-Comté  : 
celle-là  fournit  au  moins  un  émigré.  Celle  de  Millau,  composée,  en 
1789,  uniquement  de  vieillards  et  d'hommes  infirmes,  se  trouva 
dans  l'impossibilité  de  prendre  part  directement  à  cette  dernière 
Croisade.  Le  chef  de  la  famille  imitant  l'exemple  donné  jadis  par  les 
Seigneurs  qui  ne  pouvaient  faire  en  personne  la  guerre  sainte,  en- 
voya à  ses  frais  en  Allemagne  le  chevalier  de  Corcoral  (1),  son  com- 
mensal habituel,  à  qui  son  défaut  de  fortune  n'aurait  pas  permis  de 
se  transporter  en  pays  étranger  et  de  s'y  maintenir. 

La  maison  de  Vesins  a  possédé  en  Rouergue  beaucoup  de  terres 
outre  Vesins,  dont  elle  porte  le  nom  :  partie  de  celles  de  Luzençon 
€t~  de  Prévinquières,  son  patrimoine  primitif;  Compreignac,  qui 
était  un  fort  avec  un  bourg  considérable  ;  Castelmus-Latour  ;  Saint- 
Christophe-de^Peyre,  Thérondels,  La  Roque-Sainte-Marguerite,  Saint- 
Geniez-de-Bertrand,  Recoules,  Bertholène^  dont  le  plan  est  à  la 
KIdiothèque  Impériale,  etc.,  etc.,  comme  aussi  beaucoup  d'autres 
terres  dans  l'Albigeois,  le  Limousin,  etc.,  etc. 


(1)  La  famille  de  Corcoral  fut  reconnue  noble  le  5  de  mars  1700. 
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En  rendant  hommage,  en  1540,  pour  Vesins,  Antoine  disait,  dans 
l'acte  d'hommage,  que  le  château  était  fermé  de  murailles  avec  une 
tour  carrée  à  V ancienne  mode  (ce  qui  signifiait  qu'elle  était  garnie  de 
mâchicoulis),  dans  le  réduit  de  laquelle  les  paysans  avaient  maisons 
pour  recevoir  leurs  personnes  et  biens  en  temps  et  nécessité  de  guerre. 
De  ce  château  dépendait,  outre  Vesins,  le  mandement  de  la  Vaysse, 
dans  lequel  il  y  avait  soixante-un  paysans.  Le  seigneur  avait  dans 
tout  son  fief  justice  haute,  moyenne  et  basse,  avec  juge,  bayle, 
greffier  et  sergent,  et  les  paysans  lui  devaient  la  double  taille  an- 
nuelle dans  les  six  cas  suivants  : 

Quand  il  était  convoqué  pour  l'arrièçe-ban. 
Quand  il  mariait  une  des  filles  de  la  maison. 
Quand  il  était  fait  Chevalier, 
Quand  il  était  pris  faisant  service  au  Roi, 
Quand  il  achetait  un  bien  montant  à  300  livres. 
Quand  il  allait  en  pèlerinage  à  Jérusalem. 

Cette  famille  est  retirée  au  château  de  Vesins. 

La  maison  de  Vesins  a  pris  les  titres  de  marquis,  comte  et  vicomte 
de  Vesins,  mais  sans  qu'il  y  ait  jamais  eu  d'érection  en  sa  faveur. 

Sa  généalogie  a  été  imprimée  in-4°  ;  elle  est  l'œuvre  de  M.  de 
Courchamp ,  auteur  des  Mémoires  de  la  marquise  de  Créquy ,  et 
contient  beaucoup  d'assertions  chimériques.  Il  est  fâcheux  qu'on  ait 
publié  toutes  ces  inventions,  lorsqu'on  avait  à  dire  tant  de  choses 
honorabfes  (1). 

GALY-CHAFFARY   OU    GUALY. 

Cette  famille,  s'il  fallait  en  croire  une  généalogie  imprimée  dans 
les  Registres  de  la  noblesse  de  France,  publiés  par  d'Hozier^  serait 
issue  de  damoiseaux  et  de  Chevaliers  et  remonterait  à  Bérenger  Gualy, 
vivant  en  1262  ;  il  n'en  est  rien  (2).  Tout  ce  qu'elle  peut  dire,  c'est 


(1)  Voir  page  92. 

(2)  Si  les  Gualy  avaient  pu,  conformément  à  leur  prétention,  faire  les  preuves 
de  la  Cour  et,  par  suite,  être  présentés  et  monter  dans  les  carrosses  du  Roi, 
comment  n'auraient-ils  pas  demandé  cet  honneur?  Pourquoi  n'auraient>ils  pas 
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qu'en  1697  elle  fut  reconnue  noble  et  maintenue  dans  sa  noblesse; 
et  qu'en  1786,  N.  de  Gualy  Saint-Rome,  qui  avait  servi  dans  les 
chevau-légers  de  la  Garde  du  Roi,  fut  nommé  membre,  pour  l'Ordre 
de  la  noblesse,  de  l'Administration  provinciale  de  la  Haute-Guienne. 

Quatre  de  ses  fils  et  deux  de  ses  cousins  émigrèrent. 

De  nos  jours,  la  famille  de  Gualy  a  acquis  de  Tillustration  ecclé- 


fail  au  moins  un  page,  ce  qui  n'exigeait  que  de  remonter  à  1550?  C'est  que 
Cherin,  devant  qui  se  faisaient  toutes  les  preuves  de  la  Cour,  était  autrement 
rigide  que  d'Hozier.  Il  discutait  tout  et  n'admettait  que  ce  qui  était  prouvé,  tan- 
dis que  d'Hozier  n'était  pas  difficile;  aussi  les  Gualy  n'avaient-ils  fait  devant 
Cherin  que  la  preuve  centenaire  en  17So.  De  ces  circonstances,  des  qualifications 
contenues  dans  des  actes  authentiques  (1),  de  la  manière  dont  ont  parlé  de  cette 
famille  des  écrits  d'une  époque  où  elle  prétend  qu'elle  était  noble,  je  tire  la 
conséquence  que  les  Gualy  viennent  de  l'un'  de  ceux  qui  furent  Secrétaires  du 
Roi  en  1627  et  1646. 

Voici  comme  s'exprimait,  en  parlant  d'une  femme  de  'cette  famille,  un  chroni- 
queur de  Millau  qui  écrivait  en  1566.  Les  calvinistes  de  cette  ville  n'avaient  point 
alors  de  local  où  ils  pussent  se  réunir  pour  prier.  Ils  achetèrent,  dit  ce  chro- 
niqueur (2),  pour  la  somme  de  trois  cents  livreSyUn  jardin  appartenant  à  la 
femme  de  Pierre  Montels,  nommée  Catherine  Gualine,  et  ils  y  bâtirent  un 
temple  qui  coûta  deux  mille  livres.  Il  est  à  remarquer  que  la  porte  de  ce 
temple,  laquelle  existe  encore,  est  contiguë  à  la  maison  possédée  et  habitée  jus- 
qu'à nos  jours  par  la  famille  de  Gualy  (3). 

Cinquante -deux  ans  plus  tard,  en  1618,  un  Gualy  était  Consul  à  Millau,  et 
alors,  dans  celte  ville,  les  gentilshommes  n'exerçaient  plus  les  fonctions  même 
de  Premier  Consul  :  en  1629,  c'est  le  S'  Cavalier  qui  l'était.  En  cette  même  an- 
née 1629,  une  requête  fut  présentée  au  Cardinal  de  Richelieu  pour  le  supplier 
de  permettre  que  de  temps  en  temps,  aux  six  membres  du  Conseil  de  ville  qui 
devaient  rester  en  otage  auprès  de  lui,  l'on  pût  en  substituer  d'autres  :  on  ne 
parla  dans  cette  requête  de  Pierre  Gualy  qu'en  troisième  ligne,  tandis  qu'il  eût 
certainement  été  mis  au  premier  rang  si  on  l'eût  regardé  alors  comme  étant  ce 
que  ses  descendants  ont  prétendu  qu'il  était,  c'est-à-dire  un  gentilhomme  de 
nom  et  armes. 

En  1627,  Jean  Gualy  était  Secrétaire  du  Roi  :  il  mourut  revêtu,  le  16  de  mars 
1632,  sans  avoir  fait  souche  de  noblesse.  Le  14  de  février  1646,  Louis  Gualy 
acheta  une  autre  charge  de  Secrétaire  du  Roi;  il  était  honoraire  le  10  de  décem- 
bre 1666.  C'est  là  le  véritable  auteur  de  la  famille.  Il  parait  même  que  les  Gualy 
prirent  l'écusson  des  Chaffary,  dont,  comme  on  le  voit  en  tête  de  cet  article,  ils 
joignirent  le  nom  au  leur.  La  terre  de  la  Ginestie,  que  possédait  Etienne  de 
Oualy-Chaffary,  reconnu  noble  en  1697,  venait  aussi  des  Chaffary. 

(1)  Voir  les  registres  des  notaires  de  Millau,  et  spécialement  ceux  de  M*  Fajon.  D'Uozier  igno- 
rait rexistence  de  ces  actes,  et  n'a  cornu  que  ceux  qui  lui  furent  communiqués. 

(3)  Mémoires  manuscrits  d'un  calviniste  de  Millau. 

(3)  De  Pierre  Montels  et  Catherine  Gualine  descendait  Isabeau  Montels,  dont  la  fille,  N.  Con- 
ducher,  épousa  Pierre  de  Gualy  et  émigra  à  Genève  pour  cause  de  religion,  au  commencement  du 
dix-huitième  siècle.  La  parenté  des  deux  familles  de  Gualy  et  de  Montels  se  perpétuait  ainsi  par 
les  alliances  de  leurs  descendants. 
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siastique.  En  1824,  l'abbé  de  Gualy  Saint-Rome ,  né  en  1765,  fat 
nommé  évêque  de  Carcassonne;  il  est  mort  en  1847.  En  1829, 
Edouard  de  Gualy,  son  neveu,  devint  évêque  de  Saint-Flour  et  plus 
lard  Archevêque  d'Albi.  Malheureusement,  il  est  mort  à  la  fleur  d6 
son  âge. 

En  1789,  cette  famille  avait  en  Rouergue,  par  engagement  à  la 
suite  des  Crozat,  de  qui  elle  avait  hérité,  le  château  de  Creyssel, 
dont  elle  a  consolidé  la  possession  sur  sa  tête  et  qu'elle  habite.  Elle 
a  eu  aussi,  de  même  par  les  Crozat,  le  château  de  Peyre  ;  et  par  les 
Rech  Saint-Amant,  dont  elle  a  pareillement  hérité,  celui  qui  porte 
ce  dernier  nom. 

Les  Gualy  ont  pris,  peu  de  temps  avant  1789,  le  titre  de  baron  de 
Gualy  Saint-Rome,  et,  après  la  Restauration,  celui  de  vicomte.  Ils 
ont  pris  sans  doute  ce  dernier  titre  comme  possédant  le  château  de 
Creyssel,  jadis  chef-lieu  d'une  vicomte  fort  étendue,  et  duquel  ils  sont 
devenus,  au  lieu  d'engagistes,  propriétaires. 

BONALD. 

L'auteur  de  cette  famille,  laquelle  est  originaire  de  Rodez,  est 
peut-être  Hugues  Bonal,  qui,  en  1415,  fut  commissaire,  avec  Guil- 
laume Gocural,  pour  la  réformation  du  domaine  des  comtes  de  cette 
ville.  Quoi  qu'il  en  soit,  les  Ronald  viennent  de  Jean,  juge  d'appaux 
(c'est-à-dire  des  appels)  du  comté  de  Rodez,  qu'en  1537,  Henri 
d'Albret,  Roi  de  Navarre,  et  Marguerite  de  Valois,  sa  femme,  sœur 
de  François  I®%  firent  maître  des  requêtes  de  leur  hôtel,  et  qui,  en 
1540,  eut  commission  de  leur  part,  avec  Jean  de  Pardaillan  S»^  de 
Panjas,  d'assembler  les  États  du  comté  de  Rodez,  à  l'effet  de  leur 
demander  un  subside  à  l'occasion  du  mariage  alors  projeté  de  Jeanne 
d'Albret  avec  le  duc  de  Clèves.  Par  suite  de  son  affection  pour  sa 
sœur,  François  1"  accorda  aux  ofQciers  de  l'hôtel  de  celle-ci  les 
mêmes  prérogatives  qu'aux  siens  propres;  la  famille  de  Ronald 
aurait  donc  ainsi  acquis  la  noblesse,  si  déjà  eJe  ne  l'avait  eue  ;  mais 
je  dois  dire  que,  dans  la  production  des  titres  de  cette  famille  en 
1698,  fut  mentionné  Jean  de  Ronald,  Ecuyer,  extrait  de  noble  lignée, 
vivant  en  1506,  le  même,  sans  doute,  que  noble  Jean  de  Ronald  de 
Concoures,  vivant  en  1497;  et  il  faut  ajouter  que  ce  qui  prouve  le 
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lien  du  maître  des  requêtes  avec  ce  noble  Jean  de  Ronald,  c'est  qu'ils 
étaient  l'un  et  l'autre  seigneurs  de  Concoures,  de  manière  qu'il  est 
probable  que  le  second  était  fils  ou  petit-fils  du  premier.  Jean  de 
Bonald,  maître  des  requêtes,  fut  gratifié  par  François  !«' d'une 
charge  de  Président  aux  enquêtes  du  Parlement  de  Toulouse. 

Il  eut  deux  fils,  Etienne,  qui  fut  conseiller  au  même  Parlement  et 
commissaire,  en  1563,  pour  le  désarmement  de  la  ville  de  Millau;  et 
Raimond ,  qui  fut  Juge-Railli  de  cette  dernière  ville.  Etienne  n'eut 
qu'une  fille  ;  Raimond  continua  à  Millau  sa  famille,  qui  y  a  occupé 
jusqu'en  1752,  et,  par  conséquent,  durant  deux  siècles,  la  place  de 
Juge-Bailli.  Honoré  de  Bonald,  Bailli,  Maire  et  Président  de  l'Election, 
qui  cumulait  ainsi  Jes  pouvoirs  judiciaire  et  administratif,  auxquels 
il  joignait  le  contrôle  financier,  fut  reconnu  noble,  et  maintenu  dans 
sa  noblesse  le  28  de  janvier  1698. 

En  1717,  N.  de  Bonald  était  à  Millau  subdélégué  de  l'Intendant  de 
Montauban.  En  1716,  François  de  Bonald  était  Chevalier  de  l'Ordre 
de  Malte. 

Cette  famille  possédait  en  Rouergue,  en  1789,  le  Monna,  qu'elle  a 
encore,  Latour,  etc. 

Elle  a  acquis  de  nos  jours  une  véritable  illustration. 

Louis-Gabriel-Antoine,  vicomte  de  Bonald,  écrivain  d'un  haut  mé- 
rite, naquit  en  1754,  fut  d'abord  mousquetaire  de  la  Garde  du  Roi,  puis 
Maire  de  Millau  en  1787,  1788,  1789  ;  Président  de  l'Administration 
départementale  de  l'Aveiron  en  1791,  émigré  en  1792,  membre  de 
l'Académie  française  et  député  en  1815,  Ministre  d'État  en  1822, 
Pair  de  France  en  1823,  et  mourut  à  l'âge  de  quatre-vingt-sept  ans. 
Il  avait  amené  avec  lui  en  Allemagne  l'aîné  et  le  second  de  ses  fils. 

Le  troisième,  Lpuis-Jacques-Maurice  de  Bonald,  né  en  1787,  a  été 
Bonomé  évêque  du  Puy  en  1823,  Archevêque  de  Lyon  en  1839,  Car- 
dinal en  1841. 

L.-G.-Ambroise  de  Bonald  prit  le  titre  de  vicomte  lors  de  la  Res- 
tauration. La  Pairie  instituée  en  sa  faveur  sous  ce  titre  en  1823  lui 
^n  valut  la  légitime  possession. 

GAUJAL. 

Colin  de  Goja,  Écuyer,  servant,  en  1386,  dans  la  compagnie  de 
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Bernard  d'Armagnac,  depuis  Connétable,  est  Tauteur  de  cette  famille, 
11  suffira  de  dire  ici  que  Jean  de  Gaujal-Grandcombe  servait, 
en  i684,  dans  une  compagnie  de  cadets-gentilshommes  ;  il  fut  capi- 
taine  au  régiment  du  Dauphiné,  et  tué  sur  place  à  la  bataille  de 
Cassano,  en  1705.  Jacques  de  Gaujal,  son  frère,  servait  également 
dans  une  compagnie  de  cadets-gentilshommes,  en  1689.  Il  fut  capi- 
taine au  régiment  de  Damas,  blessé  en  1705,  en  passant  de  Piémont 
en  Lombardie,  et  mourut  à  Lodi  la  même  année.  Samuel  de  Gaujal- 
Grandcombe,  leur  frère,  d*abord  lieutenant  au  régiment  de  la  Vieille- 
Marine,  fut  blessé  à  Luzzara,  en  1 702,  et  estropié  à  Cassano,  en  1705, 

Ils  étaient  neveux  de  Samuel  de  Grandcombe,  Aide  des  camps  et  ar- 
mées deLouisXlV,  en  1676,  et  employé  directement  sous  les  ordres  de 
Monsieur,  après  avoir  servi  en  Portugal,  à  Candie,  à  Messine,  et  avoir 
reçu,  en  1675,  dans  cette  dernière  ville,  \q\a\xqAq  Patricien  deMessme. 
11  fut  Chevalier  de  Saint-Louis  en  1695,  membre  du  conseil  des  forti- 
fications, avec  Vauban  et  Laparra,  en  1696  et  1698;  blessé  aux  sièges 
de  Courtrai,  Ypres  et  Charleroi,  et  mourut  de  ses  blessures  en  1699. 

En  1698,  Françoise  de  Gaujal  d*Issis,  dame  de  Cornus,  fut  recon- 
nue noble  et  maintenue  dans  sa  noblesse. 

En  1717,  Jean-Étienne  de  Gaujal  Duclaux  était  Garde  du  corps  du 
Roi  Louis  XV,  et,  en  1724,  il  était  major  de  Millau.  En  1729,  il  fut 
conseiller  en  la  Chambre  des  comptes  de  Montpellier. 

En  1755,  Marc- Antoine  de  Gaujal  Duclaux  fut  aussi  conseiller  en 
cette  Cour  souveraine. 

En  1774,  Marc-Antoine-Dominique  de  Gaujal  Duclaux  était  mous- 
quetaire de  la  Garde  du  Roi. 

Depuis  cette  époque,  un  titre  de  baron  héréditaire  a  été  institué 
en  faveur  du  chef  de  la  famille  par  lettres  patentes. 

Marc-Antoine-François  de  Gaujal,  auteur  de  ce  livre,  fut,  en  1791, 
premier  émigré  de  sa  province  :  il  était  l'aîné  de  ses  frères  et 
âgé  de  dix-neuf  ans. 

Un  de  ses  frères,  mort  en  1848,  était  conseiller  à  la  Cour  royale 
de  Limoges  et  chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  et  un  autre,  officier 
du  même  Ordre,  a  été  Maire  de  Millau,  membre  du  Conseil  général 
de  l'Aveiron,  et  membre  de  la  Chambre  des  députés  de  1841  à  1848, 

Cette  famille  a  possédé,  en  Rouergue,  le  château  et  la  ville  de 
Cornus,  ville  qui,  durant  les  guerres  religieuses,  et  notamment  en 
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1629,  époque  où  Jacques  de  Gaujal  en  était  seigneur,  était  fortifiée 
suivant  le  système  du  chevalier  de  Ville;  des  rentes  à  Greyssel,  dont 
Jacob  de  Gaujal  ût  hommage  en  1612  ;  Issis,  dont  le  même  fit  hom- 
mage en  1627;  Luzençon  en  partie;  Grandcombe,  Veyrac,  La  Plane, 
la  Blacquière.  Elle  a  depuis  longtemps  le  château  de  Tholet,  forte- 
resse entourée  d'une  enceinte  garnie  de  tours,  et  dans  laquelle  on 
trouve,  outre  le  donjon,  une  grande  tour  carrée  avec  mâchicoulis. 
Ce  château  était  le  chef-lieu  d'un  ûef  important  et  considérable.  11  fut 
confisqué  avec  la  terre  sur  la  tête  de  Témigré  :  la  terre  fut  vendue,  mais 
rachetée  depuis  par  lui  et  sa  famille.  Le  château  fut  rendu  à  celle-ci 
par  le  Gouvernement.  Elle  avait  à  Tholet  justice  haute,  moyenne  et 
basse,  et  Tavait  eue  à  Cornus.  Elle  avait  de  plus,  à  cause  de  Tholet, 
la  collation  de  trois  chapellenies  à  Gabriac,  à  Bozouls  et  à  Saint- 
Pierre  de  Bessuéjouls,  fondées  par  les  seigneurs  de  cette  baronnie. 
Enfin,  elle  avait  fondé  à  Millau,  dans  l'église  paroissiale,  la  chapelle 
de  Saint-Caprais,  où  elle  avait  sa  sépulture. 

YSARN. 

Les  Ysarn  de  Millau  ne  sont  point  les  mêmes  que  les  Izam-Frais- 
sinet. 

Je  ne  peux  pas  dire  d'une  manière  certaine  d'où  vient  leur  famille, 
ainsi  que  leur  noblesse  (1).  En  1698,  Françoise  de  Gaujal,  connue 
sous  le  nom  de  mademoiselle  d'Issis^  et  qui,  à  cette  époque,  était 
veuve  de  Michel  d'Ysarn,  auquel  elle  avait  apporté  la  terre  de 
Cornus  (2),  qu'elle  tenait  de  sa  mère,  fit  reconnaître  sa  noblesse  et 
celle  de  ses  enfants. 

La  famille  d'Ysarn  eut  trois  de  ses  membres  quiémigrèrent  en  1792. 

TAURIAC. 

On  trouve  dans  le  Nobiliaire  de  Saint-Allais  une  généalogie  qui 

(1)  En  1339,  un  Ysarn  de  Millau  était  chirurgien  de  Geraud  d'Ârmagnac,  vi- 
comte de  Creyssel  :  c'est  peut-être  Fauteur  de  cette  famiUe,  dont  la  noblesse 
vient,  je  crois,  de  charges  de  magistrature  exercées  dans  la  Chambre  de'  l'Kdit  à 
Castres. 

(2)  Son  portrait  est  encore  au  château  de  Cornus.  On  l'appelait  à'Issis  parce 
qu'elle  appartenait  à  la  branche  aînée  des  Gaujal,  désignée  sous  ce  nom.  Cette 
branche  finit  en  elle,  et  les  biens  paternels  passèrent  à  la  branche  de  Grand- 
combe, qui  devint  l'aînée. 
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fait  remonter  les  Tauriac  à  des  Chevaliers  ;  mais  depuis  il  y  eut 
dérogeance.  Je  trouve  dans  les  Mémoires  manuscrits  d'un  calviniste 
de  Millau  qu'en  1561,  le  plus  grand  ennemi  et  persécuteur  du  calvi- 
nisme qu'il  eut  alors  dans  cette  ville  était  Jean  de  Tauriac,  marchand, 
qui,  cependant,  plus  tard,  changea  de  croyance.  Je  trouve  dans 
les  Titres  de  la  maison  de  Jawnac  que,  le  26  d'octobre  1563,  le 
Cardinal  d'Armagnac  écrivit  à  Jean  de  Tauriac,  seigneur  de  Saint- 
Rome,  comme  à  un  bon  et  zélé  catholique,  dont  il  réclamait  l'assis- 
tance. D'après  la  Généalogie  de  la  maison  de  Tauriac^  Jean,  seigneur 
de  Saint-Rome,  fut  père  d'Antoine.  Celui-ci,  d'après  les  Mémoires 
manuscrits  d'un  calviniste  de  Millau,  fut  connu  sous  le  nom  de  Sain^ 
Rome.  En  1572,  il  fut  chargé  par  les  Consuls  de  Millau  de  lever  cent 
vingt  arquebusiers.  Ainsi,  Jean  de  Tauriac  était,  en  1561,  marchand 
et  zélé  catholique,  et  il  était,  en  1563,  seigneur  de  Saint-Rome.  Il 
changea  de  religion.  Il  fut  père  d'Antoine,  seigneur  de  Saint-Rome 
après  lui,  connu  sous  ce  nom  et  capitaine  calviniste. 

Lors  de  la  recherche  de  1668,  les  Tauriac  furent  déclarés  nobles; 
mais,  postérieurement,  ils  furent  rangés  parmi  les  roturiers,  à  cause 
de  leur  dérogeance.  Ils  formèrent  opposition,  et  Jacques  fut  reconnu 
noble  le  27  janvier  1699.  11  devait  l'être  sous  plus  d'un  rapport; 
car,  qu'il  y  eût  eu  chez  les  Tauriac  roture  ou  dérogeance,  la  posses- 
sion du  fief  de  Saint-Rome  avant  l'édit  de  Blois  (1579)  leur  eût 
donné  la  noblesse  ;  de  plus,  Antoine  de  Tauriac,  qui  prit  le  nom  de 
ce  fief,  portait  les  armes,  ce  qui  encore  alors  anoblissait.  Comme  je 
viens  de  le  dire,  les  Consuls  et  la  communauté  de  Millau  le  chargè- 
rent, en  1572,  de  mettre  sur  pied  une  compagnie  de  cent  vingt 
arquebusiers,  en  déclarant  qu'à  défaut  de  Jacques  de  Castelpers- 
Panat,  vicomte  de  Cadars,  ils  ne  voulaient  pas  d'autre  Gouverneur 
que  lui.  Il  s'empara  de  Compeyre  en  1563,  et  y  commanda  jusqu'en 
1576.  En  1585,  le  Roi  de  Navarre  (Henri  IV)  lui  donna  commission 
de  lever  deux  cents  arquebusiers,  à  la  tête  desquels  il  fut  tué,  la 
même  année,  à  la  Liquisse  près  de  Nant.  Enfin,  ce  même  prince  l'avait 
nommé  l'un  de  ses  gentilshommes,  et  l'en  avait  informé  par  une 
lettre  signée  :  Vostre  meilleur  amy^  Henry.  Antoine  de  Tauriac  créa 
donc  ou  rétablit  sa  famille,  qui,  depuis  lui,  fut  toute  militaire,  et 
dont  une  branche  eut ,  durant  plus  d'un  siècle ,  le  Gouvernement 
de  Millau. 

Le  duc  de  Rohan  parle,  dans  ses  Mémoires,  d'Altayrac  (Jacques  de 
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Tauriac,  fils  d'Antoine),  Gouverneur  de  Millau,  qui  Tétait  en  vertu 
de  lettres  de  la  Reine  Marguerite  (première  femme  de  Henri  IV),  en 
date  du  18  d'août  1612,  lettres  qui  furent  confirmées  par  le  Roi,  le 
4  d'octobre  suivant. 

Jean-Antoine  de  Tauriac,  autre  fils  d'Antoine,  fit  partie  de  l'arrière- 
ban  convoqué  pour  le  siège  de  Fontarabie. 

Pierre,  fils  de  Jean-Antoine,  fit  partie,  en  1674,  de  l'arrière-ban, 
convoqué  par  le  Maréchal  d'Albret. 

Jacques,  fils  de  ce  dernier  et  de  Marie  de  Gaujal,  capitaine  dès 
1680,  maintenu  dans  sa  noblesse  en  1699,  blessé  à  Chiari  en  1700, 
Chevalier  de  l'Ordre  de  Saint-Louis  en  1703,  fut  commissaire,  pour 
la  noblesse,  dans  l'Election  de  Millau  en  1718, 

Trois  de  ses  arrière-petits-fils,  dont  l'aîné  avait  été  page  du  Roi 
l-iouis  XVI,  furent  reçus  dans  l'Ordre  de  Malte  en  1787. 

Antoine  de  Tauriac,  d'une  autre  branche,  fut  gentilhomme  ordi- 
naire de  la  Chambre  de  Charles  X. 
Cette  famille  compta  cinq  émigrés. 

Outre  Saint-Rome,  qu'elle  n'avait  plus,  elle  avait  possédé  d'autres 
liefs  en  Rouergue,  Bussac,  la  Romiguière,  le  Truel,  etc. 

Les  Tauriac  avaient  pris,  avant  1789,  le  titre  de  marquis  et  celui 
de  baron  (1). 

URRE  (d*). 

Cette  famille,  éteinte  à  Millau,  était  originaire  de  la  principauté 
d'Orange,  d'où  elle  vint  en  Rouergue;  Henri  IV  lui  accorda,  en  1608, 
des  lettres  de  naturalité.  11  est  possible  qu'elle  fut  une  branche  des 
d'Urre  du  Dauphiné,  maison  ancienne,  qui  a  fait  les  preuves  de  la 
Cour,  et  qui,  en  1837,  fut  élevée  à  la  Pairie.  Quoi  qu'il  en  soit,  elle 
jouissait  delà  noblesse  dans  la  principauté  d'Orange  ;  et  Louis  d'Urre, 
S' de  Mazerac,  qui  habitait  l'Election  de  Rodez,  et  Jean  d'Urre,  son 
frère,  furent  maintenus  dans  leur  noblesse  en  1699. 

Les  d'Urre  possédèrent  en  Rouergue,  Sanhes,  ainsi  que  Mazerac  ; 
dans  la  suite,  ils  vinrent  habiter  Millau,  en  transférant  leur  fortune 
territoriale  dans  l'Albigeois,  où  ils  possédèrent  La  Capelle. 

En  1792,  deux  frères  d'Urre,  de  Millau,  émigrèrent. 

(1)  Voir  page  294. 
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BLANC   DE   LA   GUISARDIE. 

Comme  cette  famille,  connue  sous  le  nom  de  la  Guisardie,  habitait 
souvent  Millau,  je  crois  devoir  en  faire  mention. 

Noble  Jean  de  Blanc,  Ecuyer,  S' de  la  Guisardie,  était  gentilhomme 
ordinaire  de  la  Chambre  du  Roi  Louis  XIV;  il  fit  hommage,  le  11  de 
juillet  1646,  par  le  ministère  de  noble  Marc- Antoine  de  la  Guisardie, 
S^  dé  Limon,  son  fils,  et  donna  le  dénombrement  de  ses  fiefs  Tannée 
suivante. 

En  1700,  Louis  de  Blanc,  S'  de  la  Guisardie,  fut  maintenu  dans 
sa  noblesse;  une  autre  branche  de  la  même  famille  avait  été  main- 
tenue en  1698. 

La  terre  de  la  Guisardie  leur  était  advenue  par  Jeanne  Cambefort, 
fenmie  de  N.  de  Blanc,  laquelle  avait,  en  1632,  un  procès  avec  le 
seigneur  de  Villecomtal,  au  sujet  des  droits  honorifiques  de  cette 
terre.  Jeaime  Cambefort  était  probablement  fille  de  Jean  Cambefort, 
conseiller  au  Sénéchal  de  Rouergiie,  qui,  en  1604,  n'existait  plus. 

Indépendamment  de  la  terre  de  la  Guisardie,  cette  famille  possé- 
dait aussi  en  Rouergue  le  fief  d'issis,  que  lui  avait  apporté  Jeanne 
de  Gaujal-Grandcombe,  femme,  le  30  de  juillet  1750,  de  Jean-Louis 
de  Blanc,  seigneur  de  la  Guisardie. 

Leur  petit-fils  a  pris  le  nom  de  Guizard  de  Blanc,  11  a  été,  à  diffé- 
rentes reprises.  Préfet  du  département  de  TAveiron  et  député  de 
l'arrondissement  d'Espalion.  Je  tiens  de  lui  que  le  fief  de  la  Guisar- 
die, qui  était  peu  considérable,  appartenait,  dès  le  douzième  siècle, 
à  une  maison  de  Guizard,  qui  lui  avait  donné  son  nom.  C'est  là,  sans 
doute,  ce  qui  lui  a  fait  prendre  à  lui-même  le  nom  de  Guizard,  quoi- 
qu'il ne  descende  qu'indirectement  de  cette  famille.  Je  dois  ajouter 
que,  dans  l'immense  quantité  de  titres  relatifs  au  Rouergue  que  j'ai 
parcourus,  je  n'ai  pas  trouvé  de  Guizard. 

BOORZÈS. 

En  1234,  Guillaume  Borzès  était  prêtre  à  Millau  :  en  1250,  il  était 
archiprêtre  de  Lumenson. 
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En  1336,  un  autre  Guillaume  Borzès  était  membre  du  Conseil  de 
ville  de  Millau. 

En  1563,  Durand  Bourzès,  seigneur  de  la  Rouvière,  était  Premier 
Consul.  Il  fit  son  testament  le  7  d'avril  de  Tannée  suivante  et  il  y 
prend  la  qualité  de  noble  ;  cette  pièce  est  relatée  dans  le  jugement 
qui  maintint  Jacques  de  Bourzès  dans  sa  noblesse,  laquelle  remontait 
donc  au  moins  à  cette  époque. 

En  1621,  Etienne  de  Bourzès,  seigneur  de  Salgues,  ayant  reçu 
c<Hnmandement  d'aller  au  siège  de  Montauban,  disposa  de  ses  biens 
avant  de  partir,  et  nomma  pour  son  héritier,  le  sacristain  d'Aubrac. 
Son  château  devait  être  transformé  en  hôpital,  annexe  d'Aubrac, 
pour  y  loger  les  pèlerins,  les  mendiants  et  les  pauvres  passants,  les 
y  recevoir  et  faire  coucher  pendant  trois  jours  et  trois  nuits.  Je  ne 
sais  s'il  était  de  la  même  famille  que  les  précédents,  mais  c'est  pro* 
fcwble. 

J'ai  déjà  dit  que  les  Bourzès  de  Millau,  furent  maintenus  dans  leur 
xîoblesse;  le  jugement  est  de  l'année  1716. 

On  vient  de  voir  qu'en  1336  et  1563,  ils  exerçaient  dans  cette 
xrille  des  fonctions  municipales  ;  ils  les  ont  continuées  plus  tard. 

Vers  1780,  N.  de  Bourzès,  ancien  capitaine  au  régiment  de  Dau- 
I^hmé  et  Chevalier  de  l'Ordre  de  Saint-Louis ,  fut  Maire  de  Millau. 
En  1815,  un  de  ses  fils,  également  Chevalier  de  Saint-Louis,  le 
^ut  aussi. 

Deux  Bourzès  émigrèrent  en  1792, 

Cette  famille  avait  possédé  en  Rouergue,  le  fief  de  Lacoste  et  y 
^vait   encore   Dourdou.   Elle   possédait  d'autres  terres   hors   du 
-Aouergue. 

COMBETTES. 

Les  Combettes  sont  originaires  de  Saint-Bauzely  ;  en  1574^  un 

Combettes  y  commandait  pour  les  calvinistes.  D'après  ce  qui  lui  était 

alloué,  il  aurait  dû  entretenir  25  soldats;  par  avarice,  il  n'en  avait 

<ïue  sept  (1)  qui  faisaient  mal  leur  devoir;  car  ce  bourg  fut  surpris  le 

13  de  février,  les  soldats  qui  devaient  le  garder  étant  tous  au  lit. 

(1)  Mémoires  manuscrits  d'un  caWiniste  de  Millau. 
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En  1779,  N.  Deslendes  de  Combettes,  qui  portait  le  premier  de 
ces  noms  à  cause  d'un  domaine  qu'il  possédait  près  de  Saint-Bauzely, 
fut  député  des  campagnes  dans  TOrdre  du  tiers-état  à  TAdminis- 
tration  provinciale  de  Haute-Guienne,  dont  il  devint,  en  1780,  un. 
des  Procureurs-généraux-syndics. 

La  même  année,  voulant  faire  souche  de  noblesse,  il  acheta  une 
charge  de  trésorier  de  France  à  Montauban;  mais  quelques  années 
après,  il  se  créa  tout  d'un  trait  noble  de  race^  au  moyen  de  l'identité 
d'origine  qu'il  se  donna  avec  la  maison  éteinte  des  Combettes  d'Au- 
vergne, identité  tout  à  fait  imaginaire,  mais  que  le  comte  du  Lac 
(d'Auvergne)  descendant  par  femmes  de  cette  maison  vouhit  bien 
reconnaître.  Deslendes,  tirant  tout  le  parti  possible  de  cette  circons- 
tance, ne  tarda  pas  à  faire  recevoir  un  de  ses  fils  Chevalier  de  l'Ordre 
de  Malte,  par  le  crédit  de  ses  nouveaux  parents,  qui  appartenaient 
tous  à  cet  Ordre  et  y  étaient  influents;  la  charge  de  trésorier  de 
France,  lui  étant  devenue  inutile,  il  la  vendit  en  1788. 

Deux  de  ses  fils  justifièrent  leur  récente  noblesse  en  émigrant 
en  1792. 

CASSAN. 

Dominique  Cassan  était,  en  1563,  docteur  es  droits  et  Syndic  de 
la  ville  de  Millau. 

Plus  tard,  cette  famille  s'anoblit  par  la  possession  d'une  charge  de 
Secrétaire  du  Roi. 

Avant  1775,  N.  Cassan  de  Cassaignoles  servait  dans  l'une  des 
compagnies  des  mousquetaires  de  la  Garde  du  Roi. 

N.  de  Cassan  occupait,  en  1789,  la  charge  de  receveur  des  finan- 
ces qu'avait  exercée  avant  sa  famille,  celle  de  Falgueirètes-Rebour- 
guil. 

La  sienne  qui  est  éteinte  possédait  en  Rouergue  la  terre  de  Vé- 
nères. 

FALGUEIRÈTES  DE  REBOURGDIL. 

En  1724,  J.-P.  Falgueirètes  était  Secrétaire  du  Roi  en  la  Chan- 
cellerie de  la  Cour  des  aides  de  Montauban.  Son  fils  (et  peut-être  lui- 
même)  était  receveur  des  finances  à  Millau.  Celui-ci  eut  quatre  fils 
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qui  moururent  tous  célibataires,  et  quatre  filles  dont  une  seule  se 
maria.  Les  fils  furent  : 

!<*  Louis-Aaron-Félix  de  FsA^ueirhtes-Rebourguil,  né  vers  1739, 
d'abord  mousquetaire  de  la  Garde  du  Roi,  qui  fit  en  cette  qualité  la 
guerre  de  Sept-Ans,  devint  officier  aux  Gardes  de  Monseigneur  le  comte 
d*Artoîs,  quand  on  fit  la  maison  militaire  de  ce  prince  qu'il  accom- 
pagna en  1782  à  Gibraltar,  en  1789  à  Turin,  en  1791  à  Coblentz; 
plus  tard,  il  le  rejoignit  à  Hamm  et  à  Edimbourg.  Il  revint  en  France 
en  1815,  fut  lieutenant  général,  Grand-croix  de  l'Ordre  de  Saint- 
Louis  en  1820  et  mourut  en  1826.  11  a  laissé  quelques  poésies  fugi- 
tives, pleines  de  grâce  et  de  fraîcheur. 

2**  N.  de  Falgueirètes,  son  frère,  fut  lieutenant-colonel  de  la  Garde 
constitutionnelle  de  Louis  XVI,  émigra  en  Espagne;  et  revenu  en 
France  fut,  sous  la  Restauration,  nommé  maréchal  de  camp. 

3®  N.  de  Falgueirètes  Saint-Félix  fut  lieutenant-colonel  d'un  ré- 
giment d'infanterie ,  émigra  en  Allemagne ,  et  rentra  en  France 
avant  la  Restauration. 

4*»  N.  de  Falgueirètes,  qu'on  appelait  Bonmaur,  fut  officier  aux 
Gardes  de  Monseigneur  le  comte  d'Artois,  et  mourut  jeune  avant  1789. 

Leur  sœur  mariée  épousa  N.  de  La  Farelle,  dont  le  fils,  qui  habitait 
Nîmes,  a  été  nommé  député  par  l'arrondissement  d'Anduse  en  1842. 

Cette  famille  possédait  en  Rouergue  la  terre  de  Rebourguil  dont 
elle  avait  pris  le  nom. 

GRANDSAIGNES. 

Cette  famille  qui  venait  d'un  Secrétaire  du  Roi,  et  qui  avait  acheté 
en  Gévaudan  la  terre  d'Hauterives  dont  une  de  ses  branches 
portait  le  nom,  se  divisait  en  deux  branches,  qui  furent  toutes  les 
deux  militaires.  Aucune  n'existe  plus  à  Millau.  Celle  de  Grandsaignes 
d'Hauterives  subsiste  au  château  de  Loupiac  qui  lui  appartient 
depuis  longtemps. 

Trois  Grandsaignes  d'Hauterives  avaient  émigré. 

PEYROT. 

Il  y  avait  à  Millau  plusieurs  familles  du  nom  de  Peyrot,  et  sans 
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doute  elles  venaient  de  la  même  souche  ;  elles  sont  toutes  éteintes 

aujourd'hui. 

L'une  était  représentée  par  N.  de  Peyrot-Valhauzy,  conseiller  au 
Parlement  de  Toulouse ,  qui  possédait  la  terre  dont  il  portait  le 
nom. 

L'autre  par  N.  de  Peyrot-Restaurand,  conseiller-auditeur  à  la 
Chambre  des  comptes  de  Montpellier. 

L'un  et  l'autre  n'ont  laissé  que  des  filles. 

A  cette  famille  appartenait,  je  crois,  Claude  Peyrot,  Prieur 
de  Pradinas  qui  fit  imprimer  en  1782,  dans  l'idiome  du  pays,  le 
poëme  intitulé  les  Géorgiquespatoises  ou  les  quatre  saisons, 

RECH   DE   SAINT-AMANT. 

Le  dernier  de  ces  noms  venait  de  la  possession  de  la  terre  de 
Saint- Amant  de  Pinet. 

Cette  famille,  établie  à  Millau  où  le  baron  de  Saint-Amant  avait 
épousé  une  demoiselle  de  Vesins,  était  étrangère  au  pays. 

L'abbé  de  Saint-Amant  était,  en  1789,  aumônier  de  Monseigneur 
le  comte  d'Artois. 

La  famille  de  Rech  Saint-Amant  n'existe  plus  ;  elle  a  fondu  dans 
celle  de  Gualy. 

THILORIER. 

N.  de  Thilorier,  colon  de  Saint-Domingue,  était  également  étranger 
à  Millau.  D'abord  mousquetaire,  il  entra  ensuite  dans  le  régiment  de 
Royal  cavalerie,  devint  vers  1789,  chef  d'escadron  dans  ce  môme 
régiment  et  Chevalier  de  Saint-Louis.  11  avait  épousé  une  demoiselle 
d'Albignac,  sœur  de  Claude-François  et  de  Tévêque  d'Angoulôme, 
circonstance  qui  le  fixa  à  Millau.  11  émigra  en  1792. 

Justin  de  Thilorier,  son  fils,  est  devenu  maréchal  de  camp,  et, 
en  I8/16,  il  commanda  dans  le  département  de  la  Lozère.  Il  est 
mort  en  1851. 

JULIEN    DE     PEGUEIROLES. 

En  1675,  Etienne  Julien  Pegueiroles,  issu  d'un  notaire  de  Mont- 
jaux,  fut  Secrétaire  du  Roi  à  la  Cour  des  aides  de  Montpellier. 
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«En  1703,  Jacques-Julien  de  Pegueiroles,  son  fils,  était  conseiller  au 
{Parlement  de  Toulouse;  il  était  en  1727  à  la  troisième  des  enquêtes 
et  en  1736  à  la  Grand'Chambre. 

En  1747,  N.  Julien  de.Saint-Aignan  de  Pegueiroles,  fils  du  pré- 
.cédent,  était  Avocat  général  à  ce  même  Parlement  ;  plys  t?ird,  il  y 
fut  Président  à  mortier,  et  il  obtint  Férection  ,en  marquisat  de  sa 
.terre  de  Castelnau  de  Leyezou  qui  ,(ut  alors  nommée  de  Pegueiroles. 
En  179Z»,  il  fut  conduit  à  Paris  et  guillotiné  comme  royaliste  et 
xx)mme  parlementairO;. 

Ses  deux  Jilséj)ousèrent  dçux  demoiselles ,dje  .Paulo,  d'une  famille 
parlementaire  de  Toulouse  qui,  en  1623,  avait  donné  à  TOrdre  de 
Malte  un  Grand-maître  dont  la  nomination  ,fut  à  la  vérité  regardée 
comme  une  des  singularités  de  Tépoque  (1).  Cette  alliance  donna  au 
président  de  Pegueiroles  la  facilité  de  faire  recevoir  dans  cet  Ordre 
.un  de  ses  petits-fils  avant  1789. 

CARBOîf. 

Il  existait  à  Millau  en  1789,  trois  familles  de  Carbon;  Carbon-Mo- 
jlenier  qui  est  éteinte.;  Qçirbon  qui  avait  une  charge  de  conseiller  au 
Parlement  .de  Toulouse;  Carbon-Ferrièrç.  Eltes  avaient,  je  pense, 
pour  tige  unique  Pierre  Carbon  quj,  en  1590,  était  fermier  du  greffe 
de  la  viQoraté  de  Creyssel,  et  qui  est  peutrêtre  le  mênje  que  Pierre 
Carbon,  notaire  à  Millau  en  161/». 

Vingt  ans  çiprès,  N.  Carbon  était  Secrét?iire  du  Roi,  à  la  Ghancel- 
Jerie  de  la. Cour  des  aidçs  de  Montpellier;  et  en  1J27,  Pierre  Carbon 
était  Secrétaire  du  Roi,  à  la  Chancellerie  du  Parlement  de  Toulouse. 


(1)  On  disait  alors  comme  une  chose  phénoménale  que  le  Grand  maître  de 
Malte  n'était  pas  gentilhomme;  et,  en  effet,  il  s^n  fallait  bien  qu'il  le  fût  de 
nom  et  armes.  Il  était  pelit-fils  d'Etienne  Paulo,  docteur  en  droit  en  1523, 
qu'on  envoya  en  dépulalion  à  la  Cour  cette  même  année,  et  qui,  en  1524,  devint 
•conseiller  au  Parlement  de  Toulouse.  Il  était  fils  d'Antoine  Paulo,  conseiller  au 
même  Parlement  en  1551  et  Président  en  1562.  A  la  vérité,  Charles  IX,  en  pas- 
sant à  Toulouse  en  1565,  créa  celui-ci  Che.vajier  pour  jouir  et  user  de  tous 
droits,  autorité,  privilèges  et  prééminences  tant  ez  faits  des  guerres,  armée, 
assemblées ,  -jugements  que  ailleurs ,  qui  y  appartiennent  tout  ainsi  comme 
ont  coustume  de  faire  les  autres  Chevaliers  élu  royaume.  C'est  là  ce  qui  fit 
recevoir  le  fils  à  Malte;  mais  il  n^en  est  pas  moins  vrai  qu'il  n'avait  pas  la  no- 
blesse d'origine. 

TOM.    IV.  21 
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En  1731,  Pierre  de  Carbon,  probablement  fils  du  précédent,  était 
conseiller  dans  ce  Parlement;  il  Tétait  encore  en  1752,  époque  où  il 
épousa  Elizabeth  de  Gaujal-Grandcombe,  veuve  elle-même  sans 
enfants  de  Pierre  de  Tauriac,  capitaine  au  régiment  d*Auroy.  Il  n'y 
eut  point  d'enfants  de  ce  mariage.  Du  premier  lit  il  avait  eu  N.  de 
Carbon,  également  conseiller  au  Parlement  de  Toulouse,  vivant 
en  1789.  Celui-ci  avait  et  son  fils  possède  encore  la  .terre  de  Ca- 
brières. 

N.  de  Carbon,  capitaine  au  régiment  de  DaupMné  en  1742, 
blessé  à  la  bataille  de  Dettingen  en  1743,  et  Chevalier  de  FOrdre  de 
Saint-Louis  en  1750,  était,  je  crois,  frère  de  Pierre  de  Carbon,  con- 
seiller au  Parlement  de  Toulouse. 

SAMBUCY. 

Deux  branches  de  cette  famille  existaient  à  Millau;  les  Sambucy- 
Miers  qui  en  1789  se  retirèrent  à  Toulouse  ;  et  les  Sambucy-Sorgues, 
qui  y  sont  restés  et  qui  possédaient  en  Rouergue  la  terre  dont  ils 
portaient  le  nom. 

En  1560,  un  Sambucy  était  notaire  à  Millau,  et  y  fut  Fauteur  de 
sa  famille.  Antoine  de  Sambucy  était,  en  1711,  Avocat  général  à  la 
Cour  des  aides  de  Montauban  ;  il  Tétait  encore  en  1734.  En  17Ï7, 
N.  Sambucy  était  lieutenant  en  l'Election  de  Millau.  En  1723, 
François  Sambucy  était  Secrétaire  du  Roi,  en  la  Chancellerie  du  Par- 
lement de  Toulouse  :  de  là  venait  leur  noblesse. 

En  1789,  N.  de  Sambucy  remplissait  à  Millau,  Tune  des  deux 
charges  de  receveur  des  finances. 

Le  chevalier  de  Sambucy,  officier  de  marine,  émigra  en  1792. 

MOLENIER-SAPIENTIS. 

Je  crois  que  cette  famille  qui  est  prête  à  s'éteindre  venait  par  les 
mâles  des  Molenier  et  par  les  femmes  des  Sapientis;  ceux-ci  étaient 
fort  anciens.  On  trouve  en  1462  et  1466  un  Sapientis  secrétaire  du 
comte  de  Rodez.  N.  Sapientis  était  en  1481  notaire  et  secrétaire  du 
Roi  à  Rodez.  N.  Sapientis  était  en  1667  et  1669'  subdélégué  à 
Millau  de  l'Intendant  de  Montauban. 
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Ed  178j*,  N.  Molenier-Sapjeotis  était  coi^eiHer  avMlileur  k  ht 
Qmxdxre  <tes  comptes  de  Montpellier,  Il  foi  depuis  j^gç  de  pajix  et 
Président  du  trihianal  civil  à  MilHau. 

PLANARIX, 

Les  Planard  sont  originaires  des  environs  de  Saint-Geniez,  d'où  ils 
sont  venus  se  fixer  à  Rodez  et  à  Millau.  En  1375,  Jean  Planhart  était  à 
la  foire  d'Espalion  :  Il  n'est  point  sûr  qu'il  fût  de  cette  famille;  mais 
c'est  vraisemblable. 

En  IWO  Jean  Planard  était  notaire  roy^iJ  à  Ih'ullie.  Ep  1775, 
N.  Planard  <tait  conseiller  au  Présidial  4e  Rodez. 

En  1788,  N,  Planard,  qui  s'était  fixé  à,  MiHa»  en  épousant  une  de- 
moiselle de  Gualy,  acheta  lacbarge  de  trésorier,  de  Frwice  à  Mpn-^ 
lauhan  qu'avait  N.  Deslendes  de  Gombette^,.  \\  épaigra  en  1792,  et 
après  sa  rentrée  en  France,  il  fut  en  1815  sous-préfet  de  Millau. 
C'est  le  père  d'Eugène  de  Planard,  auteur  drainaitique  distingué. 

ROUBIN-LON'GUIERS. 

La  famille  Roubin  tire  le  surnom  de  Longuiers  d'un  domaine 
qu'elle  possède  près  de  Millau;  e]le  avait  à  la  Grenade  (Antilles  an- 
glaises) une  habitation  d'un  revenu  considérable.  N,  Roubin-rLon- 
^ers  ayant  épousé  une  demoiselle  deGualy,  acheta  peu  avant  1789, 
la  charge  de  greffier  en  chef  du  Parlement  de  Toulouse. 

VAYSSIÈRP  SAINT-M4RTIN. 

Enl61â,  N,  Vayssière  Saint-Martin  était  à  Millau  Consul  et  marchand; 
on  le  trouve  mentionné  en  cette  double  qualité  dans  une  inscription 
gravée  sur  la  grande  tour  de  l'horioge  à  Millau,  En  1728,  Jean 
Vayssière  Saint-Martin,  juge  à  Creyssel  remplissait  à  Millau  les  fonc- 
tions de  juge.  En  1789,  N.  Vayssière  Saint-Martin  était  conseiller 
auditeur  à  la  Chambre  des  comptes  de  Montpellier.  Il  fut  depuis 
juge  au  tribunal  de  Millau. 

Son  fils  a  été  nommé,  en  1845,  sous-préfet  à  Millau. 

Une  autre  branche  de  cette  famille,  qui  a  quitté  Millau,  y  était 
connue  sous  le  nom  de  Saint-Martin  Valogne. 

ALARET. 

Deux  familles  Alaret,  venant  de  la  même  tige,  habitaient  Millau. 
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L'une  était  fort  terne  ;  Tautre  appelée  Despradels  finit  par  un  homme 
de  mérite,  citoyen  utile,  qui  s'adonna  à  Tagriculture  et  introduisit  en 
Rouergue  les  plantes  fourragères  et  la  pomme  de  terre.  Il  fut  membre 
de  FAdministration  provinciale  de  Haute-Guienne  et  du  Conseil  gé- 
néral du  département  de  l'Aveiron. 
Les  deux  familles  Alaret  sont*éteintes. 

BONNEFOOS. 

N.  Bonnefous,  capitaine  au  régiment  <le  Dauphiné  en  1747,  Che- 
valier de  Saint-Louis  en  1762,  était  en  1789,  Gouverneur  de  Millau. 

Son  fils  unique,  officier  au  régiment  de  Noailles  dragons,  émigra 
et  périt  à  Quiberon. 

Le  frère  du  Gouverneur  de  Millau,  Chevalier  de  l'Ordre  de  Saint- 
Louis  comme  lui,  avait  été  major  de  Brest.  Retiré  dans  sa  ville  na- 
tale, il  devint  prêtre. 

Cette  famille  n'existe  plus. 

CORBIGNY. 

N.  Corbigny  était  un  employé  supérieur  des  finances.  Il  était  sans 
enfants. 

DARTIS. 

T^î.  Dartis  servit  d^abord  dans  la  petite  gendarmerie  et  puis  dans 
•les  Gardes-du-corps  de  Monsieur,  comte  de  Provence,  qui  fut  depuis 
Louis  XVIII;  il  émigra  en  1792. 

Cette  Xamille  qui  existait  aussi  à  Lyon  est  éteinte  à  Millau. 

MOLENI£R< 

N.  Molenîer  était  docteur  en  médecine  ;  sa  famille  est  éteinte  dans 
le^  mâles. 

SINGLA« 

C'était  une  famille  d'avocats  au  Parlement  de  Toulouse,  éteinte 
aujourd'hui. 

CARTAILHAC. 

Autre  famille  d'avccats  au  Parlement  de  Toulouse. 


FAMILLES  REMARQUABLES.  325 


DALBIS. 

Au  dix^huitième  siècle,  N.  Dalbis  était  médecin  à  Millau,  et  son  frère 
avait  été  apothicaire  du  Roi  d'Angleterre. 

Il  y  a  en  Rouergue  et  à  portée  de  Millau,  une  famille  noble  de 
Dalbis  qui  possédait  la  terre  de  Gissac,  et  dans  laquelle  il  y  avait,  si 
je  ne  me  trompe,  une  charge  de  conseiller  au  Parlement  de  Toulouse. 
Je  ne  sais  si  les  Dalbis  de  Millau  ont  la  même  origine;  mais  les 
Dalbis  de  Gissac  ne  les  reconnaissent  point  pdur  parents,  et  ils 
joignent  toujours  à  leur  nom  celui  de  Gissac,  pour  n*être  pas  con- 
fondus avec  eux. 

Le  fils  de  M.  Dalbis,  médecin,  fut  maire  de  Millau. 

Un  des  fils  d^  ce  dernier  est  Président  du  tribunal  civil  de  la 
même  ville. 

DUFOUR. 

N.  Dufour,  étranger  à  Millau,  y  était  avant  1789,  receveur  du 
grenier  à  sel. 
Sa  famille  y  subsiste  encore. 

RICHARD. 

N.  Richard  était  en  1789  et  longtemps  auparavant  Procureur  du 
Roi  au  Bailliage  de  Millau. 

Son  fils  a  été  un  peintre  distingué  ;  et  c'est  à  lui  qu'on  doit  Brascassat, 
peintre  d'animaux  de  premier  ordre.  Richard  Ta  pris  dans  une  classe 
inférieure  à  Bordeaux,  l'a  élevé,  instruit  dans  son  art  et  en  quelque 
sorte  adopté. 

ROZIER. 

N.  Rozier  qui,  en  1789,  n'existait  plus,  avait  été  Président  du 
bureau  de  l'Élection  à  Millau. 

Un  de  ses  fils  émigra,  fut  jeté  par  les  événements  dans  la  Guyane 
hollandaise,  et  y  fit  une  grande  fortune. 
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SABRET. 

Trois  Sarret  ont  été  de  père  en  ûls  Juges-Baillis  à  Millau  de  1752 
à  1789. 

Le  frère  du  dernier,  nommé  Alexandre-Henri,  était,  à  l'âge  de 
viogt-cinq  ans,  adjudant-commandant  et  ofïicier  très-distiogué.  Il 
fut  tué  en  Tan  II  de  la  république  à  l'attaque  du  camp  de  la  Made- 
leine près  Barcelonnette, 

Familles  q«t  fonrntreiii  des  émigrés. 


/Âlbignac. 4 

'Bonâd 3 

Bonnafous •  1 

Bourzès 

Combetles 2 

i  Dartis.... 1 

[Falgueirètes... 3 

iGaujal 1  : 

iGraiidsaignes 3  | 

/Grégoire  des  Gardies.  1 

(^ualy 6 

jPlanard 1 

jRozier 1 

ISambucy 1 

iTauriac 5 

f  Thilorier 1 

Urre  (d') î2 

Vesins  (Corcoral) 2 

Yzarn 3 


-i3  /  dont  1  évoque  (d'AIbienac)- 
2  enfants  (BoiiaU). 


VI 
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Les  Annales  du  Rouergue  n'allant  pas  au  delà  de  1790^  je  ne  crois 
pas  devoir  pousser  au  delà  de  ce  terme  les  Notices  que  je  donne  sur 
les  familles  et  les  personnes  distinguées  de  ce  pays.  Je  vais  cepen- 
dfi^nt  y  joindre  la  nomenclature  de  quelques  hommes  distingués,  morts 
depuis  cette  époque,  avec  la  liste  des  ouvrages  de  ceux  qui  ont  écrit. 
Elle  manifestera  clairement  qu*à  dater  d'alors ,  il  y  a  eu  dans  les 
esprits  un  accroissement  d'activité  remarquable. 

Affire  (Denis-Auguste),  né  à  Saint-Rome-de-Tam  en  1793;  évê- 
que,  en  1839,  de  Pompéiopolis  in  partibus  infidelium;  Archevêque 
de  Paris  en  1840  ;  mort,  victime  de  son  zèle  pour  l'intérêt  de  son 
troupeau,  en  juin  1848  (1)  ; 

Auteur  de  plusieurs  écrits  ecclésiastiques. 


(1)  Lettre  écrite  en  1848,  par  l'auteur  de  ce  livre,  aux  Représentants  de 
TA  vairon  pour  provoquer  la  souscription  aveironnaise  ayant  pour  objet  l'érection 
d'un  monument  local  à  Mgr  Affre. 

A  MM,  les  Représentants  du  peuple  élus  par  le  département  de  VAveiron. 

Messieurs, 

La  France  vient  de  perdre  un  héroïque,  un  saint  pontife.  Elle  n'a  pas  seule- 
ment honoré  d'un  deuil  national  les  funérailles  de  ce  martyr  de  la  charité 
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Albisnac  (Claude-François),  colonel  en  1773;  maréchal  de' 
camp  en  1793  ;  mort  en  1822. 

(Philippe-François),  évêque  d'Angoulême  en  1784;  député  au» 
États  généraux  en  1789;  mort  en  1814. 

(Piërre-Jean-Lévy),  colonel  eh  1773;  major  général  deà  Gardes  du 
corps;  lieutenant  général;  Grand-croix  de  l'Ordre  de  Saint-Louis;* 
mort  en  1815. 

(Maurice-François),  ministre  de  la  guerre  en  Westphalie  ?  Grand 


évangélique  y  elle  a  aimoncé  qu'elle  hnâiôrfalisérait  ses  regrets  par  un  monu- 
ment aussi  durable  que  le  souvenir  de  cet  illustre  préhit. 

Mais  quelque  touchant,  quelque  général  que  soit  ce  témoignage  de  douleur  ci 
de  sympathie,  il  semble  que  les  Avcironnafs  ont  aussi  un  devoir  à  remplir.  Le 
département  qui  se  félicitera  à  jamais  d'avoir  donné  le  jour  à  Mgr  Affre 
ne  lui  doit -il  pas  un  témoignage  local  de  son  admiration,  de  son  respect,* 
de  son  affection?  Ce  pays  n'aurait-il  point  un  reproche  perpétuel  à  se  faire,  s'il 
laissait  échapper  une  occasion  si  solennelle  d'honorer  uh  de  ses  enfants  dont  Itf 
gloii^  l'ejàil lira  été rniellement  âur  lui? 

Ces  considérations  m'ont  fait  penser  qu'une  souscription  devrait  ètïe  ouverte 
pour  élever,  à'  Sâint-Rome-de-Tafn,  lieu  de  la  naissance  de  Mgr  Affre,  un  mo- 
nument qui  attesterait  à  Ta  postérité,  avec  sa  gloire,  Pcs  senthnents*  dont  lei 
Aveironnais  en  particulier  furent  animés  pour  un  prélat  qui  les-iiiéritaii  à  tanl 
de  litres. 

Volts  êtes.  Messieurs,  Tes  élus  et  les  Représentants  du  pays  :  c'e^t  à  vous  que 
je  érois  convenable  de  faire  part  de  cette  idée.  Je  la  place  sous  votre  patronage, 
persuadé  qu'en  se  produisant  sous  vos  auspices,  elle  recevra  dans  le  déparle- 
ment de  TAvciron  un  assentiment  général.  Il  n'y  aura  pas  une  paroisse  qui  né 
veuille  concourir  à  consacrer  le  souvenir  et  les  vertus  d'un  compatriote  ■  que  la 
Voix  xmblique,  qui  est  bien  ici  la  voix  de  Dieu,  a  déjà  canonisé. 

L'habile  sculpteur,  M.  Gayrard,  saisirait  bien  volontiers,  je  pense,  l'occasion 
d'enrichir  son  pays  d'un  nouveau  chef-d'œuvre.  Ainsi  cet  hommage  aurait  dou- 
blement un  caractère  digne  de  Texceirent  prélat  qui  témoigna  toujours  une  affec- 
tion si  vive  pour  le  pays  où  il  prit  naissance. 

Si  vous  partagez.  Messieurs,  mon  vœu  et  mon  idée,  vous  serez  sûremeol 
empressés  de  lui  donner  de  là  publicité  et  de  la  mettre  à  exécution. 

On  pourrait  ouvrir  une  souscription  à  Paris,  à  Rodez  et  dans  les  chefs-Ueuit 
d'arroudis^semenl  du  département  de  l'Aveiron. 

Recevez,  Messieurs,  l'hommage  de  ma  irès-haute  considération.   * 

De  Gaujal, 
Conseiller  à  la  cour  de  cassation, 
rtiris,  8  juillet  1848. 

Conformément  au  vœu  de  cette  lettre,  une  souscription  fut  organisée  et  doit^ 
avoir  prochainement  pour  effet  l'érection  d'un  monument  digne  de  FiHusIrc  ptélaK 
qui  a  tant  honoré  par  sa  mort  le  pays  qui  l'a  vu  naître. 
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Écuyer  dii  ROi  Jérôme;  comte  de  Rîed;  lieutenant  général  en  1821 ,' 
Commandeur  des  Ordres  de  Saint-Louis,  de  la  Légion  d'honneur,  def 
Saint-Henri  de  Saxe;  mort,  en  1824,  à  Fâge  de  soixante-huit  ans. 

{Jean-Pierre-Aymar),  d'abord  soldat;  aide  de  camp  de  Ney  ;  maré- 
chal de  camp  ;  nommé  Grand  officier  de  la  Légion  d'honneur;  mort^ 
à  Madrid,  en  1823,  à  l'âge  de  quarante  ans. 

(Louis-Alexandre),  maréchal  de  camp  en  1783;  lieutenant  général 
en  1789  ;  Commandeur  dé  l'Ordre  de  Saînt-^Louis  en  18li. 

Alibert  (Jean-Louis),  professeur  à  l'École  de  médecine  de  Pai'is^ 
premier  médecin  de  Lpuis  XVIII  et  de  Charles  Xj  né  à  Villefranche 
vers  1767;  mort,  à  Paris,  en  1837. 

A  laissé  les  ouvrages  suivants  : 

Dissertations  sur  tes  fièvres  alaxiques  ei  întehnittenteÈ  ; 

Traité  des  pertes  de  sang  chez  les  femmes  enceintes ,  traduit  de  l'ita- 
lien, de  Pasta; 

Nouveaux  éléments  de  thérapeutique  et  de  matière  médicale; 

Éloges  historiques,  suivis  d'un  Discours  sur  les  rapports  de  la  m^— 
decine  avec  les  sciences  physiques  et  morales; 

Description  des  maladies  de  la  peau  observées  à  Vhôpital  Saint- 
Louièi  et  Exposition  des  meilleures  méthodes  suivies  pour  leur  trai- 
tement; 

Nosologie  naturelle,  ou  les  Maladies  du  corps  humain  distribuées 
par  familles  ; 

Précis  historique  sur  les  eaux  minérales  les  plus  usitées  en  mé- 
decine ; 

Physiologie  des  passions  ; 

Poème  sur  V  émulation  ; 

La  Dispute  des  fleiirs^  en  velrs. 

Aysalenq  (N.),  docteur  en  médecine  et  professeur  d'art  vétéri- 
naire ;  auteur  d'un  Traité  des  maladies  communes  à  V espèce  kum^aine 
et  aux  animaux. 

Belmout  de  Hlalcor  (N.),  Conseiller  d'État  en  181/». 

Berson  (N.),  né  à  Mirabel  en  1741  ;  d'abord  avocat,  à  Paris,  a 
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publié  les  £  loges  du  Maréchal  d'Estrées^  de  Clairaut  et  de  RestùuL 
Il  devint  administrateur  général  des  forêts ,  et  mourut  Conseiller 
d'État  honoraire. 

Bessuéjouls  de  Roquelaure  (Jeàn-ârmand),  né  au  châ- 
teau de  Roquelaure  en  17/il  ;  évêque  deSenlis;  de  VAcadémie  fran- 
çaise, a  fait  imprimer  : 

Oraison  funèbre  de  la  Reine  d" Espagne ^  1760  ; 
Oraison  funèbre  de  M,  le  Dauphin^  1765  ; 
Discours  pour  la  profession  de  foi  de  M^^  Louise^  1770. 
Reçu  à  l'Académie  française  en  1771  ;  il  y  fut  remplacé,  en  1818 , 
par  le  célèbre  Cuvier. 

Bonald  (Gabriel-Ambroisë,  vicomte  de),  né  à  Millau  eh  175&; 
nommé,  par  le  Roi,  en  1816,  membre  de  l'Académie  française;  mort 
en  1840. 

OEuvres  complètes,  12  vol.  in-S^,  1817-1826. 

Ses  principaux  ouvrages  sont  : 

Théorie  du  pouvoir  politique  et  religieux,  1776,  2  vol.  in-8°; 
Essai  analytique  sur  les  lois  naturelles  de  l'ordre  social ^  1801  ; 
Le  Divorce  considéré  au  dix-neuvième  siècle,  1801  ; 
Législation  primitive,  1802,  3  vol.  in-8°; 

Recherches  philosophiques  sur  les  premiers  éléments  des  connais- 
sances morales,  2  vol.; 

Mélanges  littéraires,  politiques  etphilosophiqiœs,  2  vol.; 
Pensées  diverses  et  opinions  politiques, 

Bonaterre  (P.-J.),  abbé,  né  à  Saint-Geniez  vers  le  milieu  du 
dix-huitième  siècle  ;  mort,  dans  la  même  ville,  à  Fâge  de  cinquante 
ans.  Il  a  publié,  dans  V Encyclopédie  méthodique,  le  Tableau  des  trois 
règnes  de  la  nature.  Il  publié  aussi  une  Notice  historique  sur  le  Sau- 
vage de  VAveirony  an  ix.  Il  a  laissé,  en  manuscrit,  une  Flore  de 
VAveiron, 

Borderies  (Étienne-Jean-François),  né  à  Saint-Geniez  en  1762  ; 
vicaire  général  à  Paris;  évoque  de  Versailles  en  1827;  mort  en  1832, 
Seimonsy  h  voL  in-12. 
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(L.-C.-P.),  abbé,  professeur  au  collège  de  Rodez,  était  mal- 
heureusement dépourvu  de  critique  historique  ;  mais  il  a  le  mérite 
d'avoir,  le  premier,  tourné  l'attention  publique  sur  l'histoire  de  son 
pays. 
Mémoires  pour  servir  à  l'histoire  du  Bouergue^  3  vol.  in-S». 

Cabrières  (N.),  de  Rodez;  secrétaire  perpétuel  de  la  Société 
d'agriculture  de  l'Aveiron. 

Observations  sur  plusieurs  articles  du  Sténographe  parisien^  con- 
cernant le  département  de  VÂveiron,  Rodez,  1818.     . 

Capelle  (Guillaume-ântoine-Benoit,  baron),  né  à  Salles-Guran, 
fit,  en  1830,  partie  du  ministère  Polignac. 

Carrié  (N.),  général  de  brigade. 

CaucaiMMi  (Paul)  y  docteur  en  médecine. 
Traité  analytique  et  pratique  sur  les  eatix  minérales  de  Sylvunaz 
et  les  eaux  minérales  de  Cam^arès,  in-8®,  Paris,  an  ix. 

Chalret  (Jean-Jacques),  né  à  Villeneuve,  ancien  doctrinaire. 

Éléments  d'arithmétique,  de  géométrie  et  d'algèbre,  avec  des  appli- 
cations aux  arts  les  plus  intéressants.  Villefranche  et  Paris,  178/»; 
Montauban,  1787. 

Clausel  (Jean-Claude),  né  à  Goussergues  en  1765;  membre  de 
la  Ghambre  des  députés. 
Sacre  des  Rois  de  France,  1825,  in-S*». 

Curières  de  Castelnau  (N.,  baron  de),  maréchal  de  camp; 
résident  de  France  à  Genève. 

Belrieu  (N.),  né  à  Rodez;  mort  en  1837  ;  aiiteur  des  pièces  sui- 
vantes : 

La  Prévention  paternelle,  comédie  en  trois  actes,  1792  ; 

Ad:èle  et  Pauline,  il^2; 

Les  Philosophes  soldats,  comédie,  1793  ; 

Harmodius  et  Aristogiton,  opéra,  1794; 
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Le  Jaloux  malgré  lui,  comédie  ; 
Arsinoiis,  tragédie  en  trois  actes  ; 

Amélia  ou  les  Deux  Jumeaux  espagnols^  drame  en  cinq  actes  et  eïl 
prose  ; 
Le  Père  supposé  ou  les  Époux  dès  le  berceau,  1802  ; 
Les  Ruses  du  Mari^  comédie,  1802  ; 
Artaxerxès,  tragédie,  1808,  chef-d'œuvre  de  Fauteur  jf 
Démétrius^  tragédie; 
La  Jeune  Veuve^  comédie. 

Fabri  (N.),  né  à  Cornus  ;  moï*t  à  Paris. 

La  Régence  â  Btoîs^  in-8°  ; 

Itinéraire  de  Bonaparte  de  fontainehleau  à  Vïle  d'Elbe; 

Itinéraire  de  Bonaparte  de  Vile  d'Elbe  à  Vile  de  Sainte-Hélène  ;^ 

Le  Génie  de  la  Révolution  dans  V éducation,  3  vol.  in-8°  ; 

Monuments  de  la  recoimaissance  nationale ^.votés  en  France  au  mé^ 
rite  éminenty  depuis  ilS9  jusqu'à  la  loi  du  2  février  1819,  avee  des 
Réflexions  sur  la  retraite  des  étrangers  et  sur  l'invasion  des  prindpet 
du  jacobinisme,  qui  ont  eu  lieu  sous  le  ministère  de  M*  le  duc  de  Ri-^ 
cJwlieu,  in-8<»  ; 

Les  Missionnaires  de  l'?93. 

Éditeur  du  Spectateur  français. 

Flausersues  (Pierre),  né  à  Saint-Cyprien ;  député;  mort  à 
Paris. 

De  la  Représentation  nationale  et  Principes  sur  la  matière  des  élee* 
lions,  1820,  in-8o; 

Essai  sur  V administration, 

Frayssinous  (Denis-Luc-Antoine),  évêque  d'Hermopolis ,  mi-^ 
nistre ,  de  l'Académie  française,  etc.,  etc.,  né  à  la  Vayssière  en  1765; 
mort  à  Saint-Genîez  en  1841. 

Oraison  funèbre  du  prince  de  Condé,  1818  ; 
Oraison  funèbre  de  Louis  XVII f,  1826  ; 

Les  Vrais  Principes  de  l'Église  gallicane  sur  le  gouvernement  ecclé^^ 
siastique  ; 
Conférences. 
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CtMton  (Marie-Joseph-Hyacinthe  de),  né  à  Rodez  en  1767;  mort 
à  Paris  en  1808. 
Traduclion  en  vers  de  VÉnétde,  3  vol.  in-8°,  Paris,  1807; 
Poëme  sur  les  quatre  âges  de  la  Femme  ; 
Ode  sur  le  rétablissement  du  Culte; 
Pensées  ; 
Déclaration  des  Français  restés  fidèles  au  Roi^  Francfort,  1793. 

Giialy  (Joseph-Julien  de),  né  à  Millau  en  1765;  évêque  de  Car- 
ossonne  en  1824  ;  mort  en  1847, 

(François-Marie-Édouard),  né  à  Millau  en  1786;  évêque  de  Saint- 
Flouren  1829;  Archevêque  d*Albi  en  1833;  mort  en  1842. 

Julien  de  Pesueiroles  (Étienne-Hippolyte)  ;  Président  à 
mortier  au  Parlement  de  Toulouse;  guillotiné,  à  Paris,  pendant  la 
Terreur. 

Ijapairra,  ehevalier  de  Salffiie»  (Gui-Augustin  de),  mare* 
chai  de  camp,  né  en  1728  et  émigré,  fut  tué ,  à  Constance,  le  7  d'oc- 
tobre 1799,  à  la  tête  de  la  troupe  qu'il  commandait,  et  fut  non-seu- 
lement pleuré  de  l'armée  à  laquelle  il  appartenait,  mais  regretté  aussi 
de  celle  qu'il  combattait.  Des  journaux  républicains  de  Tépoque  don^ 
nèrent  eux-mêmes  des  éloges  à  sa  bravoure^, 

fiaPanouiie  (Mergure-Joseph  de),  mort  en  1841. 
Le  Duel  jugé  au  Tribunal  de  la  raison  et  de  V honneur. 

lia  Roniisuière  (Pierre),  né  à  Lévignac  en  1756;  le  premier 
•des  métaphysiciens  français  ;  membre  de  l'Institut ,  Académie  des 
sciences  morales  et  politiques. 

Projet  d'éléments  de  Métaphysique,  Toulouse,  1793  ; 

Paradoxes  de  CondillaCy  ou  Réflexions  sur  la  langue  des  calculs, 
1805,  Paris; 

Discours  sur  la  langue  du  raisonnement^  1811  ; 

Leçons  de  Philosophie,  1833,  2  vol.; 

Observations  sur  le  sens  des  mots; 

Analyse  des  sensations,  dans  le  premier  volume  des  Mémoires  de 
d'Académie  des  sciences  moitiés  etpolitiqties. 
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liayMille  (Charles de),  né  à  Sévérac-le-Château  en  1746?  grand- 
vicaire  de  Rodez,  refusa,  en  1817,  les  évêchés  de  Perpignan  et  de 
Rodez;  mort  en  1820. 

maillan  (N.,  abbé  de),  chanoine-comte  de  Brioude;  premier  au- 
mônier de  Madame  en  survivance;  d'une  maison  dont  une  branche 
était  établie  en  Rouergue;  évêque  de  Saint-Flour  en  1819;  mourut 
en  1820. 

lHarcillae  (Alexandre  de  Grusy,  marquis  de),  né  à  Savignac 
en  1770  ;  mort  en  1824  ;  a  laissé  les  ouvrages  suivants  : 

Nouveau  voyage  en  Espagne^  1805,  in-8°; 

Aperçus  sur  la  Biscaye  et  les  Asturies^  1817  ; 

Histoire  de  la  guerre  entre  la  France  et  l'Espagne^  de  1792  à 
1794; 

Guerre  de  Catalogne  en  1820  ; 

Souvenirs  de  rémigration,  à  l'usage  de  l'époque  actuelle,  Paris,  1825, 
in-8o. 

Marie  (N.),  abbé,  né  à  Rodez  en  1738;  mort  en  1800;  docteur 
de  Sorbonne;  professeur  de  philosophie  et  de  mathématiques;  cen- 
seur royal  ;  sous-précepteur,  en  1776,  des  ducs  d'Angoulême  et  de 
Berri. 

Tables  de  Logarithmes. 

Éditeur  des  OEuvres  de  La  Caille,  son  prédécesseur  dans  sa 
chaire. 

massabiau  (J.-A.-F.),  sous-bibliothécaire  de  Sainte-Geneviève, 
né  à  Villefrginche  ;  mort  à  Paris. 
De  r Esprit  des  institutions  politiques,  2  vol.  in-S®,  Paris,  1820. 

mathieu  (Maurice),  comte  de  la  Redorte,  né  à  Saint-Affrique  ;    , 
lieutenant  général  en  1799;  Pair  de  France  en  1819. 

Monseisnat  (N.),  de  Rodez;  membre  du  Corps  législatif,  don^ 
l'opinion  sur  le  duel  a  donné  lieu  à  de  nombreux  commentaires. 

monteil  (Amant- Alexis),  de  Rodez;  professeur  d'histoire. 
Description  du  département  de  VAveiron^  2  voh  in-8°,  an  x  ; 
Histoire  des  Français. 


comédies. 
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IH^rlIi^ii  (André-Étienne-Antoine,  comte  de),  né  à  Villefranche- 
cle-Panat  en  1753;  Archevêque  d'Auch  en  1823;  Pair  de  France  en 
1827;  mort  en  1828. 

IVeirac  (Antoine-Xavier  de),  né  à  Vabres  en.  1757;  évêque  de 
Tarbes  en  1823  ;  mort  en  1833. 

Planard  (Eugène),  né  à  Millau;  mort  à  Paris;  a  écrit  un  grand 
nombre  de  pièces  de  théâtre. 

Le  Curieux,  1807, 

Le  Paravent,  1807, 

Les  Pères  créanciers^ 

Le  Portrait  de  Famille, 

Le  Faux  paysan,  1811, 

La  Nièce  supposée, 

M  Échelle  de  soie, 

//Emprunt  secret. 

Le  Mari  de  circonstance, 

Les  Héritiers  Michau,  1814, 

JLe  Règne  de  onze  heures. 

Les  Noces  de  Gamache,  )    opéras. 

Uétt  Lettre  de  change, 

JjU  Bergère  châtelaine, 

^'Auteur  mort  et  vivant, 

JjB  Solitaire,  I 

Jje  Pré  aux  Clercs,  j 

It  plusieurs  autres. 

IPousenq  (N.),  né  à  Requista. 

Dictionnaire  de  médecine,  4  vol.; 

L'Art  de  conserver  la  santé  et  de  vivre  longtemps  et  heureusement^ 
^*''^^^c  une  traduction,  en  vers  français,  des  vers  latins  de  Y  École  de 
^^^  ieme. 

Cette  traduction  a  été  faussement  attribuée  à  M.  Charles  Pougens. 

IRaynal  (Guillaume-Thomas),  né,  suivant  la  plupart  desbiogra- 
l^^ies,  à  Saint-Geniez  ;  mais,  suivant  d'autres,  au  village  de  La  Pa- 
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jiouse,  près  Sévérac-le-Château,  le  12  d'avril  1713;  mort  à  Chaîllot 
Je  16  de  mars  17^6;  (jL'ahord  jésuite,  et  sorti  de  leur  Compagnie  ea 
4748  (1). 

Histoire  du  Stadhoudérat ,  2  vol.,  1748  et  1750  ; 

Histoire  du  Parlement  d'Angleterre,  2  vol.,  1750  ; 

Anecdotes  littéraires  et  historiques,  3  vol.,  17.53  j 

École  militaire,  3  vol,  17'62  ; 

Histoire  du  divorce  de  Henri  VIII,  1763^ 

Histoire  philosophique  et  politique  des  établissements  des  Européen9 
dans  les  deux  Indes,  10  vol.,  1770  et  1781; 

Mémoires  historiques  de  V Europe,  3  vol.,  1772  ; 

Tableau  et  Révolution  dejs  pdonies  anglaises  dans  V Amérique  ^epr 
ientrionale,  1781,  2  vol.; 

Ode  à  l'archevêque  de  Paris. 

RebouFsuil  (N.  de  Falgue^irètes  ,  chevalier  de) ,  né  à  Milkm, 
lieutenant  général  en  1815;  Grand-croix  de  TOrdre  de  Saint-Louis  eq 
1823. 

Voir  la  Notice  biographique  sur  Claude  Peyrot. 

(N.,  DE  FALGU|UR,èTEs),  ué.à  MiUau  ;  maréchal  de  camp  en  J815. 

Hey  (Antoinet-Gabriel-Venance) ,  de  Millau;  lieutenant  généra} 
fen  1793,  qui  prit  Gaëte,  le  k  de  janvier  1799. 

Rodât  (AmanTi),  de  Rodez,  a  beaucoup  écrit  sur  Tagriculture  de 
TAveiron,  .et  travaillé  au  Propagateur  aveironnais. 

Saunliac-Beleastel  (Jean-François  de),  né  en  1765;  évêq^e 
de  Perpignan  en  1817  ;  mort  en  1864.. 


(1)  M.  Li^nct,  dans  une  Notice  historique  sur  le  coUége  de  Rodez  publiée 
dans  le  cinquième  volume  des  Mémoires  de  la  Société  des  lettres,  sciences  et 
arts  de  TAveiron,  reproche  à  l'auteur  d'une  Notice  antérieure  sur  le  môme 
coHége,  d'avoir  dit  que  Raynal  avait  été  professeur  au  coUége  de  Rodez  dp 
temps  des  jésuites,  et  de  n'avoir  pas  cité  la  source  suspecte  où  il  avait  puisé  ce 
renseignement. 

Ce  renseignement  se  trouve  dans  tous  les  dictionnaires  biographiques,  et  uor 
tammcnt  dans  celui  de  Chaudon  et  Dclandine,  qui  indique  aus^i  l'époque  où 
Raynal  quitta  la  Société  de  Jésus.  C'était  en  1748,  après  avoir  professé  la  rhélor 
rique.âRodez. 
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Seconds  (N.)  ;  lieutenant  particulier  des  eaux  et  forêts  à  Rodez. 

De  V  Art  social^  ou  des  Vrais  principes  delà  société'  politique,  in-8®, 
1792  et  1793; 

Le  Sensitisme,  ou  la  Pensée  et  la  Connaissance  des  choses  rempla- 
cées dans  les  sens,  traitées  historiquement  dans  l'ordre  de  nos  sensa- 
tions, et  réduites  à  V histoire  naturelle  du  monde  sentant  et  du  monde 
sensible,  1815,  in-8». 

Solisnac  (N.,  baron),  de  Millau;  général  de  division. 

Tedenait  (Pierre),  né  à  Saint-Geniez  ;  correspondant  de  l'Acadé- 
mie des  sciences. 

Leçons  d'arithmétique,  in-8o,  Paris,  an  vu  ; 

Leçons  élémentaires  de  géométrie  et  trigonométrie,  in -8°. 

Taladier  (N.)  ,  de  Villefranche;  conseiller  de  préfecture  à 
Rodez. 

Cora,  opéra. 

Taysse  de  Villie»  (J. -François-Régis),  de  Rodez;  inspecteur 
des  postes;  mort  à  Paris. 

Itinéraire  descriptif  de  la  France,  in-8û, 

Villaret  (Jean-Chrysostome),  né  à  Rodez  en  1739;  évêque 
d'Amiens  eu  1803,  et  successivement  d'Alexandrie  et  de  Casai  en 
Italie;  mort  à  Paris  en  1824. 

Viala  (N.,  baron),  de  Rodez;  général  de  brigade  en  1806 
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NOBLESSE  DU  ROUERGUE. 


Suivant  Patru  qui  écrivait  en  1645  son  plaidoyer  pouf  empêcher 
Une  nouvelle  érection  du  comté  de  Rodez ,  il  y  avait  alors  dans  ce 
Comté  (il  eût  dû  dire  en  Rouergue)  cinq  à  six  cents  gentils- 
hommes (1). 

Dans  la  recherche  des  faux  nobles  qui  eut  lieu  de  1697à  1716,  Il 
ftjt  rendu  pour  le  Rouergue,  par  l'Intendant  delà  Généralité  de  Mon- 
tauban,  172  jugements  de  maintenue  qui  môme  ne  s'appliiquaieht 
qu'à  153  noms  :  il  existait  alors  bien  plus  de  172  familles  nobles, 
f^luneiirs,  parmi  celles  même  qui  occupaient  des  positions  élevées, 
Tie  fiirent  pas  comprises  dans  ces  jugements. 

TITRES  ANTÉRIEURS   AUX   ERECTIONS. 

Suivant  Fromenteau  qui  écrivait  en  1581,  le  Rouergue  contenait 
^tet»  260  ûefa  ainsi  répartis  :  190  dans  le  diocèse  de  Rodez^  70  dans 
<^elui  de  Vabres. 

I)e  ce$  ûefs,  les  uns  avaieint  été  ou  furent  réunis  à  la  Couronne  ; 


(1)  Patru  disait,  de  plus,  qu'il  y  avait  eu  Rouergue  quatre  marquisats,  six 
oemlés»  sept  vieomt^s* 


SÛO  NOBLESSE: 

c'ëtiîiôilt  lès  'Viooitités  de^  Millau.,  de> Cariatide  Saml-AjQiooia,.,çie 
Grey^el;  îj'en^aidéjàiparlé.En  signalant  les  maisons  qfui  oniï  eu 
une  grande  importance  féodale,  j'ai  aussi  mentionné:  cfaiVitreq 
vicomtes  •qui :pc»rt$rent  te  titre,  parce  que  ce  furent  des.démeii^bre- 
mente d\l  comtéde Rodez  :  ainsi  furent  les  vicomtes. d'Ayssènes:, de 
Cambolas,  de  Peyrebrune,  de  Cadars.  .i  ;  ,.\f 

Lés  iviçQtiiteg  d'Arpajon  prirent  ce  titre  parce  qu'ils  posséd^ûent 
une  partie  de  la  vicomte  'de.  Lautreo  en  Languedoc;  les  -viçomtea 
d'Estaing,  parce  qu'ils  possédaient  la  vicomte  de  Chaylane  en  Auvergne. 

Le  Comtor  Hugues  de  Millau,  ainsi  que  les  Comtors  de  Nant, 
étaient  ainsi  qualifiés  comme  cadets  des  vicomtes  de  Millau  et  de 
CrlB3f«ac»lJî/-'='^''' ■'''-''■-■■  '   •■■■■       '•■.•■•         .■..:.;..,)•-./ 

Enfin,  les  sires  d'AFpa(joD,iideSévérac,  de  Càstelpers^'  de  Gayhisv 
de  La  Barrière  furent  souvent  désignés  avec  cette  qualification, 
conrnie  relevant  nûment  du  Roi. 

Je  n'ai  donc  à  parler  que  des  titres  de  fiefs  érigés  par  lettres  pa- 
ttntflfôrl  .'i-V-Mn..;!  :,..     ......    ■..-    .......i.,  .  -.j  ,...♦:.;  .-/..m  .:-f 

l\^,  ^.v\s\\  nW  -^ï    AU.a     'I  Ttt«.e»-é»ilifé»..  ■■:.■■•'  î'»--J.'!    !•.,.,:      ;Î!^ 
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En  1650^ila.feiireâe$éKéracfut  érigée  Qn;jdujçhéi)ajjri^:@^,l§,|ai9H^ 
d'Arpajon. 

En  1655,  les  titre  et  dignité  de  duc  d'Arpajon  furent  transférés  sur 
Caumont  de  Plancatge. 

Le  fief  de  Caylus,  titré  comté  d'abord,  devint,  en  1722,  le  siège 
d'une  Qrandesse  établie  sous  le  nom  de  Caylus,  qui  passa  dans  la 
maisonâe1t3b^erl  LÎl'nera'^^^Y^^Wm'^^l  rfom 'afe*-dtofé*9fe\]aylus. 

Lefiefd'Estaing,  deviÂriHîss?,^^nH'?g!2,*llf  siège  d'une  Grandesse 
créée  pour  le  comte  d'Estaing. 

•■='•'•  ^       ......  ..     _  MARQUISATS-I     .•  .    .    ■.,,.,  (;.,.,      ,;..,.( 

,  ^'te  fief  de  R&quèfetdtiûièHgé  eh  marquisat  éb;'l61«pôtît' la  teiâièon 
de^lahcàfort-Rôquefeail.  '  '      '  '  "'  *  '     »'■- ^  '' 

,  Le  nkWB(kii^iièt\  dvec  ses  ahnb^ifes;  fut  érigé  en' ttrai-qiii^^en- 
l62o  pour'la  maison  de  Buisson.  ''  '     J''''*^ 

*   Quafad*  la*  terre  de  Sévérâd  ^ut  éHgée  en  duché-paitie'scnis  ïè'  won». 
a*Àn)djbn,  Layssac  ët'tfds'  dé^yendàricéfe  fureiit  èrigéién  mâ^uisa^ 
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SOUS  lètioim'deSévéraci  Quand  celte  pôirie  fut  transférée  9pr,:Gmi- 
tfiont  ^e  Plancatge,'  Sévérac  auquel  Layssàc  fui  incorporé  de  nouveau 
pjtit" 'le  titre 'de  marquisat    ■    .    .  .:•■■.••'■■}    •  Mi-.M'Min.i    •;•:;:•,;     .,... 

'Siïiït*JGÔme' fut'  érigé  enmarqiiisat  en  1749ipo(«r.la  dsoaison  de 
Gttrières-Gà^tëlnau'qui  Tavail  acquis  de  la  maidon:  «de*  BourboiVr 
Malause.  '•:.-.  i -î     .-.,  i?' iî  ".'i   m.  ..i-î.m'ki..  > 

'làlerre'deValadi  advenue  à  la  maison  d'Izarn  en  4664  par  Anne 
dèïestélsfuHérigée'eft'marquisat  pour  cette  maison.     •!>   .  in..,",  i 

.'iiV,  II'/;-.    ■■V"ii::,:  (•,■;   i    .t.'  ,   !;  I  "•.■••.■•.•;':  î  <!  j,l  ■  vv".  n  ,  '^[t  ,.1    -r»  |f.;  i  ^:'|,i.   • -■.  .,   '. 

J'i«-/    ••!'   -••:-:;•    '    '•'    ■:  =  :.   .-■   COMTÉ.  '  =  ^'      ■"    ■•"-^-''     '-'''J^'"'     '^ 

■1'      ■    •    '    I.":!'.      ■■         -    •     ;■■  .:    :     .         .  .;■      '    r-    .\\    j.-fp     j.-,î.-        Iil...»,.-t 

Le  fief  de  Caylus  où  était  comprise  la  ville  de  Saint-Affraqu^ffut 
âi^'en(lomté'^nl57&,pour  la  maison.deiLéviB.^     :-  ^.  <>  ,>:iji!  ) 

BARONNlÉSi'  1'''    ■'•''  •■■'''-■  ''■  ■••'■'•■"  ■"J<:i"    . 

En  1605,  les  fiefs  de  Las  Ribes,  Bartoulène,  la  Romiguière,  Fronton 
et  le  Truel  furent  érigés.  i^^Jiar^niiia  £fHir  le  nom  de  Las  Ribes  en 
faveur  de  la  maison  d'Hèbles. 

En  1609,  Bartoulène,  Ponsin  et  ïè  Truel  furent  aussi  érigés  en 
toàirdntiiepourfe'taôme'm&isoft  îsouste  nom  de  Berlôïrièile.'»<  <*  f  i  j 

M'. fM'i'i /.".;> 
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■^V'-:  ■••'       •    .V    ■  ■  .  .■-■  ..     i   ^.  .:■    .■     •    ■      ;    .::  î    ,;•(:  /  ..  )  ■,!,  Î-Mi    k\ 

■  ,  . ,    CHeiralievs  et  Commandeurs  de,  l'Ordre 

,'  !;::■'-.!    i;     Ui. !■;'■'   !)!    V,,.(|   ■»  )-V)y 

1531 .  Antoine  de  Lévis,  comte  de  Caylus mort  en  1586 

1533 .  Jean  de  la  Valette-Parisôt. . .  V. 1586 

,  ^.  163^,  .L9uis,viqonitept, puis  d^c  d'Ai^pajo|n.f.4... .  j,^  î,î;tV{  ^^'^^ 

1724 .  François  comte  d'Estaing. ...... .j,^,,,. /j,^!;,.  ^..y. ..^.  Jjs^ 

■■  *  '.lj7^4nï!^rl^?'^ow^A"SMst^.Fouq^^^   ^pom,tÊî,^pij^^^d^ç.j(j^  ,^^ 

■feelle-Isle ...^^^.^..^^ ui^riiù -dYnnlj  J?^[ 

. .4767^.^ J.-B.-CharleprBwi,  çoip^^^  MrMr.l v;i rnlmW^ 

ÀrA^Mr.  i^'-ArmaPid  de , fiessuéiort^-lÇ^oq^^^^^  .  -.y.^-p.iv^}^ 


$ki 


WBbESSE 


lUnisoiiÉ  ayant  fait  leurs  pretiiréii  |iôvîr  êtà^ 


.  i-;vr 


Il  fallait  prouver  que  la  famille  était  noble  avant  1400  sans 
anoblissement  connu. 


Dates  de  la  présentation  r 


im.  D'Estaing. 

1755.  De  Malvin  de  Môntam. 

1757.  De  Lastic. 

1764*  De  Luzençoh-Levezoïl-Vesins. 

1765.  D'Adhémar. 

4772.  De  Bessuéjoufe*RoqudatJr«.  ' 

1775.  De  Curières-Castelnau, 

1773.  De  Moret-Peyre, 

1774.  D'Albigûac. 

1784»  De  Benaven-Rodê»i  ;    if.'  ;. 

1785.  D'Izarn-Valadi.  .   ,  . , 

1785.  De  Volonzac-Malespina;     .  ;: - 

1786.  De  Waroquier  de  Cooibes.  ... 

1787.  De  La  Panouse, 


Chmpktm^m    ppUes. 


COMTES  DU  LYON. 


. ,  ,11,  cillait,  prouver  huit  de^és,  quatre  paternels  et  quatre  ojaternel 
en  remontant  par  les  pères,  à  1400,  sans  anoblissement  conclu. 

1446.  Jean  d'Estaing,  Dom  d'Aubrac. 

1489.  François  d'Estaing,  evoque.de  R6déiî 'en*  15Ô<|'.^      '^^ 


DU  RODEHWE.  34* 

U95 .  Antoine  d'Estaing,  évêque  d'Angoulême,  on  1 606. 
1522.  Charles  d'Estaing. 

1530. ^lean  d'Estaing,  gui  flit  élu  êyèMi^  de  Rodez.        .    ., 
1608.  Joachim  d'Estaing,  evêque  de  Clermont,  en  1614. 
1616.  Louis  d'Eslaing,  évêque  de  Clermont,  en  1650. 
1678.  Joachim-Joseph  d'Estaing,  évoque  de  Saint-Flour  en  1694. 
1094.  Antoine  de  la  Vaissièria-Cantoinet. 
1787.  Claude-Charles  de  Mostuéjouls,  premier  aumônier  deMa- 
-•r.,.  .^^■^âOTeen;p72.-^  .    .-.    ^.,         .,-...... .^.,..    .;,;;,:    ;; 

.  \.<'',i>      '::-)|.fi     •■!.;■!-■ 

n  fallait' ptouVersdzô  quartiers,  huit  paternels  et  huit  maternels. 

If7l56iv  JeçoHSqjdefroy  dç  Mostuéjouls. 

N.  deMaillaçu     ;  / . - 
177^fp.|Cla^^e-^barles  de  Mostuéjouls. 


COMTESSES  DE  REMIREMONT. 

Il  fallait  fM^Vër  de 'Chaque  o6té  deux  ceats  ans  de  noblesse 
<^hevaleresque,  dé  la  ïhdnièlrfe  suivante  :  deux  cents  ans  de  noblesse 
P^temeirë'avèfc'preuvô  de  toutes  lés  mères,  et  deux  cents  ans  de 
^oblei^-ïàatiérttélle  avec  preuve  de  toutes  les  mères. 

1771.  Marguerite  de  MoBtûéjouIs,  successivement  lieutenante  des 
^l>besses  la  princesse  de  Lorraine  et  la  princesse  de  Condé. 

.««,,     (  Constance-Adélaïde    f   ,   '.       ^.    , 

""•    l  Charlotte  !  ^  Mostuéjouls. 

COMTESSES    DE    I^VEIP^K  EN.  AUVERGNE. 

-      11  fallait  prouver  d'extraction  et  de  race  du  côté  paternel,  iusqu'à 
^^'*"sn^ïiiOB;'et  du  côté  matei-néi ,  (^ue  la  mère  ie  ' la  '  i^k'i^M 
^tait  dembiseïie.'  .  ..     ,    ■   .  .  <    . .,  .i.j 

1787.  CamiHe.4'Ail?igpf...i..  ...|, ,...  ...Hnii.Th .:.-.:,(i.:r.i  ;(.^.\r 


\ 


^»!;!li'nr'/  ^»!»  ruvO  ,\P,r  ^ 

]fIaisoii«  admises  dans  l'Ordre  de  Saint,  JTean 
de  Jérusalem  {Mhs^^y^>,  ^r.yu.d   .^.(),'^^ 

■viMJriiqcJ  nô;|!-io(/    .  mS'.U 

l'X' ii'ir.'iMi  '»()  ifo^r-uiH    .L't'^'U' 
Il  fallait  prouver  huit  quartiers  pa^^rp^l^  ^.ij.^l^if^j^flj^tfiipelç^j.^f 

Ce  né'Wt'q\i^^à^î5!^S'ciu*{ii'fc^^  presOT 

pour  la  première  fois  aux  Prieurs  d^avfdir  dës'arclîîyes';  et  ce  rèj^le- 

ment  ne  reçut  son  exécution  qu'au  Chapitre  général  ie  'i'élf . 

.  •■■\^\r.r  i:  •'•i-ii  .f:\i    ,Li'«^r 

On  n'a  porté  ici  que  le  pi^%attciemiCb€^aIJ6r/dci.chia4uftfafip(îne. 

.•»'iiii,i';HijKii-r.]ij()['.-ue'^?j<l   .ir^Vf 
1474.  Guillaume  d'Alboy.      .^,,,,,,,„  ^^,,  ^.|,  .^^j,^,,...^  ,  ,     ■  ;;^ 

1491.  Guion  de  la  Propercio.  aîbl'n.';  i^nM  jy:\i 

1492.  Guillaume  de  Mostuéjouls,  irldwiiol/;  l^vT 
1506.  Azémar  de  la  Garinie.  ».i;i!iï  ,1);^.:^ 
1510.  Roquefeuil. 

1515.  Jean  de  la  Valette-'Parisot. — 

1519.  Raulet  de  Montpaon. 

152h'»*iOflllaïl!».  •*•>*«»'»•»<«  >**♦?  *»»>*^  *!»iurr^«  waiphiîisW 

1526.  Rodes  de  Montalègre. 

1528.  Saint-Ferréol  (diocèse  Je  Yabres). 

1533.  Brenguier-Bartholène. 
jMjftïîiôJ/S^UrrSï^  :  rr'P^»!flO'T  -1^  >:rr.  irr-r»  r...Mfn-(!î  î.'i'Mir.  :^  iirfirl  iî 
o[*  i&ilij.-Pellggrj  deilaRoqq^-''  ^^=  'î^'         •^•'-'•'  >i«'rivf»  •••■•/iKnq 

1542.  Prunet  de  Verières.  i.v»«;jn  -ijjr.if- 

1544.  Framon  de  la  Framondie. 

1545.  Gabriac.  .'îi;;ii  h/n/i  oi(   .l\h^^ 

1546.  Blancde  Valhauzy  etMontaigut.  'n-^' '^^1=!'.  '  ••  l  ."l'T^ 

1547.  Maillan.  *  ..h.M-)l!i/ -.f»  .:i.:xi  .vrTf 
1550.  Saunhac.  J''>;;i/i  .l»  ii;nr,iî{)/>  J?<:7^ 
1570.  Pierre,  Guillaume^cti  FrwiiçcJi&de  THbièreSi'VérfAiiU'^:\  r 
1578.  Montblanc.  ."hiMi  i.:»  .:.i!-;,i  ,,  li  .[:f;rt 
1584.  Peyre-la-Ferandîe*  i :i."Vu.i^>;l  -,'1    r;r\T 


DUROUEHGUE.  SftS 

1587.  Criizy  de  Marcillac. 

1591.  D'Arzac.  .     ,  .    ., 

m}'M[lïâm^tl^sïe1^t\'^  '''-''''  '^••*^""*"^  '''''"''' 
1603,  D'Arjac-Solagés/    *-">^-'^.w•■-'î'•  '*'* 
1615.  Buisson-d* Aussone. 
1619.  Du  Rieu. 
1644.  Morlhon-Laumière. 
1662 .  Buisson  de  Bournazel. 

1669."PréVïftqirières-Moriija(ux.  '    ''    '    "       "'"' 

^:  1693.  Charles-François  de  Garcfval^Recpuljçs  Tétait  aljofs. ,  . 
iJ70;^.D'ÂibignacduTriadou/  ,,  \  ..     '     ,    ..   . 

1716.  Bonali  ....    ,.    , 

1742.  Izam-Fraissihet. 

I562i  Malvin  dei  Moiitazefc  de  PachîtlsJ    '  i  ' 

1772.  Bessuéjouls-Roquelaure. 

1775.  La  Panouse  du  Colombier.  '"      '       '    '  \ 

1779.  Puel-Parlan.  i  ■  .i.^'i  ::  >    .    i:   .     ■      f 

1782.  Montvallat.  ''       "'    '      ''    -"' 

1786.  Taurlac.  '       '      '      '       '"  ' 

li, .■..■•... p.  ,j   .;)ic.;- 

JUaisoiis  ayant  fait  le«  preuves  fleiVatt^iK.^: 


'■  •■'  '.'ijll'ii-l  '"Mi;;.(î*n'!      .■:';■".  ' 

11  fallait  d'abord  prouver  cent  ans  de  noblesse  :  plus  itardyft  fallut 
iDrouver  depuis  1550.  —  On  n'a  rapporfléiQuè  le  pliiB» ancien:  de 
chaque  maison.  •      ■•  «    :    '  ■ 

1695.  De  Corneillan.  i^"i:.,^  ,.;'.  r 

1700.  La  Valette-Parisot.    .  -■  '  . .    \:'i .'»'    '^«■.  '  .um'i  ....  c.r 

1717.  ïzarn  de  Villefort.  ."îiif/  \"r';f 

1729.  Adhémar  de  PanaL  •  ••  ii'i,.>  or.r: 

17321  De Montealnlr^Go2îOH=Saiflt^VictQr^i.'oni.,;i    ..?  i  ;  o;  .r 

1732.  D'Albignac  du  Triadou.  .  in.i  iiiui/'  .^:;  i 

1735.  De  Roquefeuil.  '^ihuri'/'i-f-î-vw/i  .j'^.r.r 


i#                            ^OîiLfegàÉ   "' 

1735.  DeCruzyiiè'Mardllat!.              ■  w;  f. 

'      'i>'!ilMr'   /^^YÛ) 

1750.  De  Guri^fe^Càst'èlniu. 

.:  ■;■•  .:i..-:I.JA 

1753.  De'Ëûiefe6ft-Lé\re2oû^Vëîiné:  '•'' '     "'-' 

yjA  i.»  .l'.ilniMî':^ 

1766.  DeTauriac.    *    ''   '-''■'■        ;       '    ■' 

■II'    {.■    ,1)1'    »'•■)■  i 

1V83;  ï)e  BdissÎQfei-Bûiufiiazel. 

•     .-.:■■-    ,ii  P'.iti»' J 

1*783'.  DèMbstuéjouls:"    '••                    ' 

•    ■,   ,■    \'\\.U   i'"  » 

1786.  D'Arzan.            .      r.  .     . 

•     .<.'ii.-|!A ':. 

!É786''DeNatfei3.      '' 

1   ■  :         .  -:;•  f'-u'ilti 

1786.  DeLastic. 

:■■'■■>    •■l'Ùil'M 

ITiSèl-De'Sacwihac"-^"'*''^'''  •  ■  :•   '' 

■      ,•  ;.-:.:. ■;../! 

,!..''  /:  :^'{''     ''.     :■■■-    ■    ;,'.  'i;'      -               ?■  ,'  • 

■    .  ■  î 

^  ^i^âMUilëi  du  RMieiriraié 

>■    •■      •  •   .':-.^>^i'^'T 

MAINTENUES  DANS  L^URiNO^LfigSt  LOÏl$  PE  LA  REjCREfiÇHE  D^S, f^tJX 
..r,.   ;    NpBl.ES,DE    1697,  A    1^16.  /..i;,.;î    r.  i 

•■,,:;.:  /n    ,/   — '^.    ..-..;     ;j.  -t..   , .  ...  i.  lil  l'I 

Élection  DÉ  ViLLEFRANCHE.  '  ''"■  '  *'"'""' 

Targas,  demeurant  à  Saint-Antonin.; r^-  7  mars  1697..  ;,-.;  .  > 

Lestang  de  Berail,^  dePi^nçiyrolg^/.-^  22  avril  .1697 ►     :,  , a 

Saintrifteryv:smgn«<)rde:Salvagnac.  -^18  décembre,  1697... \ 
r,!.ppfiôUû%,«iwrdrt.(aitt^fi-^  ô'jwkvier ,169^4   .  .|<  i  imt.  ..; 

Gausserand,  sieur  de  Brandarac.  —  20  janvier  1698. 

Resseguier.  —  23 janvier  1698.'' i         ,  .    ::  .■:^ 

-  Rpjig^, 4jBrï^puî:;î^ot)à(yiltea«uyç.  —  21  juin  1698.     .  :..  ,.j.,r 

Pcyrusse,  seigneur  de  Laraze.  —  28  i^i^  1698.  ■     .    fi  i^ 
-.,  Bpç^j.i^^^gn^w.f?^  ¥f«^^  juin  1Ç9^.  i;    .  .(...♦,. n 

Villetes,  seigneur  de  Palhairols,  Gouverneur  d^.  Sajpttintoniil. 

—  12  juillet  16!98?/       :  f:;.;     ..« 

r^{Cfr?u^r)4e^Bennpye(etde  Haute^Serre  (origioairôaienti.yjÇFniiprs), 

.,:;^ —2:iaO!it  1698.   =;:..;■  •.    ..     ■    i:-.-    .^•■-:.    .'i.,::-) 
Mafre,  sieur  de  Cruzel.  »-r- .9: août  163^.  /    ./       .  i,i .,,.  ,^ 
Imbert,  sôijgpeiifr^d^  3qsc.  —  4  sçptçtobre  i&9^^  , ...  ^,.-,,\ 
Boissière,  sieur  de  La  Sdve.  —  11  octobre  1698. 

'  Trèdolat,  sieur  du  Bac.  —  20  décanbre  1698, 
Morlhon,  sieur  de  Praâinesct'M^  7Minar9'4i69*vî  i:^-'  r  ir<   i'p;  >  î 


DU  BQUEBfiWe.  3%^. 

Gros,  sieur  de  Laspeyrouzes.  —  lÇ|.rpc|ifS]jiÇppv.,,^^'^  .,(|    p;-f 

.  Malrous,  sieur  de  Roumegoua.  — i;lft;n>^r8i  jt^P^,,.,^  .m    ,„    . 

SaunbûC  d'Ampiac,  sieur  de Taaua,  tt)  1^ ftvc}I. AM^-.  î  ,'...:  \ 

Lescure,  ^lieur  de  Millars.  —  30  mai  1699.    ,. .  ,|.,  ;   ,.;  .<(    r 

Guirard,  seigueUr  de  Senergues.  r—  43  im  4699^-^1  <C'q^ipi 

.  Guirard  qui  était  capitaine  de  Millau  ^,  o^^altirt^,  d'I^ôt^  dçs 
d'Arpajon.  Il  fut  tuteur  de  Tua  d'eux.  ,    , ,;    •   ,.-y,.^ 

Marcillac»  seigneur  de  La  Roque  et  de  Monti^egrçi^  -r^  >ft»  sep- 
tembre 1699.  :.:,  , 

Pomayrol-Gramont  et  Pomayrol-Toulonjfi^c.  r*ri5l§  npyn.lfiSÔ.  - 

MorlbOû  sieur  de  Villesecours  et  Mprlhon  aeiMr  de  Fenayrols.  — 
28  novembre  1699. 

Delsales,  sieur  dôJâ  Bonaudie^^ffr  Mi^mmetAïad. 

Barast,  sieur  de  la  Roquette.  —  5  mars  1700. 

iPlavih,  sieur  delà  Capelle.  —  H  avriinOO.     ''  '''  '       '  '  "  '^^^ 

La  Rafuiie,- BÎeur  dé  la  Planque.  —  17  avril  1700. 

Ffamond,  sieur  de  la  Calmette.  — •  30  avril  1700. 

Bourgnol  (originairement  verriers^.  —  30  avril  1700. 

ï^adines,  seigneur  du  Bosc.  —  6  mai  1700. 

Colongès.  —  22  mai  1700.  ■>       --  n.: v  ^nr-h  ..G-ir/î 

Arzac,  sieur  de  Camboulart:  -^  8  juillet  1700.  ■'    ''  ^' 'f^"-^* 
-Àgêàè  d<&  Lôupïac,  sieur  de  Reviren.  —  M  jtdtlet  f9Wjî'^^ 

Benaud,  sieur  de  Gromeze*  (ôriginalremeilt  ^èfrter^J  -^'24  juil- 
-     Ùimy      ■•     '     ■  -.^-  •••!-..,.■  J.::,(.,.vii,:,- 

Daribat.  —  4  décembre   1700.     '        .  ■'        ./j.'/'v'. 

Sabathier,  sieur  de  Montvillè;-  Vit»-8ëtiéoîïaï  dô' ïbttôl^  — 
10  déc^nb<'el78d*  ■    '    ''c'^-'rr 

Robert,  sieur  de  Saint-Palavy  (ôF^înâili^énïèm'  irêrriëi*d>/  — 
*' '•  ■ '4adê<teitfbrei70a.  '  '^        .   'mui/ 

Grealon,  sieur  de  Pachins.  *-  2  août  1701.  *  '  '^''»  !  -  '  * 

Moiinery,  baro»  de  Murolô,Con8èilfer  du  Roi,lletltéMtt!' prin- 
cipal, civil  et  criminel  au  Sénéchal  et  Frétai' de  Ville- 
franche.  —  10  décembre  1701  (1>.      '       -  -'  '     '♦"*•^'• 

Cdonges,  seigneur  de  Cenac.  —  lô^décetabre  1784/  '^  ''^"'^ 

•^'    t:   ■'  .•  ---.(;•       .  •     i-   1.!'.:-:  ,Ov')\^.^H)H 

Cl)  Capitoul  1382,  1389;:^602ii  1»^  f41%  li«Bi-î  !  ^*h  îiKii'  .miUuM 


Flory,.8ipmri.4o  Laval  — ;  ^  avril  1705.       ,      ^ ., .  y .,   .  , 
Saunhac,  sieur  de  Reilhac  et  T^lesppesu  —  16  octobre  1,745. 
i,y  J^ppt,api,er,.s^igaeur,du  Sajolpu.  —  2Ç  (iéce.n(ibre  1715.  j.,,., 
...,^L,apur,  seigr^Qur  d|3  S^ipt-YgeSit,  ,^.  11  ^>/Til,17^6.^.  .,.,^. 
Benaven,  demeurant  à  Monteils.  —  11  avril,  ^746.,  ,,,,, . .. 
{M;,)Çr^fp.M(Si^ur:  de  4^,  Baissent,  se^igneuTi.  ç[^  Mqyi;^^.  - 
23avril  1716.     «...  ...       ,.    -  ..  ,.,,  ; 

yçfli^SfiPçJajseyrî^ ,3ieur,  de  Loubejaç,  demevrî^t  jîi.ÇpHques. 

—  7  juillet  1716.  . .   i  ;  .,,  ...  j  - 

Segons,  sieur  de  La  Brousse;.  — ?  7  juillet  1716.  .i    ,  .,,  {;,.„/ 
Renaldy,  seigneur  d^ jGoJombiez.  -r-r  4  décembre  174 §fj, „  ;  • 

^'■'   '  ■•'•'■'-■      ÉLÉCtïoîi 'de  Rodez. '■■  •'■  '  ■■•'•"•'  •"'■■' 

Bancalis,  seigneur  de  ï^rùînes.  —  27  avril  1697.'  '  '  ' 

Mejanès,  sieur  de  Roiidélle,  sieur  de  la  Raffétie,  sieur  (de  Las 

Gazelles,  sieur  de 'feàridan.  —  27  avril  1697. 
Azemar  sieur  àe  MÔhtialcon,  Azémar  .seigneur  de  Pànat.  — 

23  janvier  |698.  .     ''  ''"'\'" 

Maillaii,  sîeur  du  Jou.  — 4  février;  1698.  .'  !? 

.  Bl^nc  de  la  Guisardip,  sieur  de  Veders.  —  13  févrîeif  Ï159ë. 
'"*  Parey.,(G2ipit9^1atj.  r^_  2Ô  février  169$,  '  '/'  "'  ] 

Micheau,  sîeur  de  la  Çoste  de  Comps,  sieur  de  la  tîolste  de 

Gabanes.  —  31  mai  169,8. 
Moliniqr  de  Fabrègues.  —  ,19  juillet  1698".  .     . 

Albignac,  sieur  de  Peyreleau.  —  2Ô  janvier  1699. 
,    Delsuc,  sieur  de  Brennè.  —  31  janvier  Î699, 
Môntblanc,  sieur  de  La  Ghapelle.  — .14  mars  1699. 
Barrau,  sieur  de  Muratel.  —  21  mars  1^99. 
D'Urre,  sieur.de  Mazerac.  —  21  mars  1699.  •  >    •' 

Prumes,  sieur  de  la  Bessières.  —  11  avril  1699.  - 
Apcher,  sieur  de  Madassous.  —  16  mai  1699.  . 
Goudon,  sieur  de  Senaux,  sieur  de  Malines.  —  â^mai  Î699. 
Roquefeuil,  sieur  ^^ej^  Bessière.  —  30  mai  1699,       .  '^ 
ChaumeilSt -5- 6  juin  .1699. 
Monteils,  sieur  de  Gorse.  r-^  27  juin  1699..     , 


DU  fiOfiÈRCtlE.  34& 

Saint-Maurice,  seignèàr  de'CéUdbls.  ^  2Ô'abttt^l'e99t^'**''  ' 
ÉaA-àiiJ'— 19  septembre  16^9.  =     '  '  '  •    "   "  '        .t!"i-< 
Puel,  sîeur  dë'Béssét  et  de  Pàrîan,  Sièul^  d'AJôs;  èJèiii'  dfek  Au- 
mières,  isieur  de  Cambon,  sîeut*  dé  I^ë^i^eflàdèf:  ^i§ 'sep- 
tembre''1699V  ■''    •'      "     -»■•!■-■■(/»■•   '-l'-l.   .Mil*.!,  ...  ..(:.|:.:| 

Flfôyi^6i^;''sieùr  de Siran; sieûf 'dé'Bofcouls.-^ 2g^sliptemt»è'<699. 
Curières,  sieur  de  Tous.  —  16  janvier  170GV  '    '  ''  '*  '••  '  " 
""'iCômiàl  'àiettf  deRottédiiléâtet  la'GôudéKesîéiir  de  mfii^c.  — 
23  janvier  1700.  ''    =      '"'H  '  " 

Soubiran  de  Sàtiir.'  -^"4  février  î760v  '      "'  '■'•^'•''•■'^' 

Dourdou/sïiEfttr  de  Cuemegre;  i-ii  48  h)àrs'170        :'"  ^  '  ' 
Vigoureux  sieur  de  Bary.  —  15  mai  1700. 
Bucros  de  Berail,  seigqeuij  dçi  Plaueîç,  r-  22  mai  1700. 
JVIasnau,  seigneur  de  Bousignac.  —  22  mai  1700. 
Blanc,  sieur  deja  Guisardie.  —  22  ;nai  1700. 
f-   V      Prevmquières,  sieur  du. Cayla.  —  22  mai  1700. 

Girels,  sieur  de  la  Cassaigne.  —  ?2  jpin,  1700.       ,,  ,   .. 
Desçorailles,  sieur  d^Àignâc.  —  ÎO  juillet  i70d.  '       . 

Bourrié.  —  15  juillet  1700. 
Chazelles,  seigneur  de  Beauregar^.  —  15  juillet  1700. ., 

^"■Vi:„'<-:i'VCU'w    --  ■'■=•••.^{1    iii-^p  ,iï;:l(ii;[/ 

Champestiere.  r-  29  juillet  I7OO. 

Fièvres,  sieur  de  Coudoqmac,  sieur  d  Avesnes. .—  5  août  1700. 
^>       .  Fonbes^e,, sieur  de  Moncausspn.  —  4  ^écçmbre  1700.     .^ 
Àldin,  sieiir  deBelbezè.  —  4  décembre  1700l  '  /     ' 

Labro,  sieur  de  Moalinau.  -^  4  décembre  1700.  , 
Izarn  de  Fraissinet,  comte  dé  Valadi.  —  8  niars  1701. 
Glandières  de  Boussac.  •—  30  .mai  1701. 
Viguier,  sieur  de  CÔadat,  Vice  Sénéchal  de  R()iiërguè,|  sié^r  de 

Grieridas.  —  4juinl701. 
Barrau.  —  4juin.  1701.  '  •  •  • 

Grimai,   sieur  de  ' la  Ôessîère  ,  sieur' 'de' ia'ÉÎrugii^re.    — 

9imnl70l. 
Layac. —21  juin  1701.  ... 

Roquefeuîl,  marquis  du  Bousquet,  capitaine  qe  cavalerie  dans 

le  Régiment  de  la  Reine.  —  8  juillet  170 1.  ' 

Naucaze,  sieur  de  Roqueblanque.  —  4  avtil  1702. 
La  Garrigue  de  Moncâùsson.  ~  l7  septémire'^Wisr"''  ^^'^ 
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"'  ""  î^ubreiill','"  èïéûr  de  GuiM/deb^uraht  à  Broquiéè'.'-l  i'i  dé- 
cembre 1715.  .      ' 
^^^^  'PTattes'de  lâ  Caimdntie,  Seigneur  de  Villecomtial.— îSfÔ  déc!  1715. 
Bessiiéjouls,  seigneur  de  Castel-Gaillard.  —  25  jàhVîèir  1716. 
'  ' 'Lai^anonisë,  demeurant  à  Rodez.  —  5  avril  1716. 
•^^'"  Lal^ànèusè',  Beigneùr  dé  ColôtUbiez.  —  5  avril  1716.     ' 
Bôiine^  sieiir  de  Ronnel.  —  11  avril  1716. 
Barrau,  sieur  del  Puech.  —  7  juillet  1716. 
Béssuéjoiiïs ,  seigneur  marquis  de  Roquelaure.   ---24   juil- 
"'-■   1eti7ié.                                                         -'■"•• 
Gayraiid,  sîeuii^  de  la  Cauderie,  denieuràm  à  Ledtergiïés.  — 

30  juillet  1716.     "  '     ' 

Carcaëéonnei  seigneur  de  tùganâ.  —  il  août  1716.   '  /  '" 
'l6oràgiiiër,  sîeiir  dû  Sôulié.  —  18  aotJt  17171  '*' 

Patris,  seigneur  de  Cougousse*  —  3  septembre  1717. 

Élection  de  Millau.         : 

Galy-Chafarry,,  sieur  de  la  Gineste.  —  26  mars  1607. 
Najac,  sieur  belpy.  —  26  mars  1607;  .     !, 

Varoquier,  demeurant  a  Saint-Afmque.  —  26  inars  1697. . 
.  GJavenas,,  sieur  de  Burgalel  —  1 5  avril  1697,  ... 

Nosiet*,  sieur  de  Laval,  sieur  de  Lalande,  sieur  de  Ferreyroles. 

—  ^1,3  décembre  1697. 

Crozat,  sieur  de  ia  Croix;  Cro^at,  seigneur  de  Qreyss^l.  — 

26  déçen3ibre  16^^       ,  '        '. 

Bonafd,  Baiîii-Juge,  Maire,  et  Président  en  TÉleetion  deîBillau. 

—  28  janvier  1698,  "    / 
Vernhes,  seigneur  de  la  Mothe.  -^k  tèyrïer  1698..     ' 
Pouzols,  ^^neur  dudit  lieu.  —  12  mai  169fi|. 
•Pelamourgue,  seigneur  du  Pouget,  Lugagnac.  etc. -rS  juin  1698. 
Saint-Bauz^ly,,   sieur  de  la  Baume,  demeurant  à  dôrifius.  — 

l«r juillet  1^698.  "^  '.'    ^^'.^' 

Maillan,  sieur  de  Vignac  -^  2  août  1690.  '^ 

Mailljpic.  seigneur  de  Vaissac.  —  6  septembre  1698,  '     , 
^  FrfipijQi^e  ,4e  (Ja.ùjal,  yeûve.  de  Micl^el  à'Iîçarn^  seigneur  jdï  Cor- 
nus.-~o  èeptembré  Î69è.     '    ' 


DU  BOPWGIJE.  ,341 

^^    Jacquetle.de  Lafonl,.  yeuve  de Pjerrp  4e  Pouzols.— ,  J?  sep- 
tembre i698. 
,    Penderia,  sieur  de  la  Ronzière,.  ancien  Garde  du  Rpi,  -- 1^  sep- 
j.jtçmbre  1698.  . 

Encausse,.  pieur  de  la  Barthe-DaimbreiK  —  23  septembre  1698. 
Barjaq,  «çigife|jr  de  Castelbout,  Cauoiets,  Le  Bnieil,,  otc, ,, Gou- 
.  verneurde  Meyrueis,  commandant  les  milices^  de  pouérgue. 
—  6  décembre  1698,  , 

^,f^^j   Bp^fontan,  demeurant  à  Saint-Affrique.  ~  19  décembre  .1698. 
Daunat,  sieur  de  Taurines,  sieur  de  Cayia.— 23  décembre  1698. 
Larocuue  ^(originairement  verriers),  —  3  janvier  1699.  ^ 
Taûriàc,  sieqr  de  Bussac.  —  27  janvier  16.99.^ 
Durand,  ,deipçurant  h  Satot-Izaîfa^  "~  ?A  pi^^ier  1699. 
Malvet  de  Montazet,  sieur  de  Flaiparen^,  sieur  de  Faij'iayrolles 

[Martin  sieanWe  Bladies  et  De5plat3  sieur  de  Samt-MaUtin.  — 
lftavriUJ[#9. 

EoquefeuilJ^wlur  (Ïq  Verzols.  —  Il  avril  1699. 

Bertin  (origfjiairemtent  verriers).  "^28  avril  1699. 

Garcevàï,  lifeîgneùf  de  Ja  ^oque..r7^  pài  J6^9'.         ^  '  '  ' 

Mprlhpn,  Sieur  de  Laumière,  sieur  de  Latarlde.  —  16  mai  J 699. 

Patièrî,  seigneur  de  Bénâc.  —  2â  mai  léÔÔ."  '    "     '  ' 
^ .         Blancher  jde  Magnac,  sieùr  de  Éoubialà.  —  5  septembre  i'699. 

Vérrihe.  -*»^  novembre  1699. 
-  Carcassonjie,  seigneur  de  Lugans.  —  23  janvier  l'ifO'O. 

îîostuéjouls,  sieur  de  Polignac. — 11  février  1700. 
j-  X  1    Catherine  d'Arbieu ,  veuve  de  Charles  dé  Loùbier,  sîéùr  de  la 
Loubïèrè.  —  il  février  1700; 

Pelegry,  çieur  de  Vayrac.  —  5  mars  1*700. 

Gorcoral,  sieur  du  Mas-Granet,  —  5  mars  1700. 
.  ;>  ^>  ^  Peyrebesse,  sieur  de  Chabannes.  -p  1 0  avril  l'Î^OO .  ' 

Briinéi,  sieur  de  Bruel.  —  6  mai  i7ptj. 
'  Prévihqûîèrës,  sieùr  de  Monijaux,  —  22  mai  l'^O^^^ 

Aldin.  —  29  mai  1700.  "     /  ^ 

Soulages^  sieur  de  Robal^ —  15  juillet  l^OÛl 
.   ,^     Judith  Vabbty,   veuve   de  Jacques"  de" Gi'ôzât,    et  Marthe  de 

"^Bourzès,  veuve  dé  Jèau  dç  Crdzat.  — 'Zd^^jaîllôt  1700;  ' 
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Dalbis,  seigneur  de  Gissac.  —  11  septembre  1700. 

Dupuy.  —  18  décembre  nf\9.f 

Galatrave.  —  23  avril  1701. 

Mazars,  sieur  Desquieu.  —  7  juillet  1701. 

La  Valette,  sieur  des  Crouzets  et  de  Montegut.— 16  juillet  1701. 

Laparra,  seigneur  de  Lieucamp  et  de  Salgues.  —  29  nov.  1701. 

Rigna('.I^;S0liïia*(a*2.  !  Ù     /.  J  /  J  ï  /  h  J 

Dalbis,  sieur  de  Gissac.  — -  14  mars  1715. 

Lamarque,  demeurant  à  Castelnau-de-Magnoac. — 26déc.  1715. 

Marie  Trenquier,  veuve  de-Fatore,  sieur  de  Lesperelle.  —  26  dé- 
cembre 1715. 

Pascal,  seigneur  de  Saint-Juery.  —  7  février  1716. 

Icher,  seigneu|,,4pi^']^Q^^4^}iii$i|nf  ^eilBur  Del  Pont,  sieur  de 

la  Bessière.  —  23  avril  1716. 
,,jQjL(Qi^ia ,  içiiBi^DA des,,  .Arènes  (leUT'es  (d'anobUglÉneflt,  'janvier 
1668).  —  23  avwM'716'.  "fi^'-  <-^  f\ 

Bourzès,  sieur  de  Lacoste.  —  31  mai  1716.  Ç.  * 

Patau,  sieur  de  Laborie.  —  11  juin  1716.     ^ 

De  Mas,  seigneur  de  Massais.  —  27  août  1716.  % 

Rivier,  sieur  de  la  Cazotte.  —  31  août  1716.    ^ 

!f:-...'  '.I  .î(l*/l'i.-:')(jnl<t.i  iil.)    /|iî/»'iii'   -Mj    -l'.i'-'iijt-i    J. '•:"•■•.  l'  <'\\J  A 
\  \.\-VWy)  'llii.'i   V)  :\\\)\\\\i  '«r  •-:•:•'  •: -•  :••   ''•■  ■-  'f-  -i''-  ^    "    •'  ^'^•'*'''     '•' 
.:l  i.    IlI-jtlllflt.'.W.    J'.'):L.i.l'K.')'.M.:    ••;•   ••)■.    .^  !1  «  li.i'  '.  •  T^>:  /•,'.-.•  ::\.j) 

■!  .m  i>  'iwy  iiri'.i  \s\\  r,\\  ''i  ';:.-■■. r    ,<{ù'-'-^  -'  '    •=•  ji^j  *»  i-.!«i '•»•!;,    .; 

-UMi<i(/l    />,  ill]»  ^.  îilpl'lcl^i.'l  c.    ■    i:. '-■'■•-•  ■    ''    1     '-îl:  ..l'iu.  I|-Î.»î  '»}.  ,<-.'J'»'l 
-    MmI  -..J^liMua  MO  -  •î.'.'^fM  Jii-i-l     .-i..,;!  •>!.  -11..;:    m   -.n-.     ii»(.  /i;..-!..ii:: 
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CHATEAUX   DU  iROUfiMUE.^ '.^^^ 

.0  f  7 1  •ndiii-v-.» 

'     '     '  ! 

:'«r/îi6çii.iAa  CBAcnsAdJD.BT  isEKSKtttÀi^s  D0  ttA6ER6uà>  aUIe^û^cls  %^MÀ^E 

UN  INTÉRÊT' .g|StO|KIÙIPKA(.  '.':     ---       "'l\)i 

Je  vais  d^abord  rappeler  les  châteaux  qui  composèrent  le  comté 
de  Roçjez  et  ses  ^nppxçs^  et  J^  yicooii^ç  de  Millau  ^  et  pour  ceux-là  je 
dois  renvoyer  à  ce  qui  en  a  été  dit  précédemment,  notamment  dans 
la  première  partie,.de/cef.  ^M^a;  aussi  je  ne  parlerai  quç  d'un  petit 
n9a}brev0^5lpi;Ç^l^Qbâtea^x  .appartenant  à  des  seigneurs  particu- 
liers, je  ferai  connaître  les  circonstances  historiques  qui  s'y  rappor- 
tent, et  la  manière  dpnt  ils  furent  transmis  héréditairement. 

,./,  |;<|]|ii(t<|  de  Rodez. 

Châteaux  qui,  outre  le  Bourg  de  Itodez,  furent  possédés  eu  Rouerguc  par  les 
Comtes  de  Rôdez^ét  formèrent  leur  Comté. 


Agen. 
Alboy. 
Alpuech. 
Anglars.  > 


Arsac. 

Aubin. 

Ayssène,  vicomte. 

Benavent,  baronnie. 
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Belcastel. 

Besse  (La);.'        ■!.  ;i    ■   ■ 
Bozouls. 

Gabffespîûeç,ui>.i  i.  .•      '■  !•• 
Cadars,  vicomte. 
Calm  (La). 
Camboulas,  vicomte. 
Cantoin. 

.Capdenac,,^.^,  ..  ,._  ,  ,,   ,, 
Cassagnes-Comtaux. 
Caystord. 
Château-Gaillard. 
Coupiac. 
Entraygues. 
Gages. 
Maleville. 
Marcillac. 
Minîier  (Le). 
Montezic. 


,0(.{  ;.,    ..'. .;)    b 


CHATEAUX  . 

Montpeyrous. 

Montrosier»  ■     -^ 

Peyrebrune,  vicomte. 

Pineti 

Pont  de  Salars  (Le):  ;    - 

Pra(îe  .(La)  e1i,Pra,d.e|tte,, 

iPradeSk 

Ram  (Le). 

Requista. 

Rinhac.  .    ,    .     ,, 

Rodelle. 

Salles,  château  majeur. 

Salles,  cfiâteau  mineur, 

Sebazac. 

Ségor. 

âèfVièâhes. 

Thoëls,,     .^        ,         , 

Trepatjou^  ^        ,. 

yibaî  (Le).. .       ]'^ 

ViUecomtal. 


''.  f .') 


î  I  :  .  '. 
il 


Montjaux. 
Montolieu. 

Les  quatre  châtellenies  du  Rouergue,  annexées  au  comté  de  Rode2  en  13^75. 

La  GiiioUei         '"         '  j   La  fto'^dë-Vâïsëi^ùë.  '    '  ' 

Saint-Geniei  de  IJ^jYenCl'QUfî  ,       j  Càgsaghe^-RQy^xoMd»: 


Vicoïny 'de)  Greyasel;  anhexée  au  comté  de  Rodez  en  1403.»;  j-,;'  ;.J 


CreysseL  .-..m.-:»'/  ui  ;•'  ' 

Saint-Rome  de  Tarn.     ..;      .  ' 

Saint-Rome  de  SernoD.w^;t.i..;,;i  ] 

Montclarat. 

La  Panouse  de  Sernon. 

Cornus. 

Les  Infruts. 

Peyrelade. 


Cayluîi  et  Pinet. 

Rivière,     .i;,,  .,.•.,; j  a  •>,.;,./.  ?^  ^ 

Lugagn^,.;,v'y.  ;,..,'...,,„,,■:  rj{ 

La  Cresse.        jh..    m:»,  k.j.*,^  i 

Le  Bourg  Clauselles. 

Peyreleau. 

Montmejean. 

Saint- André  de  Vesines, 


i 
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Baronnie  de  Roquefeail,  annexée  au  comlé.  de  Rodez  en  1103. 

Ce  fief,  qui  était  très-considérable,  s'étendait  en  Languedoc  dans 
le  diocèse  de  Nîmes,  et  en  Rouergue. 

£n  dëpéddàf ènt  éh  Rouergue  : 


Algues. 

Nant. 

Saint-Jean  du  Bruel. 


Sauclières. 
Saint-Michel  de  Roubiac. 


Ces  terres  formèrent  plus  tarci  la  comtorie  de  Nant,  et  eniiii  le 
marquisat  de  Rôquéfeuil,  érigé  en  1618. 

Vicomte  de  Cariât,  annexée  au  comté  de  Rodez  en  1410. 

Cette  vicomte  s*étendait  éti  Auvergne,  où  était  soil  cheï-Iîeu,  bl 
en  Rouergue.  Dans  cette  ciérhière  province,  elle  occupait  tout  le  pay3 
situé  au  nord  de  la  rivière  dé  Trueyre, 

i 
Wtonkté  de  ITIlIlau. 


La  Vicomte  de  Millau,  qui  existait  dès  937,  comprenait  : 


lH'^ViBe'  de  ce  nom;  où  était  un  ^ 

/  Sainte-Eulalîé.  ' 

fort  château. 

1  La  Cavalerie. 

La  Roque, 

(  La  Couvertoh-ade 

Compeyre. 

Rosiers. 

/  Saint-Affrique. 

Sévérac-le-Château. 

<Caylus. 

La  Panouse  de  Sévérac. 

(Bournac. 

Saint-Grégoire.                        ! 

ii:l::..J 
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'r'\     '\^'-'\  '  il-   •■•'  ."'  '■•■  -.'r  ■■■'.'  .  *^-'^'h\l\t'',-:  .7  -i  ; 

iii  ui;.ii;'i-?<  il:;!--  •  :  •=  1 1  .1  :.■     r  /;/  ,   .'.     '•  .  . .     .  ■  ; .  ■  :■  i..;;i/-i 

,,,  ,  AjiiXilUELS  S'ATTACHE   UN   INTÉRÊT    H1,STQR1ÛU^.    ^ 

.  :  >\\».'A  -A»  V  \  ,\\.v\.v ,  ^v .  ^  ■<>,.:■•]:.•  ■■  .  _  ;  ■  •" .  •  '.  ■  •  i  i  .;.,■.;  ■•  «if 
^1)  \y-\-'.  i'ii  lii;/j;  ^  il  ,Pf.r.  ;  i:/i  ':-•■;•.  •  ;  ^.^  ■;.■.:•:•..,!!  -j't'W^jT^ 
-il' iii;,/'»[-n  >:.'i-iir.j  M!*!- ;i;t  "'1 '■!■  r  ■,!  ...I--  :..,■•.:     .  ■  :---f ir^1'"f^i 

/ij'îi  il'i  <r-i  i\,,y\..t{:   •  ',■.  .     ■■j.i;-   ■■:..  .;    .,      ;■.'.■  .;..!'  'li{.  ']h.-U\\'i-'r'^'\ 

oi>A4mf;^)5<»--r'  I^es  .cbàjLjea^  (J'Arvii^u  et  de  SaliMiechi,iétaip^;^es 
membres  de' la  haronnio'de  fjan^orrè^,  'd<pDl;.la  j^adicjioii  s*4i^n4Rit* 
en  outre,  sur  les  lieux  suivants,  au  sujet  desquels  le  Roi  avait  fait, 
èn%W,  'FéiàrfVènieWi  1^'jùsiicéViin  paréage  avêèTabbé^e^B^n- 
necombe,  paréage  qu'il  céda  ensuite  à  Arnaud  d'è'l'â'ndô'riréi  4^  ëfi 
)pMi^s»tfidjBSi.l30/i^ijCçd  lieijïxiéi^jeiiit^;  |Sain>Félix  de  Rinhaq,  Aiaçlgrs, 

Clapiès,  Moncan,  UioPqp^llR-É^ftreeJ,'!Ja^  P^ns^^^^J^nl;^ 

Carramaurel  et  diverses  possessions  daiis  les  mandements  de  Pànat 
ef  de  "-^ala'giÂWl^  — 'te'^'  braisons  tie  Landorre'  àVâieh't'Wssiiafliâtite 
îusft'è^  M^'1fe'é^4èrffes\a^^^ 
rt'jS^ttiy'Ai^ô'j'enïi^^'^'fô^^  lëtè^t-dii^  dfeUaîtfoi^*; 


venéKè^,  ïe*élilêy:'4a^'Mati'Hè  ét^ Ahgiàï^j  iFréjèômfcttslilë.e^^rnî^ 
{)asïé',^^'l^(l)tf(^otii^ài;' *Ô^  .ïà'S^tfde,'  lëCoUdèrt,11à.  <SâTii,V«Jè8) 
^t(MifeH 'l«'l^at*ë;':6ai^h}rélt€^^ 

AuRELLE.  —  Cette  terre  appartenait,  en  1777,  à  M.  de  LayroÛe, 
llj&M\!r\^'iSè'aik  aHriîà;,'PrgSddflt' â'ià  cHaiiîbre'  des  «ÂlBfptë^'de 

îll  iuîjI.  ;iiiiii''/  !.l  !i;-i'r'K|f'V«/j  ^  :•■.;.<.'■  .-,!  ■  ■iifi;i.,>'>i  i  jripi.q'.' 'nu; 
9b  ASSlHfii,  nr  Ç'(é]tqit,fjpe..,y^off)t^  |doijt  le  ,s^igllq^c.étai^>/W:M?i 
A«)W«P«»Seji,^.<îftm;^i^<?)Ily#W!:;  îi.f}np„ép,9|q|Je  ,Jgnoréiç,.,flaaisj)(ftr^ 


/ 
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Balàgoter.  —  En  1303,  Bertrand  de  Balaguier  était  seigneur  de 
cette  terre  :  il  fournissait  dix  hommes  d'armes  pour  la  guerre  de 
Flandre.  Gette^t^fi6^,^:qp)j^^ai^ffn§id|^bj€)ii^i^;^  plus.  -^  En 
1387,  ce  château  était  au  pouvoir  des  routiers. 

Barrière  (La).  —  En  1303,  Begon  de  la  Barrière  était  seigneur  de 
ce  château  V\Yfëuriiis'éh^^^^  (fix^hb^mrà&' M^m^  i!)tJiiV^l^^ 

de  Flandre.  En  1341,  Bérenger  de  lai  Barrière,  archidiacre  de  Rodez^ 
èervait  en  Périgord  avec  éepl  écuyets.lEn  1350,  il  y  avait  un  sire  de 
la  Barrière,  titre  qui  iîe  se  dforinaiit  al6rs  qu'aux  barons  relevant  di- 
reciemeht  du  Roi.  Depuis  longtemps  cette  maison  est  éteinte. 

flôté^^  èxpédRtiëÂ  reirBf6ûi9^e^'i^6^câVâiti  apjiktfAisifi  àr]àt  âisrisoii^ 
dë''S(É!yfepftCi^âé  l^udléltt)^  j^ir»doR  ^^i^iq/i:) 

Beauregai-it  s'^ppeîîiit  ÇajifjûpUqjj^^,^^^^)^^^  ^?^Si?,*r 

était  seigneur  de  Beauregdrd  Antomô  de  Blanche  fort,  fils  et  fn^rc  de 
^eax  Gif ey^al\É^s. successivement  Çaj)itaint^s  de  Ça^^agnt^^s  en  Bt^g^ûiihe? 

^.ÎA Ww ^,  W% . ^i^^:  épd!^,ï^pqç  de  ÇQioifgç;T|'iS^;ïfÇ^^^^ 
Roufirgué,  qui  lui  avait  apporte  cette'  ^^^r^^.^i^ontjileut  Gui  dît 
Gidnpt  (^e  Blatiche(ûrt,^  A4fisi  seiÊ:npiiir  d^  B.(^i]|jjpegard,,,CpT]spillep  e| 
Chambellan  à^  RQi,,q^  pp, Rivait  plus, |iî4 3  df;.piaj;f^  .^ifiMS-î 

qu^après  lui  cette  terre  sortît  de  sa  maison,  " 

ticuliers  connus  dès  1040.  :  il  fut  ensuite  réuni  au  comté,j4çi^f)^Çgî/|^ 
une  époque  inconnue  ;  les  routiers  l'occupèrent.  Le  comte  Jean  III 
(PÂfAâ^aci  l>yàrit'T^ëèot^-i^;'éri^flt'^'a^^^^^  S-GtfiHâfiffiié  de 

&fâëiâBViioul^^ lé  rëcbWï)^ébfeét'tteé  gr¥riaè''#iriri8iHWÉ)ré§^ft»«ïeéfe 

t»n  WaWàît'irèliùël'  ÎJb  %nMMê'A^MtMWm^  MM, 
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celles  qui  formaient  le  marquisat  de  Boucnazel.  -:-  Dans  le?  ft^èt  et 
Maniements  de  TAveiron,  publiés  par  MM.  P^mot' et  Gojgfi^t,  9$ 
ttouve  une  vue  du  ohàteau  de  Belcastel,  aujourd'liui  ruiné» 

Benac.  — -  En  1699,  M.  de  Palien  était  seigneur  de  Benac. 

Be^tholène.  —En  1386,  Aflfi^lric  de  Bejrtholène portait  |(?§ arme^ 
poiq:  la  défeqse  du  Rouergue.  gn  139},  existait  ^^s§i  iin  Qfiillamne 
de  Berthplène.  En  1444,  le  pauphip,  qui  fut  depuis  Louis  XI,  i)a§^ 
à  Bertholène  à  la  tête  d'up  corps  d'armée,  en  aljant  ^siégpip  5évér 
rac.  En  1479,  Bérenger  était  seigneur  de  Bertholène  et  de  la  Bomi- 
guière.  Gaillard,  pareillement  seigneur  de  Bertholène  et  de  la  Roini- 
guièré,  qui  testa  en  15/i2^  était  père  de  Galon  de  Brenguier  de 
Bertholène,  reçu  Chevalier  de  l'Ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem  est 
1533.  Marie  de  Bertholène,  qui  fut  héritière  de  sa  maison,  apporta 
les  terres  de  Bertholène  et  de  la  Romiguière  à  François  4'HèWes, 
seigneur  de  las  Ribes,  son  mari,  lequel  testa  en  1574.  Jacques 
d'Hèbles,  leur  fils,  Écuyer  de  la  grande  écurie  du  Roi,  capitaine  de 
Camboulasen  1602,  gentilhomme  ordinaire  du  Roi  en  1606,  obtint, 
la  même  année,  l'érection  en  baronnie  des  terres  de  las  Ribée,  Ber- 
tholène et  la  Romiguière,  sous  le  nom  de  las  Ribes  ;  et,  en  1609,  il 
obtint  encpre  l'érection  des  terres  de  Bertholène,  Ponsin  et  le  Truel, 
en  baronnie  sons  le  nom  de  Bertholène.  Jacques  mourut  sans  en- 
fants, et  la  postérité  de  son  frère,  L,^  Vaqiiares^e,  capitaine  très- 
distingué,  s'éteignit  aussi!  Cela  fit  que  la  terre  de  Bertholène  passa 
dang;la  maison  dç  Barne.  Eu  1697,  il  ne  restait  de  cette  maiçm  gue 
touise  de  Brune^t  du  Cruel,  veuve  de  Pierre  de  Berne,  ^ignieur  de 
Bertholène,  qL  Jacqueline.de  Berne  de  Bertholènç,  i^  fille.;  Elles 
épousèrent,  cette  année  :  la  pière,  Jasepji  (Je  I^zençon-Levezosu-yesj^, 
marquis  de  Vesins,.Ie  3  de  décembre;  et  la  fille,  François  deLuzen- 
çon-lievezpu-^Vesins,  fils  du  marquis,  le  22  du  inême  naois.  Bociià^r 
lène  .est  resté  4ans  cette  dernière  maison  jusqu'en.  184Û4  --^  i^  p^MP 
de  ceohâteau  se  trouve  à  la.  bibliothèque  Irnpériale.    .       ...,..,, 

.  ..fleasuÉiooi^s.  .-rr.lUe  ohàteaUideiÇe^^uéjoula  a  été  le  berceau 4' ^ne 
maison  très-distinguée  qui  ei>  portait  le  nonj  et  qui  n'a  cessé  de  le 
'posséder  depuis  16:61,' et  pr6biblemént'l)ièn  plus  tôt,  Ju^'à'koo 
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v>  fik^iàfBRèim.>^  Geiïbàteau^-quilapipailenait  àilâ  maison rde iRec^- 
kure^-..:pid9S9  'dans  çellô'^e  Bessô^ûuljs  par.  leiinariagev  ii^tevfiti 
du  smièiQiQ.sîàeid^i  de  Bernard^  d6  Bessuéjoula  aYe(v  iaabeau  «de 
Roquelaure. 

Bosc  (Le).  —  Jean  Framon,  qui  testa  en  1577,  était  seigneur  de  la 
CTàîdapnciié  et  4a  Bosc,  et  son  petit-filsl  François  Frambri,|' éibîf'èei- 
gftfeiif'dela  ïpéme  terre.  —  En  1651,  Pierre  d*Irabert  ëtdit'seîgiiéùr 
îdu'Bosc,  et  ce  château  appartient  encore  à  sa  îamilté.'  Ëù  ilOÛ, 
TA!  Se  Pradiriçs  était  seigneur  d'un  ûéîduÉosc. 

iriBôURNAC  -^  Bournaciétaitleehef-lieu  d'an  petit  paysj  appelé. le 
Bmtrnaguais^  qui  faisait  partie  du  comté^.  depuis  dnobé^  .^^  Gaylus 
près  Saint^Affrique. 

BouRMAZïL.  —  La  terre  de  Bournazel  appartint  d'abord  a  la  iiiiai- 
"son  de  Mancip,  connue  des  1050  :  elle  passa,  qans  la  maison  de 


ïfuîs^on  par  le  mariage  de  Charlotte  de  JVIancîp»^ qui  vivait  en  iSt?» 
avec  Jean  de  BuiËSon^  seigneur  dé  MiraîbeL  Leurs  descendants  "ont 
conservé  jusqu'à  ce  jour  Bournazel,  qui,  en  1624»  fut  éngé  en  mar- 
quwat  pour  eux.  Le  cMteau,  qui  tombe  en  ruine  par  smte  des  dé- 
gradations  qui  y  furent  commises  en  179Q,  était  un  des  plusbe?iux 
êairices  de  la  renamance..  Voyez  ce  qui  a  été  dit  de  ce  château  dans 
vidée  générale  de  P histoire  du  Rouer gue.  On  ep  trpuve  UBje  vue  dans 
les  Siit'S  ûl  Monumûnts  ae  l'Àveiron.  de  MM.  ÎPernot  et  Gpïgnet. 

•'^•:Bàte*RA*l.  '^  Ce?  chMeau,  qiri  ëèt  fettod  portée^  dé  R^è»;'  àiJ)partè- 
']l4it'tikiii3iennèmènt  k^une'bt'andie  de  la  mëlsbii'ile  S^KM^tUè'ou'd'E^ 
t(irdilhe,'»acpt  Aait  Algayettë,  cottitëssé^de^Rodiôz^iVatit  iSBia^ét'qiîi 
tètaôritaît  à  Begon,  qai  testa  en  1030:  =De=  cette  maison,  le»  diatcàti 
-dfe  Bobrrao  paissa  dafiscdl^  de  la^  Panouse-pà^'lemariàg^delMar^^^ 
AÈfÂèâe  Scoraillè  avec  Pierre  delaPji'n'dùsei'Jeariffle^'dë'la'Padousô, 
\âié ftHe,  qiii'épibasa  eu  1730  Aritoine;dte'lu2fehçdtlA'Levç2wiiM^6Sih&, 
marquis  de  Venins,  lui  apporta  cefttè'terrè,  que'  léUr'fîte'VfendlL'  »  •'' 

'^^'Bteàl<*f'Ati:'-^  Eh  1700,'Mi'aë>Màshttu  éiâll  Seigneui^dô BdUsIgflac. 
tloatpeyiiQus.  Catherine-Françoise  de  Mon^eyrous  rappor|^i,j^,f|(^' 
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rî0gffi,<  m  lêfifi'j  àt'Piferi^''db  Blanqùefort'Rfeqij^fTÊnîl,'1sstl  par  Vs^ 
femmes  des  comtom  de  Nant,  dent  lefe'  descendants  Thatïîtérit  ertctH-bi' 
Ils  sont  qualifiés  marquis  du  Bousquet^  parce  que  îâ  teri^'  de  Roqiîè-'^ 
feuil  avait  été  érigée  en  marquisat 

EpzoGLS.  T—  C^ttejJjefTq  fut  dém^rpbrée  du,  mmté^  âe  Rq>dez  eii^L 
U86,  en.faypaij^'de  Pieprë  .d'Ar^i^igjtaCi  bâtard  du  cô^mteGliarlesf 
d'Armagnac»  et  p%ssa  à  sa  postérité,  qui  1^  vendit  à^. la  famille  de jj 
Fleyrea,  éteinte  aujourd'hui,  qui  a  produit  deux  évi&quÇÊ^  de  SaiïïH^ 
Pons.  Le  château  est  détruit  depuis  loDgtiemps,  mais  son  ejiiplaçe^  f 
oient  en  pûrte  fouiours  !<? ,  poip-^  Lfi  ^i t\i^t]Ou  de  Bq?04iIs  sur,  un  ^Uï^ 
que  fcrmek  rivière  de  Dourdoii,  a  donne  lieu  à  une  vue  ciui  JTaifc,) 
partie  de^  Sites  cl  immumenh  du  VAvcîrùn.  de  M-M.  Pernot  et,, 
Coignet  ,1 

'îBnoQ0|Èafi  ^^li©  seignléïït^'de  ce  chMeau  était  puîssarit,  puisque, 
eH^lMl,  iricmaPd'  d^Arniagnac^'^co'riile  de  Rodez;  depuis  Conné tablé,  ^ 

.  ,      ri 

se  ligna  avei:  lui  ainsi  qti'avec  les  seigneurs  de  Sévérac,  d'Arpajon  tt 
de  Lniidorrc  pour  avoir  leur  assistance  dans  la  guerre  qu'il  faisait  au  _ 
cotritd^dè  t^bik/'Cô^t^hâteauappai^téna^^   alors,  bu/du  moins  il  appard 
tint  Jiïuè'  târd-a^iâ"  ïiiâîSGn'Ie  Combret;  téôW  de  Cbmbret,'  iiamVill^ 
BMquîè's,'  rippoflïi  a  son  mari,  Samnel  fï'Arpajonï  Charles,  leur  fils  J 
le  pèsiètfdkit  eii  Ïë5 1  ^  Henrietle  d^\rpajon;  fille  de  Charles,  rappQrtal 
de  toilié^  eh'iilarîagë  à  Jacques  de  Loutleos,  comte  de  Vefdsflle,  cH| 
lonerdtf  ri^jgimc^nrdè  cavalerie  de  îa  Ilciïnc,  qui  mourut  en  l7l4;  et 
Marie-Anne' de  Loubèn^.  ïeur  fille^  qui  fut  à  son  tour  dame  de  firo- 
quil^,  fit  ]iassair  cette'  terre  dans  ïa ïoaison  de  Buissoû-Bournazel  ^ar| 
son  m'ariàgéj  '  'en  1 609^  '  ^àvec  kaimond.  de  Buisson ,  marquis  de  Bour-J 


;i  -A 


Bttï^sQ^E,  —  Ç^,  jCjiftteau  Quii  su  commencement  dur  dixième 
siècle  au  plus,  tard,  était  te  chef-lieti  d'une  Vlguerie,  appartint 
d'abord^  à,uné;branf^&;idp  1%  maison  dies  vicomtes  de  Millau.  En 
1179^  le  yicoD;i^e  de  Çéxler^  el  de  Carca'ssonne,  qui  était  de  ceUedi 
mai^<f^ïj,  ,^prè^  ,i;£^>;oir,d^iiqq,Ê;n  pjçopiie  et  frApc-alLeu  au  vicomte  de"- 
Millau,_,j^ipfi^i,de,Iui,  ep  ,|ief,  avec  ceux  de  Pont. et  do  Murasson,  — 
Cepj^nd^t,  lip  .sortirent  d^  cette  maison,  et  Judith  de  Rhodes,  qui 
époll^^,^,Y€Ç^,Jp.jr^j|icfJ|.|J^,,■>eizi^       siècle»  Madelon  de  Gomdlîarr^Pi^ 
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;GA(,Mi>Kï;iPiOLT,i  v^-  il^ejchâteau  de;)Galmont  d'01t;>piacë  sur  upe 

.0èi6ïqtt$'iç#jié  sôit  g^jQuixl-^iii  4iiHin .débiîls,  '  irniéritéjà'èti^,!yîiid^(^'^ 


'CAïiMOKT  oumeax  CvrMoiVT  lïE  Plangatge-  --,,Ce  château  cjoi^  en  , 
1237'rit  même  ^ès  1217^  appartcnaiL  à  la  maison  d'Arpajo^i,  rorniai,t  t 
âVécteliir  de  IJroiisse,  auquel  furent  joints  pliis  tard  Durenque,  ^;| 
Capèilé-Farcel  et  Saint-lifluzoty  de  t!,eveï:ou,  la  baronnw  d'^rpajo^^^^ 
Le  château  de.Caumonl  clc  ï^lkdcalge  a  eu  un  Jiççnneur  qii'iï  n'a  p^r^^j^ 
ta|fé  ^..BwJBrgue  avec  piiliau^t^^^  qu&  dep^çhàleaî|ix,  ,ap^r^epai>t  ,à,,i 
révi^^ùe  t|e.BQdez^ ou  Ji  des  £ibli^i^^es; ,  c'est  .4e  r^çieYojr.4e^M9^^^Ml/[ 
d^^^nincos  de;  B)aison  jf(pl£.^&j  ,  }e  c^^^^ jpnpp^  ,^^î1  \m}\> 

laiit,  après  la  mort  dulloi.^ean,  3e fdmreçoflnaîire, prince  cl'Aqi%,^^ 
taine,  alL^  s'établir  à  Caumont  de  Plancatge  chez  Bérenger,  scjgne^j'.,^r 
d'Aïpajpn.  pt  vicomte  de  Laii,treG.;En  1437^  Iç  Roi  Charles  VH,  qui 
veMti^îa^Mciirti^U^^^  tfù^  éji^ilt!\Mie  mfti  ^Mlj'au^^^ 

allafatiseiaipe  (KWat^^ 

co«€hàrentv leiU'déjufllct,  dàrfscè Wêfcëj6J!#îtetf,^.Q^ 

çu»jpai:«èDéy  ibatK)ti  d^ArpiajonV  sS^ë'Uè  BëVâ^kc  J  ÏF  àf  ^ai^eikbMféî'  '  ' 


h-.(i  > 
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framdiQid'ABbi^eoîs;  mais  il  ne^s^y  était  point  arrêté^- bîQM^qiieilfné 
eètr^é  Tunde  ses  enfants  d'honoeur,  et  que  trois  ans'aplrèsmefit 
maître  d'hôtel  de  la  Reine  :  peut-être  René  était-il  îeDi<)9'tbémeBt 
absent  de  son  château.  —  Le  fief  de  Caumont  de  Plancatge  eut  aussi 
un  autre  honneur  unique  en  Rouergue  :  ce  fut  d^êtfe  èvi^é  en  duché- 
pairie.  Sévérac  l'avait  été  6n  1650;  mais  en  1655,  Louis  à*^in^ym^ 
en  faveur  de  qui  cette  érection  avait  eu  lieu,  fit  transférer  le  titre  et 
dignité  de  duché-pairie  d'Arpajon  sur  le  château  de  Caumont  de 
Plancatge*^  au(piel  on  réunit  à  cet  effôt  les  terres  d€l  Beaocail^  et 
d'Ëspeyrac/^tnées  en  Rouergue,  avec  la  vioômrté  d'Hcâuterive  i6t  H 
bàronnie  deiDolan,  situées'  en  Gévaudan.  Oaumor^t'dè  l^aittdAigè 
reçut  alors  officiellement  le  nom  d^ArpaJonj  ihais^ne  Ta  p^sdODsëM 
parce  que  les  lettres  d'érection  ne  furent  pas  enregistrées., ... 

'  CAMBOuiiAhET.  —  Jean- Albert  de  Solage-Frédeairit;  qtd,  ^-I6!t(, 
épousa  Cassandre  de  La  Fare,  était  seigneur  de  Gdnibbularèt.  H  Vi- 
vait, ^n  1624.  Il  fut  père  de  Gabrielle  de  Solage,  qui,^çp.^6/iG, 
épousa  Charles  de  Montsaunin,  qui  fut  lieutenant  général  des  armées 
dû  Roi,  et  devint' Chevalier  de  ses  Ordres  le  SI  de  dédeitArë 'Wfe. 

.  Cantoi^çt*  — Philippe  de  la  yays8ièro^.danïoi3eaU'eri:4323v£ihft- 
valier  ^n  1367,  était  seigneur  du  château  de  Cantoù]^,  etâe&^esfieo- 
daiïta  ont  constamment  possédé  cette  terre.         .     ,   i. .    /  ;.  r  ■  i. 

Gapdenac.  —  En  1161,  A.  de  Capdenac  était  seigneur  de  cette 
ville.  Depuis  l&Oi(,  elle  fit  partie  du  comté  de  Rodez  t  lelleeii'fttt 
démembrée 'paF».Ghairles,  duc  d'Alençon,  qui,  en  1518,  laiTëndk^à 
pacte  de^rachat;  et,  len  i620,'en  donna  le  prix,  toujours  'à:  Xaeqoes 
'Ricard'de  Cenouillac  dit  Galiot^  seigneiir  d'Acier^né  en<  lAfiô;  ilhe- 
'V4iliep:Hie'^rOrdre  du  Roi  y  son  Conseiller  et  ChambeÛan;  .Sëaàdial 
d'iArma^ac  et  de  Qdeixty^. Grand  maître  db  rartilleriè  éwiSi^.'QÊéai 
jùMâtrà,  de  firance  eh  ib2ky>mcirt  to  1526,  qui  se-qii»]ififiij^(6iif«èlniA 
iSofldûnaeièt  dé  Fûiâsac'  en  Rouergue.  Le'tnariagov  en  ISâB^  db^bune 
Ricard  de  Genouillac,  sa  fille,  avec  Charles  de  Crussot^ . ^ 


d'Uzès,  fit  passer  celte  seigneurie  dans  cette  dernière  maison^^qoi 
ra  consâmment  possédée. 

GAPEUB-FAacEi.  j(La).  —  Ep  12^7,  liiqme,  y^ffi^^Mmimà  dî*r 
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jfB}ân,>'fi8iiio  cle  Durenqoe  et  de  la  CapellerFarcel^^  fit  ibommftge  à 
révoque  de  Rodez  de  ces  terres,  qui  passèrent  par  eUé  dans  k  man 
sond-Arpajon. 

Pifiujfi,  r-TT  La  possession  de  pe  château,  était  divisée  entre  la  mai- 
son dp  ÇQ  QQm  et  celle  de  Mostuéjouls,  qui  en  avait  la  coseigneurie 
pOUl-Je  mok  d*aout  seulement.  Le  surplus  de  cp  fief  passa  dans  la 
ffiâî§pîî  dp  Twbières  et  puis,  en  1607,  dans  celle  d'Albignàe. 

.  Gassagnes-Begonhez.  —  Dans  la  confiscation  faite  sur  Jean  d'Ar* 
IP90I14H3  eo  147Q,  la  chàtellei^e  de  Gasâagnes-Begonbez  fut  donnée  à 
ip30^4p  Bour))|[^,  comte  dauphin  d'Auveirgne.  Il  y  eut  de  nouvelles 
lettmjdppftéeô  1027  de  juillet  U7ft  («). 

Castelbont,  Cadmets,  Le  Bruel.  —  M.  de  Barjac,  Gouverneur  de 
j^eyfii^,  copimandant  des  milices  du  Rouergue,  était,  en  1698, 
seigneur  de  ces  terres. 

Castelgaillaud.  —  En  1716,  un  Bessuéjouls  en  était  seigneur. 

Castelmari, — En  1338,  le  seigneur  de  Gastelmari  était  qu^Uli|é 
^e.  jSette  année-là,  Henri,  sire  de  Gastelmari,  servait  avec  neuf 
écuyer^  et  Robert  de  Gastelmari  Qvec  cinq.  Ce  (Mteau  passa 'dans 
la  maison  de  Morlhon;  et  Marie  de  Morlhon,  dame  de  ce  château  et 
de  San-Vensa,  porta  ces  terres  dans  une  branche  <te  la  maison  d*Ar- 
jac.  Franç^ois  d'Ariac-Morlhon,  son  fils,  les  possédait  en  1651. 

;  Gasteuius.  «*^  La  bttrannie  de  Lev&^oUf  qui  j^m})ra8sait  la  partie 

ffifiçi^mle  de  la  montagne  de  ce  noni,  comprenait  le^.tpob  Ijeux 

jRnjFaots  :  Casteimus,  Roquetaillade  et  MarzialsiCUe  appartintd'aljord 

àifm^tni^ison  ancienne  et  illustre  qui  en  portait  le  inom;;  Jean,  •et 

autre  Jean  dé  Levezou,  son  fils,  donnèrent  cette  ternçi  iaui  quafor^ 

^^ème  siècle,  à  la  charge  de  porter  le  nom  .de  iieveigoui,  ài  'B|reog4ier 

Ou  Bérenger.de  Luzençon,  petit-^^  de  Jeanne  4e  LevazbQ!  (iequel, 

f^n  ASf^ii  était  sous  la  tutelle  de  sqp  père)^  et  dont  les  de^eehdwats 

^Ig^iirentàspniiom  celuide  Vesins.  >■>        im;;.; 

'  '  '  Castelnau  de  Levezou.  —  Les  d'Ârpajon,  qui  étaient  Seigneurs  de 
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$^|;HBiuu^9ly:>v^eiif  adsai.i  )an  ^4^âf6v  :  seigneur  i  de>  Gasitëiiaa^de 
Levezou,  que  peut^^tre  a*  avîûentbàtli. !;"!!?«; :l  î^*'   «""^1  in'«i(î*o*s.''î  b 


CASTELNAir-pEYRALEz.  —  En  1404,  ce  cijiàteau  était  Jcioasede  par 
Guillaume  ttelfflfâfrièrer  en  4406*  il  letait  par  Gmllâume  dé  pe- 
lages; Chèvallèf, ^Vdfôirii  îa  posténté-îe  Wrlser va  V  François  â'A&ignae 
4uiï)fiadou,;fiyà»t^oiBéj  en  lôâd^/iléamie  d'Ar}a<d^klige8^^dvb)t 
par  ce  mariage  seigneur  <le  Gastiàlfidu^PôVYiilé^y  W^e^bKanolittMltt 
sa  maison  en  prit  son  surnom.  *•.,»...       —^ 

CAStELPBR8«  -UGéi  château  appaftetiâit  &  la  maisbride  Ce  nom; 
qd'olivttbi^^b^feefïÛotiti^  'dkhi^rMs^W^  ^àte  1077'^*èt'*((iièi!(ïài^è^^ 
pid^èdât  dé  èràWie^  terres  âilîe1fcs^  et  *iidtâmiM 
où  telle  bviàitlkyîç6mté'd*Xm^^  en  ^ôtè 

de  ses  titres  celui,  de  sjrp  d^  ÇasLeîpers. /Ayant  ét^,,Cj^nyqj5^^ 
çeiziémê  sfécle  ppuf.  je  h^n  di|.  Jt^anguefloQ,  il;r^jy)odit  fl^^ 
t0|ujp!jrs  9omp3;:u  au.;bap.4ela  npbjçss^  de.  ÇJpuçrgjuÇj  iet^pj^^;»j^ 
fut^mjçév,T7^^^^^  te  ereip«)rQ.p^^p;^9 

-  A0A*i/AKlii^t'^'^-Éft'i^4Wj  «ègÔriM'A^yci' gehdtè-dètetiffllàîaaièriié 

comté  fit;|pius|  çe^^i  àQ/i^ché^grandesse^^  YPye;z,  da^s  la  pr^i^ 
paitife.^de'i'^^feifÏMtfèS^i'arttcfé  i^^^  dei^tietetë  été  Saii^Mffk^i\sity 

.iï'Oâiyk»%pattlïftt'<PâtJéTcP'^  luBf^  ttaiéWi»  dé  ■  tJè:^'tibto''^^«èai!«'^è» 
iiiSâj>'piiéria<ttlië-bmééM'^e>  lèl  m^iàéà  ^  d^A'Adtîéi^  p(^hrièf«^ 
dPOIWguë^-v  >ét^irf»]^tt  d»a^de  >fcfe?tas:  '^'M9i^''^'€kàf^m^(Si^ 

épwugi'Philii^dôLëvigr/^''^-'-'»''^^^^  i-.=.'P 'iMi'wbr.'i.iio-'i'Mdî^ 


Caylus,  descendant  d^lix,  dapfie  de  €aylu$-,  mariée:  à  ;  Philippe  dM 
Lévis..en.l382,    ...  •   .  .       ,  ,     '     ,.    .,,     .,   ,,,,      ^. 

Des  Léyis,  elle  passa  aux  Pesteils  :,  ,  .     , 

Des  Pesteils  aux  .Tubières  ;.  ... 

Des  Tubières  aux  Robert  de  Lignerac. 
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'ji  »Epfd*76*.;èIl6if ui'iéngée  m  comté  ipouprles  Lévte,  «et,^  ëtt i!<8i 5^  Jiôfe 

duçbé-pairie  pour  Jes-Lignerac^'  .«•■•h.-'-  :i.  'in'.»  ii.-n,  niij»  ,«■  .-N-^/'ij 
:  D^^  1774,  çeu|c-Hci  avaient ^po^'té^,Ie  %e  de  dîiçS;(a^.pa^l^9^(jotrHpe 

,.  CwQ,  r-p.lS^  de  BçrtJiolèpQ. était, ,avap,t  Ji50.O,  sçiigneu?'. deÇirq. 

^WJV:urt':'-;rJV;vjj.*V^:.n;.f^i,.^.-^^         li    'H^Ji' ;  ■:,;;;  ^^^K'^ '•'■^^••'"' 

m^imd'm/^  î^mk  dé  côihbVet  éû\:éèqmd'm^^^^^ 

—  En  1318  et-ï389V"Attibâa  aë1fô^ûérM;!^cteilî(Sp  cfe'  NâriV,^Vait 
^^fiVf^?^)CÇt*^  il/1'fMft.dëyemi  pBiir,r¥)Ç^^pïàfciagftïav<^/Jac- 
quette  de  Combret,  qui  testa  en  13)51.  peJLpJiii^.decBloqyi^euiJ^jfe^ 
fille,. qui  épousa  cette  même,  annçe  Bérwgf^r  II,  sire  d*Arpajon, 
«kéfeitè âe ï^\!rti^,''iBlè., ^tic.,  ïui  kppbrta-tiëchitéiû:  ""  -^ '  ^ ; ^ ^ 

•i  i'd^HWWP»A$M  .rr-  .B^riw.WÎ.4e  U»eniWPi»>  4e.4tti>^t  48^ei  Ja-^^it-, 
son- de  LM«^pjseflH;^^^  ei,qi^iuXivmt^î9flr)M^3  ét^t^âih 

.B(S|eM.ïCtajGpinpfieigpac,i;.çfttiB;J^rç^,i?'«3i 
*W«-*t-Tf.l?^.1yas§9yulli,d^'çb§tç^^  j(lq  Cw^pr^fisicr^ftn^ia^iyetli^ 
|ii^qjca%r^:^V.te'S(BigtiQ^ir  Ifiû^tJe.ypyagç^iJip^rÇrTpieyr,;  ^J[fR>fal()'à> 
libérer  ou  racheter  quelque  forteresse;  s'il  ét^it  !captijÇ;^i|îîiBàriiaï^> 
çori  ;  s'il;;BiiajJÎA4sà,j^e/^^^  sa, âœùr;  sHI.é&it,  s^rjôpé.Cb^valiBn;  r  n:  î 

.-'Cornus.  —  Eii'iï  54,  Richard,  fils  du  comte  .^eliode^  Huguesi*^, 
et  d  Ermenffarde  de  Créyssel,  riait  seif^neor  de  Cornus;  rams  il  pa- 
faîj  qiihls  n  ont  pas  eii  de  postente  et  que  cette  içrre  fit  retour  aux 
coiniès  dé  Rodez.  En  130?i,  elîc  appartenait  a  Gaston  (l'Aiiiiiigriac, 

^..i^-„.^  j^  n ^1    J.,c  '  -"  fggg^  iivMii  r]>ii[isi;  ValpEiigc  de  Rodez, 

ïarte- 
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fu»t;êri'  1789,'  à  la  mateon^  d'Izani',  S  laquelle  Fi*dn<}otee  dé  (Saajal 
d*Issis  l'avait  apporté  par  son  mariage  avec  Michel  d'Iizarrt;-  ctettt 
elle  étaijL. veuve  en  1698  :  leurs  descendants  le  possèdent  encore: 
mais  ràncien  château  il'existe  plus  ;  Tégliôe  actuelle  a  été  bâtie  sot 
son  emplacement.  —  A  Tépoque  des  dernièreb  guerres  religieuses, 
c'eât-à<rdire  vers  1619,  le  château  et  la  ville  de  Ck)rnus  avaient  été 
entourés^  en  dehors  de  l'enceinte  murée,  d'ouvrages  élevés  suivant 
les  principes  de  ■  la  fortification  moderne  :  c'était  une  des  places 
fortes defc  calfînîstes «n  Roûergue.  Seà  habitent  éuréht  akMdes 
enga^emeitta  fréquents  avec  leurs  voisins  catholiques;  et  notamment 
avec  les  habitants  du  Caylar  sur  la  frontière  du  Languedoc;  -^  On 
ti;ouve  le  plan  des  fortifications  de  Cornus  à  cette  époque,  dans  la 
toneciion  de  Fouquêt,  a  là  bibliothèque  Impériale. 

CoRNUsBON.  —  Eh  1651,  ce  château  appartenait  à  François  de  La 
Valette,  Sénéchal  du  PérigorJ,  de  la  môme  maison  qiie  !e  tSièbre 
Grand  mâttre  de  l'Ordre  de  Saiiit-Jéan  dé  Jérusalem; 

■  '.      ,  ■  •,'■.'"'■ 

CouDOLS.  —  En  1699,  Coudols  avait  pour  seigneur  M^  de  Saint- 
Maurice  ;  plus  tard,  il  passa  dans  une  branche  de  la  piaison  de  Gré^ 
goire,  /   ' 

GoiJGOGflSE.  —  En  1717,  M:  de  Patris  était  seigneur  de  CbùgoiiSBCi 


Creyssel.  —  Voyez,  dans  la  première  partie  de  ces  Etudes^  ce 
(fui  est  dît  dès  vicomtes  de  Creyssel;  et,  dans  la  troisiètoe,  le  Mémoire 
sur  lés  ahtiqmtés  du  tîouergue,  —  Le  duc  de  Rohan  assiégea  Crèyôsel 
eh  1628;  mais  ce  fut  vainement,  et  après  avoir  donné  Tassaùt,  il  fiit 
obligé  dé  lever  lé  siégé.  MM.  Perhot  et  Goignet  ont  publié  uqè  viïfe 
de'  ce  bhîâteaù  dans  lès  Sites  et  Monuments  de  tAveiron, 

Cruéjouls.  —  De  1504  jusqu'en  1525,  et  peut-être  plus  tard,  ce 
château  appartint  à  la  maison  de  laPanouse.  En  1562,  Glaudçide 
Nogàrél-Câûvlssbn ,  vicomte  deTrelans,    en  était  seigneur;  ççtte 

miîkôh  conserva  ïonglemps  ce  château. 

•v»   •,•    ■•!«.i.  '.'I  i.    ■M'-'-i.       •.   •■ .  ■.■■'.■        .' .  ■    ;-i '!' ':.'!  '  i  !■ 

..  ;  Pub?:nqub.  .--n.Ge  châtea«v  <ïai  fut  apporté  dans  la  tnalsoà  d'%!^ 
jpQ.^U.  commencG^eat  dut^treizièaie  siècle,  par  le  inariageidé  Riqufe 
avçKfjBoïps^  4*^A^pa^io»^  en  .sortit  conanaeBrDqmèS'poiir  passer  laufc- 
çastt]iff$î^i#p$  Je«i:mitifioo&.de:Louhcna-yecdajte  ét.d  BaijaAKî» 
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Bqim^azeK  Voyez  Canimni  de  Pianeatge,.  Broqtdès  et  iu^Cntpeikh 
FarceL.  •  ■  >■■■  ..■■:  ! 

"Ëti^ES/  ---'  Ce'châlèàli  apparténnit  en  136^  à  là  maison  d'Ai$àjon^ 
^'iô^cteiô'îqu*elië  le  posséda  jusqu*ên*166i6.  ' 

..  '■  Emparbe.  —  Le  château  d'Emparre  était  très-aiidennemèot  dans 
hiomsonM  Marc^  décile  deMàre  le  porta  i  son'  «lari:  [mb^ide 
£oâlo  dpnt  rarrière^petit-fllftfut  Ghevaliei^  de  i'Ordrë  de-SairiHëad 
^d.J^pitsaleita  ai)  15/i9..  En  1736,  vivait  Atmiand-Lbms;  de  Gèraviiiui 
^tfDr^qiwfiâait  ibar(Eais  é'Ëmparre;  seigneur  de  LieucsBUp^  jti^  du 
jBOiQttfhiomiearenRoueÉ^de.  ^ 

ÉfNTRAYGUÉé.  —  Ce  cHâtéàu ,  placé  au  confluent 'dii  Lot  et  du 
Trùeyre,  et  qui  est  encore  bien  conservé,  fut  bâti  en  1278  par  le 
comte  de 'Bodez,  Henri  II,  et  faisait  partie  de  la  vicomte  de  Cariât  : 
Ui0ji'fiit:détaahé;pour  être  Uni  au  comté  de  Rodez.*  fib  i&Oô^  :6tiilA 
laume  de  Solatges^  seigneur,  dé  Tholetv  pf enéit  aussi'  le  tUre^  deiBei4> 
gneu,ç  d*Entrayguesi  sans  doute  parce  .que  le  comte  Bernard  d'Ar- 
ipàgniajC'lùî  en  avait  fait  don,  mais  sa  jouissance  n'était  que  via^érç; 
éài  éû  i%6i'i  le  Èôfhte  de  Rôdez,  Jean  Vrv^'dii'cé  ch'âteau  â'pajcte 
de  rachat,  moyennant  12,764  écus,  à  son  cousin  Jacques  d'Arma- 
lpMo/4uc:de«!Wemoursv  ticbmte  de Carlfrl,  qiit  voulut lefdrereaïlrer 
dans  cette  vicomte.  Le  rachat  n'eut  point  lieu.  Dans  la  suite,  En- 
tjravguss  cassa  entre  les  mains  de  Pierre  Prunhaut,  Sf  de  Moiss;^, 
Jconsèiïîer  ail ferfement  de  Paris;,  et  plus  tard  à  Raimor^d  Viayard; 
Capitaine' du  château  de  la  Guioile.  Sa  fille,  Paule  Viaïlard,  damé 

.  .  I  *|  ,         !  i  I      ■.     .  ,  .  '  ,     ■    :       •         ■  I        .       .  .    .  ;',         ■►'il,": 

'dlEnthiygues,  épousa  Henri  de  Montvalat,  lieutenant  de  la  compa- 
gnie de  gendarmes  du  con\te  de  Noaii\es,  Sépéchal  du  Rpuergue,  qi^ 
fut  tué  au  dégât  fait  devant  Millau  en  1629.  Sa  famille  possédait  en- 
xocèle  château  d'Entrayguea  en  17&9ii'      '      *  .  «..k.i  ii; 

^  ËSPARROU.  —  En  1285,  Guillaume  d'EsparroU  était  seigpeut  de  ce 

oy.'j",*     ; '!;'  JU"." '■■-'     ■  •  '  ■      .  i  •  •         .  ■■   ■     *:■'■■■•'■      ■!■-'■  i.  .''.rî-  ■-;:■'■■.•'  ; 

château.  En  1471,  Anne,  lille  et  héritière  de  Raimood,  seignçur 
d^Esparrou,  épousa  Guillaume  d'Estaing,  vicomte  d'Éstaing  et  de 
-ffl|B^éne;vLe  :22i  de  février  IÇOS;  -Daijipfeine  d-Esting,  Mr  filW^  se 
mprià  KLouiisid^Aabusson,  seigneur  de  Bai^ènvà'^ui:  elle  af^pôHà 
-égriemaitiie  château  d'Esparrou ,  partie  del$=  te^ré  ae  *M§&pey- 
fQQS^J9lfc^Ën;46i&f'X^tbenne  d'AQbus8(m--4to8ôh  éj^sà^^f^Hiîéââ 


368  CHATEAUX 

de  Truchet^  seigneur  de  Ghambarihac  en  Vivarais,  qui  eut  aoQ^far 
elle  ces  terres,  qui  étaient  dans  cette  maison  en  1651.  '  •' 

EsPEYRAQ..^  Cette  terre,  qqi  appc^rten^it  d'ab^d,^  la..n)fyi^Qi}:<jie 
Sévérac,  passa,  avec  les  terres  de  cette  ifli^ison,  d^ji§;  Çj^l©.  d-^ar 
jon,  et  fit  partie  du  duché-pairie  d'Arpajon. 

..  £;^x>i)NG.77-.Çe,.,<?hâtseaue^ste  depuis, Tan  SdO^.etiàt mJHsofi'qolto 
pQi;taH  :1e:  nom.  était  connue  d^oïsii'an  dûOO-au  phis  t^*  {^e  a 
tofijo^rs.con,s^y^é  q^  Bçm,  .quoiqi^e;,  plus  tard,  elle  eût: babiié^es 
t^r]?^s;4'4MY^ga9.;  et  o^ç^t  sm  cpItej^d'Est^in^iqQ&s^biastibtt^/la 
Grandesse  d'Espagne,  qu'elle  obtint  en  ITjBa-irLfefçhàtfiauirdSÇstawfc 
dont  le  donjon  est  très-remarquable  par  ses  tourelles,  a  été  di^^ 
dafns  lés  Sites  et  Mùnumehté  âe  VAvèîron,  de  MM.  ^erriot  et  Coi- 

:.  .        .-..:.         •  i",,;  ,  :.-i.  !.    .  ■  •    ■  .  /■.«.■■'  4-iW,t«  *. . 

Fayî^t.  r-r  Brtisque  et-  Faytafctfurenti érigés  on  baT6fmie,'èQ\M&  le 
nomdeFayet;  ien:1809,  ep  faveur' d*André-J'eah''-Stok>n^dhgâ^rM^ 
dj^Kî^yet*  JPcésidientà  la  CouK.ImpjBriate  de  Paris*       r  :  .'/jr,t>  v;i 

-,  ,    ,  '   i    •       >.  ,-   •  ■     .         ,    'J    s\',i  ii,\    Oi»     ■-    J 

Fbayçsin,eTj..— Jln  1387,  ce  château  éls^it  occupé  paitéte^  eoiçpa- 
gnieSjOa  rofifiiç^. ^maud  d'Izarn,  qui  se  maria  en  4409,  en *fiit  en- 
suite coseigneur;  et,  depuisj  sa  postérité  en  a  .toujotn*s.t;(HiJ9ervé^la 

prppriété..  ..•    ,^.^^  ;    _  .   •■  ,:'..:".':      !    .'  !•'    rv    ?  '■'■'''       '''' 

GkimAè  (ourle  Dblirdou);  —Cette  terre  appartQngtijL^dës^^idSj^t 
mêtnë  avant ,  à  la  Im^ison  de  Béssuéjoûls,  qui  Ta  possédée  Jusqu'od 

■  17^0.-  •   '■'  -'  '  ■•  ••■■  ■'''■.:.'''   ■vr'.:^.^  l 

'  Vers  178Ô;î  elle!  fut  tendue,  par  le  comte  de'  Bessûéfoùls-BtMjue- 
îàurè,  à  M»^=Aldla$v  tîotairé' fet  juge  dé  celte  mêtné  tëfrej  lfeè[uei'étapt 
en  discussion  avec  le  sieur  Albenque  la  Gardetté  de  Gabrfec,  voulut 
dpyenir  son  sej^ueur,  .  ^  ^ .  ,  :  :•  .;  ,  ^r \     ^.,'  ,   y 

*^(jABmAa,'Èr^,yupfcNTS.  r-i-En  1568,  eiprobâJ)lèmênt:j>tusTfcOit',i^^^ 
teaii  appartenait  à  Jeaîn  de  ïja'stic',,\  tige  des  taLèûçSaifit-Jîjl^  4^^^ 
mêiiie  maison  qu0  Jean  de  Lastic,  Grand-maître  del*Ordre;jd§'S^|at- 
Jcirt'dè  Jérusalem  en  i/iâ7j,  et  îé  premier  qui  çrljt, cette  c||jia)i$lça- 
tïôn,  ■■■■*'    •■  "•'•    ■   ■•     =  ,'".■■  ^-z 
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:.jyGAfi»6.ir-Ce.  çbliteaiii,  iàU^  =  ea 42(97,. par  le lœmt^îdéMRéd^k, 
Henri  II,  et  où  résidèrent  pl^siews  de. se&jsuecegseursî^îfbfe'reô^ 
stmitpar  le  Cardinal  d'Armagnac,  de  1531  à  1560.  Voyez  ce  qui  en  * 

4  ëtff'dit"  au  tome  1**',  Idée  générale' de  Yhistoîr'e  du  Romraue,  Oyi 

'tttlive  liii' dèssîh'de  Ses  ruines  àdXiild^ Description 
VAveiron^  de  M.  Monteil;  mais  aujourd'hui  il  est  bien  pius  dëgraoé 

„qi^;i|.  nei ,V,était,  Iprsque  cet  givrage  ^  été ^xùM-     ; .    , ,, ,- u  j -:» 

^*  ''GÀRlîrt*:'  (lÀ):  -^  Eh  1387,  lé^  cottip'à^iëà  oii'rbûlïéi^s'dccripàlëk 
•Wfe'^Mdaà;'  âiiîisi  (^ùe  cëliii  de  'Fï'âyséihët/Én  USO'^'Gfiffllitf^^ 
^ks!ètt*,'^^«éséériaânï'dê^  Adhéiiiàr  dèftrtîVehce,  ëtâït  'sieiy^h^r  âe  ta 
-«Hiflâifej'eï!*sëS''deîJcfenaânts  eh'àihï  consti^mëtit'  coÂ^èrVé'lë' ^W- 

Garrigue  (la).  —  En  1651,  Raimond  de  la  Garrigue-Moncafi^son 
en  était  Seigneur. 

^  .  ^  yGiSSAç.  —  En,17D0vRï^.palbis,était  ^çfeqw^  ,^  ;,i,,.^ 

GoDDALiE  (la).  —  Gé  château  apï^iHënàit -à' là 'âîâii^ôh'  de' Qblidai, 
qui  lui  avait  donné  son  nom. 

-il?»  Gfl5^9-,r^;J^;maisQft  de.GpfoOi  qui  donna AA'Oràreide  Saiatilïîan 

:ij[^^lô^i^^JejB„,.eim..l346r  l'un-deijSes  pJue-célçbre^uGdrand&^aîlrfô, 

Iiabitait  le  château  de  son  nom,  et  possédait,  en  Rouerguei>]tea.teirrps 

^e  Gozon,  Melac,  Saint-Victor,  Melvieu,  Montredon,  Mpnlagnol  et  la 

* -'<;d^l^nèuHe!d''Auriae:etdeMôntfelarat.  Sà'bfehièhè'attiée  tbMft  clans 

*^»^la[i»Sfi3âW-d©MoiAc^lm!,  LbÙi^  dë1WBntbltyr-'àJ''ànt-éï)Gùiâë;' 'ènf'i^ 

Marthe  de  Gozon,  qui  lui  apporta  en  mariage  la  plupart  de  ces'leiVes. 

Le  château  de  Gozon  est  ruiné  depuis  longteçnpSj^maj^. en  1^789, 

'^'titfé  DÎràncfeè'àë  là  maison  àei^oritèalm'habitâit  encore  le  château  de 

^'^i-^c^r.—    ■■■  ■'  •■■■■■-•:--■--■■  --^.^^■-<;--? 

Graves.  —  Le  château  de  Graves  est  un  bualiédififie  depJa  Renais- 
sance, bâti  en  1545  pour  N.  de  Dardenne.  En  1562,  les  catholiques 
*'ïé'^fa-*t  ëtii'lelàealvSnîètés'.  et,  au  mépris  d'ûrfe'yià^itâiaâôiiVfaâssa- 
^^fereffii  ïéùrs  prlsonnie'rs,  ce  qui  donna  ïîetf  ï  Id'dfehditiMMh  îïijii- 
"iïéisèA&Mde  Graves,  pour  înÔiquef  lîrid'tt^ïiisofli'Vbyè^^^ 
-'à 'fillé'ah  m  Totti&i^^idëè  géné-àle de  VktàoVrb d4i'te(?r^'è{'(iahs 
\^^  Annales,  année  1562.  "'*^' 

TOM.  IV.  24 
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)  (J:yf«AM)iK  (4.^),  -^  Ce  çhàteaa  Appartint  d'abord  à  la  }ax^m^  de 
Monival^t^et  puis  k  (Mq  de  Blane,  qui  en  prit  Iq  apm%  U  ft  étéid^ 
•  sinô  da^s  1^  Sitesi  et  Monuments  de,  VAveironf 

Lacaze.  —  M.  de  Peyrusse  avait,  en  1698,  la  çeigneurje  deLa- 
caze.   . 

Laval.  —  En  1350,  au  plus  tard,  ce  château  appartenait  à  BéYefi- 
g;en  deLuzençqn. 

Layssac.  —  Le  château  de  Layssac  était  le  chef-lieù  d'une  celifNei 
appelée  le  taysaagmîs,  qui  conaprenait  d'abord  les  châtealûx  èt'B^« 
làgeç  dé  Laysàac,  Buzehà,  Gaillac,  Gagnac,  Logans,  Montteïftër, 
trévinquières  et  Sévérac-rÉglise.  Ce  pays  appartenait  à  Il*dQJbë  fie 
Canillac,  comtesse  de  hodez,  femme  du  comte  Guillaume,  nftbrt.en 
1^09.  bémâriée  à  Dèodàt  de  Caylus,  elle  en  eut  Gui  de  Sévéradj 'Che- 
valier en  1244,  qui,  avec  le  château  de  Sévérac  et  sèis  IlépëhdèrûCeà, 
achètes  par 'ses  père  et  mère  en  1215  et  1221,  eût  anissi  LaysaaiiiBt 
Iç  Layssaguais.  Avant  1343,  le  comte  de  Rodez,  Jean  ï*?^,"  dô6tià  à 
Gui  y,  baron  de  Sévérac,  les  Bailliages  de  Banc  et  Anglais,  dont  les 
routiers  furent  en  possession  en  1387,  mais  qui,  malgré  cette  con- 
quiêjb^.  temporaire,  fureiUt  réunis  au  Layssaguais.  Ainai  se  foroi^  la 
vaste,  terre  de  Sévérac,  qui,  outre  de  grandea  dépendances  ep  Gé- 
vftudan,  ;Çô  composait,  en  Rouergue,  des  deux  contrées  du  SiMt^ 
gtmis  et  du  Layssaguais.  Ayant  passé  dans  la  maisiQu  d'Arpajou,  elle 
fut.  érigée  en  duché-pairie  en  1650.  Alors  le  Layssaguais,  qui  ne  se 
composait  plus  que  dé  Layssac,  avec  les  BailKages  de  Qaillac,  Sévé- 
rac-l'Église,  Anglars,  Banc  et  Ayrinhac,  fut  distrait  de  la  dnoM* 
paine  pôurfotaer  un  marquisat  sous  le  nom  de  marquisat  th  Sévér 
tac.  En  1655,  les  nom^  titre  ei  dignité  du  duohé'pairie  d'Atptc^ondijsbA 
été  transférés  sur  Caumont  de  Plancatge,  à  quoi  Ton  annei^  d'actwp 
terres,  lé  Layssaguais  fat  de  nouveau  réuni  au  Séyéraguaîs,  jijpur 
former  le  marquisat  de  Sévérac. 

,.  LED^açiiEs.-^  Louis  dç  Boui^bon,  n^arquis  de  Malause»  n^  en  i6Q9, 
^îïjiOÇt  ^p  16j^7t  é^ait  seigneur  de  Ledergues.  ^        .   , 

Li^ucAM^  et  Salqùes.  —  En  1701^  M.  dé  Laparra  éta\t  seîgneupd^ 
Lieucamp  et  de  Saignes. 
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LïotJAS.  — .  Ce  château,  qui  appartenait  à  l'abbaye  de  Nonoaquev 
eut  l'honneur  de  recevoir,  en  1533,  François  1*',  qui  y  couohalé 
?3  de  juillet. 

LétiPiAC.  —  En  1323,  Pouques  était  seigneur  de  Loupiac.  De  1895 
à  1559  au  moins,  ce  châleau  appartint  à  la  maison  de  la  Panouse;  de 
165^  k  1679  au  moins,  à  celle  de  Bessuéiouls-Roquelaure. 

LuGANS.  —  Le  château  de  Lugans,  après  son  démembrement  de  la 
terre  de  Layssac,  appartint  à  la  maison  de  Hérail.  ou  Éralh,  très- 
ancienne  en  Rouergue ,  et  de  laquelle  était  Gilbert  Horal  ou  plutôt 
Hérail,  Grand-maître  de  l'Ordre  du  Temple  en  1196.  Antoinette 
Hérail,. dame  de  Lugans,  épousa,  le  27  de  juillet  1561,  Etienne 
de  Carcas3onne,  seigneur  de  Port,  fils  d'Antoine  de  Carcassonne,  sei- 
gaeur.de;  Soubès  çt  de  PouzqIs,  issu  des  anciens  vicomtes  de  Çjar- 
cassonne ,  et  qui  fut.  père  de  Charles  de  Carcassonne,  seigneur  de 
Soubès,  Lugans,  Pouzols,  etc.  Cette  branche,  ignorée,  d'une  antique  et 
pu|^.Hte  maison,  s'éteignit,  à  Lugans,  vers  1770. 

LùzENÇON.  —  L'on  trouve  des  seigneurs  de  Luzençon  à  dater  de 
1155.  Plus  tard,  ce  fief  se  divisa  entre  trois  coseigneurs.  En  1350  et 
1357,  Bérenger  de  Luzençon,  damoiseau,  ne  prenait  le  titre  qlie  de 
coseigneur  de  cette  terre.  Luzençon  fut  occupé,  en  1621,  lors  des 
dernières  guerres  religieuses,  par  les  troupes  du  duc  de  Rohan.  Ja- 
cob de  Gaujal  était  alors  yn  des  coseigneurs. 

Maleville.  — Ce  château  paraît  avoir  appartenu,  dans  le  principe, 
partie  au  comte  de  Rodez,  partie  à  la  maison  de  Belcastel.  En  effet, 
en  1209,  il  fut  engagé,  parle  comte  de  Rodez,  au  comte  de  Rouergue 
et  de  Toulouse,  et,  en  1262,  il  fut  vendu  au  comte  de  Rodez,  Hu- 
gues IV.  Ces  circonstances  ne  peuvent  s'expliquer  qu'au  moyen  de  la 
prc^riété  indivise  de  ce  château.  En  1306,  il  fut  vendu,  en  tota^té, 
parle  comte  de  Rodez,  à  Bernard  et  Guillaume  de  Cardaillac,  d'une 
maison  originaire  du  Querçy,  qui  fut  puissante  en  Rouergue,  en  Au- 
vergne et  en  Gévaudan.  Marguerite  de  Cardaillac  ayant  épousé ,  en 
1475,  Gui  de  Lévis,  baron  deCaylus,  lui  apporta  Maleville,  qui  passa 
depui?  aux  diverses  maisons  qui  portèrent  le  nom  de  Caylus. 

Massals.  —  En  1716,  M.  de  Mas  était  seigneur  de  cette  terre. 
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..MAZJ5f\QLLçs,;r^'M.v.d!QBérail. avait,  en  169S,  Içi  3eigneuri€| .dç-M^- 
zerolles.     .         ;  '  ,.:.  ...  =*   ,.„• 

MttAé.  — ^^Mélac  appartenait  aux  Gozôn  depuis  1365  ■aù-tidiils;' 
d'eux  il  passa  aux  Montcalm.  Voyez  Gozm.  .  ;     ■  ■■>:•• 

Mels.  —  Le  château  de  Mels,  démembré  de.  la  baronmê  de  Sena- 
vent,  fut  donné  à  Guillaiime  de  Benavent,  qui  mourut  en  1299..  Lç 
lils  et  le  petit-fils  de  Guillaume  portèrent  le  nopa  de  Gaspard,  ce  qui 
fut  cause  que  Mels  fût  appelé  aussi  Gaspard  de  Benavent,  a.pTès  la 
réunion  de  la  baronnie  de  Benavent  au  comté  de  Roàez/Guillama^ 
de  Benavent,  seigneur  de  Mels,  fut  le  sixième  aïeul  de  Thibaut,  dont 
Jàfflleèt  rhéritière,  Anne  de  Benavent,  épousa,  le  2  de}uQlet4693, 
Sylvestre  de  Crusy-Marcillac,  à  qui  elle  a|q)orta  cetteterre.-  •";•>  'î>^ 

'  MÎRABEL.  —  C'était  le  château  patrimonial  des  Buisson,  qm  ievîii- 
rent,  au  seizième  siècle,  seigneurs  de  Bournazel. 

"Môï^NÀ  (le).  —  L'habitation  modeste  du  seigneur  du  MbùttâiilKri- 
taît  à  péinfe  lé  nom  dé  château  ;  niais  elle  a,  de  nos  joiifs,  attire  ^at- 
tention, parce  que  estait  là  demeure  de  M.  le  Vicomte  <fe''B(!n)'àld,'' 
Pair  dé  FYancè;  que  ses  ouvrages  ont  rendu  célèbre.  Aussi  titorivè'iî 
t-ôh  des  viles  dû  Môtina  daris  lés  Sites  et  Monuments  dùTAveii-Aû^H 
àdiàs  \é  Voyage  pittoresque  du  Lanffiièdoc.  C'est  là  qu'un  enVoyé  ^ 
Roi  dè'Hôiîatide,  Louis  Bonaparte,  vint  proposer  îl  M.  de' É6MMF 
d'êfrisj  lé  Gouverneur  de  son  fils,  devenu  depuis  l^Empëréùr  Tiàpfei^ 
léonin;  :    :.î  [> 


>-ii-- 


iJ^ONTAG^OL.  —  Ce  çU^teau  appartint  d'abord  à  unp  .maîspa  t^^^ 
apdçnue,  Raii;^iond  de  Mputagnol  fit,  en  1139,  une  donaUojx ^u  mop 
nastère  de  Silv^jae^.,  Ciette  terre  passa,  plus  tard,  dans  la  ipaisqp  dg 
Go;s()n..  ..  ,  ,     ..     ,^^  .^.^ 

MoNTARf^AL.  —  Le  fief  de  Montamal  entra,  dans  la  maisoadeiliCH 
ret,  par  le  mariage  de  Ninede  Montarnal  avec  Guillaume  de^Morâtj 
qui  vivait  ea  1370,  et  il  n'en  est  jamais  sorti.  '•,:(»..  .^ 

'kÔNTEiLs-suR-L\\vÊiRON.'—  Appartenait  à  Jean  de  la  Vaïeîte^'Siî- 
noclîal  et  Gouverneur  de  Tôiiiouse. 

MoNTLÂUR.  —  Cette  terre  fut  annexée  à  celle  de  Caylus,  près 
Saint-Attriqu^;'èn'i623;'    "  .-..1^ 


/ 
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'  BioNfTP'Aotï.  —  C'était  une  barôtime  considérable  dont  ihèlévtiifenl 
les  châteaux  de  Laval,  de  Coupiac,  de  Gaystord,  de  Saint-Vef 2(hV  dé 
la  BasMdfl  de  Fons»  ^ç.  Avant  1317,  lesi  évêqae&.de  Rodez  ea  étaient 
seigneurs.  Elle  sortit  de  leurs  mains,  et^  m  iy75.  :Jeaa.de::Saiat- 
Maurice  en  était  seigneur.  Au  commencement  du  seizième  siècle, 
elle  àyaîi  passé  dans  la  maison  de  Rosset,  plus  connue  spus  le  nom 
de  nèury,  que  lui  donna,  en  1736,  le  Cardinal  dç  Fleury^  en  faisant 
érigçr  pour  elle,  en  duché-pairie  de  Fleuryj  le  marquisat  de  Rocosèl 
éf  Cèilties,  auquel  fut  annexé  le  fief  de  Pérignan,  le  tout  situé  en  Lan- 


.Moi9TPfi¥B|Oas.  ^  En  1285,  était  seigneur  dece  château -Aistoiîg de 
Montpeyrous,  dont  la>  maison  était  puissante  :  dans  lei  nord  !du  Rouer'^ 
gue.  J'ai  dit  qu'elle  avait  porté  la  terre  du  Bousquet  dans  une  bran- 
che  de  la 'maison  de  Blanquefçrt-Roquefeuil. 

MpNTR03iER.  r-r  Cç  ch^Lteau  fît,  dès  r.origipe,. partie  diji  cpmté  de 
B((>dez,.et.  il  fqt  le  lieu  c(e  la  résidence  de^^  comte^  .j.usqiji'4  ,ç.e,  qu',jls^ 
enrept.bàji  le  château, dqG^ges.  En  ^.208  et  .1209,,iji.^y,9;H  é^é.epr; 
gagé.au  cojojilte  de  Rpuergije.el;  de  Tçuloyse^  .Raifppnd,.\[I,;.:n^^is jçn 
1^3fl  cet,  pr^g^ewent  cpa^a  d'avoir  son  (2|ffQt.,PîUPi.s,rinterY^llç.,  c'^ç^^^^ 
^^idijce  eal2.U»  j€i  cqmte  de  Rpdez,  l^enri  l«%  obligé  dçi,f^irQ,hpDgLj 
jffs^^àe  son  comté  k  Simon  de  Mpntfort,  a-éserva,  les  droi|ts,^yj  .Pape, 
sijijr  ]Vïontrosi§r„  et  c'e^t  la  première  et  la  seule. fois. que  ].'pq  trpuy^ 
dans  quelque  acte  la  mention  de  ces  droits.  Cette  circonstance,  ifiduit 
à  penser  qu'ils  dérivaient  de  la  conquête  de  Montfort,  et  qu'ils  se 
trouvèrent  ëteîrits  lorsque  les  États  des  cimtes  de  Toùl6dèd  'et'"de 
tfouergiie  leur  furent  fendus.  Quand  le  comté  de  ï<6dèz  ïut  coh'quià' 
èuf  la  maison  d'Armagnac,  en  147Ô,  par  r ordre  de  Loùîà  X!;  cè^ 
prince  donna  Montrosier  au  Sénéchal  de  Carcassonne.  Ce  chStèàu 
rentrai  dans  le  comté  de  Rodez  à  l'époque  où:  ce  comté,  futrendû  à 
Gbaries  d'Anaiagnac,  et,  depuis,  il  contimia  d'en  fair^*  partie.  Postée 
rieurement  à  la  réunion  du  comté  à  la  Couromne,  iUut,  paii!eQgage*!) 
naept  ^n/s  doute,  en  la^posgession  des  maisons  d'A)bpy  et  de  TuilUpr. 
Dès  1590,  Trebosc,  qui  était  une  dépendance  de  Montrosier^  <?n  fut 
démembré. 

MoNTSALEZ.  —  La  terre  de  Montsalez  fut  trè&n}pn^mp3,^.ç^nsi,jg^p 
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celte  de  BalàgûSer,  dans  la  maison  qui  portait  oè  dernier  tioftï.'îfep- 
guérite  de  Balaguier,  dame  de  Montsalez,  épousa  Berlirandd'Ébrard, 
seJgneur  de  Saint^Sulpiœ,  Sénéchal  du  Quercy,  qui  lé  éèviûl  du 
Rouergue  en  1586,  et  fut  tué,  à  Goutras,  en  1587.  Elle  tt'eto  eut 
qu'une  fiilè,  Claude  d*Ébrard>  qui,  par  contrat  du  2%  de  jub  1601, 
épousa  Emmanuel  de  Crussol,  duc  d'Uzès^  Pair  de  Francfe^  qui  mou- 
rut en  1657.  Un  de  leurs  fils,  Alexandre  Galiot  de  Crussol  dfe  Bak*- 
guier,  fut  marquië  deMôttfealèz,  et  la  maison  dé  Cru:!=sd  pbisdâdsdt 
encore  cette  terre  en  1789i 

MoRET.  —  Ce  château  fiît,  depuis  qu'il  est  connu,  possédé  par  la 
meigiHl  de  ce  nom,  qui  prit  ensuite  ceux  de  Montamai  et  del^efyriè. 

MoRLHON.  —  Ce  château,  possède  d'abord  par  une  maison  consîdé- 
raible  du  Rouergue,  qui  en  conserva  le  nom,  passa,  par  éch^igè,  aux 
éyêques  de  Rodez. 

MosTuèJOTJLS.  —  La  maison  de  ce  nom  possède  le  château  de  Mos^ 
tuéjôuls  et  y  réside  depuis  1075  au  moins.  On  ne  trouverait  peut- 
être  pas  un  aulre  exemple  d'un  domicile  aussi  constant.  Les  habi- 
tants du  village  de  Mostuéjculs  avaient  droit  de  refuge^  pour  eux  et 
leurs  biens  meubles,  dans  le  donjon  du  château  en  temps  de -guerre 
ou  de  péril,  et  devaient,  en  conséquence,  concoïkir  à  ses  réparattoos.' 
iSans  doute  ils  trouvaient  cette  condition  onéreuse;  car  ils  se-désisf' 
tèrent  de  leur  droit  le  27  d'août  1503,  et  furent,  à  leur  tour,  dëchaiv 
gés  de  leur  obligation  de  réparer  la  forteresse.  Le  château  de  Niostué' 
jouis  relevait  de  l'Évoque  de  Monde;  mais  les  seigneurs  de  Mostué- 
jôulsi  qui  Tétaient  aussi  de  Liaucous,  prenaient,  pour  ce  derniendbà^ 
teau,  le  titre  de  seigneurs  par  la  grâce  de  Dieu.  C'est -^  sauf  leg 

comtes  de  Rodex,  le  seul  exemple  qu'on  en  trouve  en  Rouergue^  >  '■ 

f 

Motte  (ia).  —  Une  branche  de  là  maison  de  Malvln  de  Mohtatet^ 
établie  en  Rouei^e,  y  po^ëda  le  château  de  la  Motte.  Ëâ  :  tâV^v 
Pierre  de  Montazet  en  était  seigneur.  Plu$  tard,  ces  MontiiKet  ti-âtn4 
portèrent  leur  domicile  au  château  (|e  PachitiB,  t^lte  hàbitRièbt^ 

IjIupET.  —  Ce  château  appartenait  aux  Évoques  de  Rodez.       ',' 
"MuROLs.  -^  Ërt  i"70i,  M,  de  Molinery,  lieutenant  principe  <civili  et 
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criaiinei  an  Sénéchal  el  Pré^iàl  de  Villefrani^e^  éuit  bàtkm  i^e  Mu- 

Ses  descendants  possèdent  encore  cette  barotinie.  ,  : 

'  PkMÈ.  -^  La  têffe  êè  Pàgâs  étaitj  dé|)uîs  16â6  éfû  Iflaoms,  dans  la 
mîaîson  dé  M0fi&t-!l6ntarhal»  '!.... 

Paimas.  —  Ce  château  appartenait  aux  Évoques  de  Rodez.  Lors- 
^*en  44^7,  le  Roi  Gharles  VU  traversa  le  Rou^*gue,  il  alla  de  Çau- 
toont  de  Plancatge  coucher  à  Palmas.  C'était  Guillaume  de  la.  Toui* 
d'Auvergne,  qui  était  alors  Évoqué. 

Panât.  — Ce  château,  remarquable  par  sa  situation  sur  ime  émt- 
nence  qui  domine  une  grande  étendue  de  pays,  appartint  d'abord  à 
la  maison  de  ce  nom,  qui  possédait  encore,  dans' le  voisitîâge,' la 
ville  de  Marcillac  et  le  château  majeur  de  Salles.  En  12â8,  Archadï- 
baud  de  Panat  échangea  ce  dernier  château  et  Marcillac,  avec  le 
comte  de  Rodez ,  pour  la  vicomte  de  Peyrebnme.  (voyezi  daps  la  pre- 
mière partie  de  ces  Études  l'article  relatif  à  cette  vicomte). .En  1408^ 
Catherine  de  Paâat,  héritière  de  sa  maison,  épousa  Gaston  de  Lévia*. 
L^^in,  à  qui  elle  apporta  ces  terres  Le  Qls  de  Gaston,  c^^qf^mé  Jeem^ 
fit  héritière-,  en  15di,  sa  cousine-germaine,  Marguerite  de  Narihonnevi 
femme,  en  1513,  de  Raimond  de  Castelpers»  dont  les  descewlaip^^£W>. 
quirent  de  la  célébrité  en  Rouergue,  durant  les  guerreç.religipu^es^,: 
SOI»  les  noms  de  vicomte  et  baron  de  Panat.  Anne  de  C2^stelpei;s^ 
dame  de  Peyrebrune  et  de  Panat,  épousa,  en  1631»  LQuds  d^Pranet, 
i)e  cette  dernière  maison,  Panat  passa  dans  celle  de  FQintangçs,:et^ 
eofin,  de  celle-<:i  dans  une  brandie  de  la  maison  d'Adbémar^.quiirea 
prit  iè  nom,  par  le  mariage,  en  1648>  de  Delphine  de.Fontprigesv 
dame  de  Panat  et  de  Capdenaguet,  avec  René-Marc  d'Azémar  oUiAd- 
hémaf >  liiôu!«nam^ôlône*  du  régimteht  de  Vaillac. 

Pakisot.  —  Ce  château  i^artint  d'abord  à  la  maisoûde-  ce.nom; 
En  1424,  Aldoin  de  Parisot  contribua  à  la  fondation  de  i'abbaye  dO 
LocrjKèU.  PnÂabtemfittt  c^te  maison  s^éteigntt.  Onitrouyô  tâlréîtxit 
seigneur  de  Parisot,  en  1319,  Guillaume,  vicomte  de  Lautrec.  Eâ 
13^2,  lô  Comte  de  Rodez,  Jean  I"  d'Armagnac,  ordonna  à  son  Séné- 
chal d^aâsurer  à  Ôuillstume  Rogièr,  frère  dû  'Pape  Clément  VI,'  Une 
peââiM)  Ûé  dehx  cents  livres  sur  soii  cMtûàui  de  .^ Parisot,  Sn)!tï98, 


éffii^  j^igpeiiir^  ,%>  Pai^artrPiç?Te  rdiç. ,  la  Vîilcjtte^  Wptm  cette  époque, 
Paiisot  resta  constamment  dans  cette  famille,  qu*illustn» 'JeifCrànd-»- 

Peyre.  —  Aylflaif'ài/  Clàux^taroftclu^fc         p^re  dé  Gaspard  du 
qi^u;s  .^dfi.Jfta?;ip.du.(ÇH^;î^,  qwif»Qi?:44a7,:^)qw»|.Gabrielde.sU3Fat 
fja^ftif,idft(MftnJpJ^rp  ^^It^^SP^Pî^e  Peyreen  Boifergae;'  ,  ,■.(  i/o    .: 

''mïàMÎ'M'Wmtëad' W  Pé^t^ëi; aujouj^^ui  enjjfâent 
ruiné,  était  certainement  le  plus  extraordîhâîrè  et  lè'pius  ÎFôrt  qu'il  y 
^^.^ .  Bf)i[ji|er^4::Il  rpr^Rentaift  noj  raspect ;  fantâstiqjOe,  et  ,il4  eût^lillu 
q)!}  aé^^(fit{xoi^r,|attaqp^  un^,,garmson  réfUig'Lée.dana.8à(»a;^bié>supâ• 
^;Î^W*^v(y<aîp1.*ftrAçsfirip^i(M^iWI  Itonrte  m,.4fJ^QMV!isw^t/e*.dn«»fBB«* 
4Wi^W^i!i?^')'»itePW.i*i^?4&h:.<?^  çfcâtea^.flppftrtinl,  paît  ifidivis/aiix 
comtes  de  Rodez  comme  vicomtes  de  Creyssel,  etâuX'ls©i^eo|Taf>dfe 
§^v^jgc4.,JV,5^^ffît,fliVMTi^ïa  .€pi:e«tier:  aux  pr^oiiats  et  qilîilAtpâHie 
de  la  vicomte  de  Creyssel  jusqu'en  1675.  En  1780v  il  appcotetoft-à 
une  branche  de  la  maison  de  Puel. 

jir^p^YR^jj^y^^  TTtt.Simop;;4;Albignap,  gui  JBt'OoegiiBrarflîfiMrt  viveiadx 
(çq)sin^,g,fiu  §fii?.i^n)ftjM^(p,  >et  iqui^j^^n  i6&fti  ûx  prisanniepUeiBeif 
gneur  de  Panât  (Castelpers),  était  alors  seigneur  dôiPeyreleaah  Jh:i-j 

Ij  ,JPuipT.-j^  CQ.,çh^f^  était  t^^^^.(iu.JRoi^,en.Blçlin  fîef^ipftr„le»fi<«ûte 
4 jA/:p)ag3p,aç. ,et,(|ç/Rp(i^z, Jçan  Jf'',;  qu^ .le dQpna  ^  JVfeirqipès  ie^HfytOaé^ 
i^jd^^pelpfrpj  çpjfi.t,i[JoUvà^  ^n  J3?5T,à.Rwaoi>df;4o.M6»t|a# 

JQjiJg^  .^Qn,  .npv^fl^-  f t  .çç  (ipç.  .f jut  cpDflrwé  pai;  :  d,es,  ilettf «jSi  dUi  fi^'Oi 
.^tq,4i^jpds  dJ^j^,de.^ttç.aïiij^v:LerchâteAu4e  ;Pin^^  FQçjta.iàaûB 
lajÇ^f^isçp/d^l^Q^iéioul^ius^  sçizièpie jRiècl^,  Eail660».îl&ppîa?f 
t^pit^;J^f^^ÇjS^;4e,poq}j§few^^    ,    ;,......  ,  .  .:        .  !  ..[=    /  0  iM  n.j 

••  -PtA^È2!fe. ^^^Êri  Ï7M,  M.  Diifefô&  lié  Beraîî  était  'seîgiîëiir:  de i*i^i 
nèze.  ■■■  '"  ■'''  ''"■'"'■'  '■' 

■^ OPèùfcôfcsi' -4^^ Ew 5 le^OSi' M. •  dePouzôls  éliait sdgnieat^ 'de 'de liétii  '   ; 

..î^RfiypQMji^ï^ps,.r^,.Çet3te  tema,  dont  une  maisoifi  trèfhancifitinelpdr^ 
Knit.'Jç,#flffla^.pppaOti^t,^pJ^$;îtwi.-:ea.  partie-;  à  la  branche  îdeJamai^ 
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de  coseigneur  de  Previnquières  en  1285,  1298,  1350,  1357  et  plus 
tard  encore. 

En  1382,  Rairaond  de  Cardaillac  était  aussi  seigneur  de  Prevhi- 
quières  ;  mais  c'était  de  Previnquières  sur  T Aveiron^ 

PhiVEZAt.  —  Le  château  de  Privezac,  comme  celui  dont  ]è  Vienâ 
de  parler,  celui  de  Maleville  et  plusieurs  autres,  pâsisa  de  là  maison 
de  Cardaillac  dans  celle  de  Lévis,  et  successivement  dans  celles  qui 
portèrent  le  nom  de  Caylus. 

.  ■  RiuiNEs. —  En  1315,  le  premier  Bailli  de  la  Cour,  instituée  par 
«uite  du  paréage  consenti  entre  le  comte  et  l'évêque  de  Rodezt,  flit 
RaiBHMîd  de  Pruines,  seigneur  de  Pruines.  11  fut  nommé  par  l'éVÔque 
et  avait  été  l'un  des  garants  de  la  sentence  prononcée  par  Durant!, 
évoque  de  Mende. 

'•■  Plus  tard,  ce  château  passa  dans  la  maison  de  Bancafis,  qui  Ta 
Icmgtemps  possédé, 

Raffinie  (la).  —  En  1382,  Bernard  de  Raffm  était  seigneur  de  ce 
thâleau.  Bertrand  de  Raffm,  évoque  de  Rodez  à  cette  époque,  était 
probablement  de  la  même  maison;  cependant  Baluze  assure  qU'îl 
était  du  Limousin. 

Reboûrodil.  — Antoine  de  Narbonne,  qui  testa  en  1556,'  et  qui 
êlaît  fils  d'Antoine  de  Narbonne,  baron  de  Faugères  et  dte  Limas, 
lequel  avait  rendu  hommage  au  Roi  en  U88,  était  seigneur  dé  T^é^ 
bourguiL  Ce  château  fut  apporté  en  mariage  en  1701,  par  Isabëau-^ 
Catherine  de  Galàtrave  à  Frânçoîs-Paul  de  ÎSolage^,  seîgilëùr  de 
Samt-Etienne  de  Valhslusy,  de  Salvagnac,  etc.  —  En  178'9;  il  appar- 
tenait à  N.  de  Falgueirètes  connu  sous  le  nom  de  Rebourguil,  lieu- 
tenant général  des  armées  du  Roi  en  1815,  .Grand-croix  de.rOrçlre 
de  Saint-Louis  en  1823. 

Recoules  ou  Roucoules.  —  Aymeric  dé  Garseval,  Chevalier,  dont 
le  fils  appelé  aussi  Aymeric  et  Chevalier  comme  lui,-  épousaen  1350 
Hélène  de  Mostuéjouls,  était  seigneur  du  château  de  Recoules  :  sa 
famille  Ta  possédé  jusqu'à  son  extinction.  Il  passa  depuis  pât' des 
mariages  1«  dans  la  famille  de  Lastic  Saint^Jal,  2°  dans  la  fomilte'dé 
Liizençon-Levesou-Vesins;  cette  dernière  l'a  possédé  jusqù'eà  18fl0; 


OlRb(5tjr8jilKfÈi1i![À!ivfS3aERlTÉ  (la)*  —  Ce  chiiteàuâppmeimit  d^àbofed, 
àla  {baîson  de  Pelto^i  qui  a  fait  bâtir  à  Millau  l'hôtel  de  Ville  et  la^ 
fôttiri  "Cari^  qui  porte  son  tibm  et  <^  est  placée  la  gfànde  hortc^. 
-^  Antoine  de  Peilegri  était  Capitaine  de  Millau  en  U66;  Héi^i)  4fè 
Pell0gri  était  seigneurie  la  Roque  en  1556;  Jean  de  PellegH  en4560; 
Sa  £ainitl€i  fondit  dans  celle  de  Oarseval;  en  1690^  Ni  de  Oareeval 
dePellegri:  était  seigneur  delaRoquei  Sa  petite-^fiUe,  faén[ti&ire'd6 
sa*  maison,  épou&a  Philibert-Louis  de  Lastic»  comte  de  SaiilMalf 
brigadier  de  cavalerie  en  1748,  à  qui  elle  apporta  cette  terre-,  Re^ 
édtileSi  SâititrGeniez  de  Ôertrand,  elc.  Leur  fille  ilnique,  dandine^ 
îAârie  de  Laetic  Saint-Jal,  épousa,  ten  1765,  Prançoia  de  Lu^etiçbn-- 
Leveiou,  toinlêde  Vesiite,  dans  la  maison  de  qui  elle  jporta  iM 
tewte  qui  yonfc  i^stè  jusqu*e!i  1840. 

,  RoQCEi^uRB»  --  J'ai  dit  qu'en  1226,  Guillaume  de  Galmont  d'Olt 
était  seigneur  du  château  de  Roquelaure.  Dès  le  U'eizième  9ii^\pi 
ii  exista  en  Rouergue  une  maison  portant  ce  dernier  nom  ;  etisabeau 
(jeRoqiiëliaùre,  fille  de  (5ûi,  Chevalier  de  l'Ordre  du  Roi,  fut  substituée 
en  158.5  aux  biens  de  son  père,  à  k  charge  de  faire  joindre  par  sôû 
tflarî,à  ses  npm  et  aMes  les  nom  et  armeâ  de  Roquelaure.  tjlé 
épousa  eç  1592,  Bernardin  de  Bessuéjouls  dont  la  maison  a  possédé 
Roquelaure  jusqu'à  son  extinction  récente.  —  Au  château  de  Roque- 
làûrènâquiten  1^21 ,  Jean-Armand  deBessuéjouls-Roquelaure,  évéqae 
dèSenlis  en  1754,  premier  aumônier  du  Roi  en  1764,  Cohsdilèr 
d'État  en  1767,  membre  de  l'Académie  française  eh  1771  ^  Gom-*' 
ihàndeur  dé  TOrdre  du  Saint-Esprit  en  1780,  qui  fut  Archëvécfue  de 
Mlaîihès  en  1802  et  mourut  en  1818. 

■  SAiNT-rBAutiZE  ou  Bauzbly  DE  L^ltiÉôNDÉLtE.  —  Cette,  tertre  âpïWif-» 
tenait  en  4504,  à  Artnând  de  Lâuzières  dont  tiné  flUe  épousa  ï^ul  à» 

SQlages,,.$^ignqur  d'Arjsac,  ,     ..| 

^^Sxiîri^-OiÊtY/--^  Celle  tëïteapp^^^  '- 

;:^--.r.i....,i-..       .■  .-    -î  .     ^  .    ..,.:, 

Saint-Christophe.  —  Cette  terre  appartenait  à  la  m^tppii  ,de 
Sévérac.  . 

iââtttff^HjSHTt..*^  Ën<ltl6,  tt.  de  {haltoi ëtsiit  «eigheur  déB^AU» 
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■  àMts'^tSi^m.  ^iiët^ëtsâu  de  SaibtvClôme  à|spàftè]!iïtt;^Qr  i(ââ6, 
mAïïie  ttélid  dd  Hôqiiekiurè;  à  GoUlaiinké  dejCiaitâ^btîqpfi  ^  fithoiti-^: 
m^géàu  RdiàEspdlion;  et  11  sipp^rtint  à .  ses  di^côidamsrieôtïliMi 
cdui  de  Càlttiont.  Àntome  de  Castdilao,  séipetti^âe  C^eliiàu^e- 
teiHMis  et  de  Cah&oiit«  naRàri>  dé  Catherine:  de  £ihauvigny^  dont  la  fille,' 
Aûlomette,  lèpottsa  «ert  1 4 Vft,  Robert  de  fiâtat  aèrfehuiide  Gôseogn^ 
et  d'Agéîîuis,  prenait  à  cette  époque  le  titre  de  baron  d/e;Sait>t-^Cdttiei . 
ROtenëtlûit  îè  îrèarede  Roffec  qui,  tors  de  16  bt^iifiscatJtpn  du  comté 
de  Rodez  sur  Jean  V  d* Armagnac,  aivaît  obtenu  Marcfllac€tCassagnes^' 
tomfàn^.'lé  présume,  ne  connaissaoft  pas  âè  tit/e  contraire^  Iqnèile' 
(dh&teàû  ido  àâint^Côti^e  reâti^  dans  la  m'usât  rde-  Câstëhiàu  de  Cai^ 
âioîit  Çqui  .OwiBèm  ce  nom^  quoio[m*à  la  fltt  elle,  dût  s'appeler. 
Caylus)  jusqu'à  Gabriel-Âldonce,  dont  la  (111e,  ibiîise,  (*pous2(Gfra4'le$T, 
Bérën^r,  marquis  de  Montmoutôn  et  dut  lui  apporter  cette  terre,  de 
fiièiïie  (îûé 'M'ârie-Louîsê  Bëfengéf  dé  I#ontmouton7  leW 'fifté,*' ^ 
l*a{)pbhef  iiboh  tour  à  Gui  ttenri  dieËouffeoH-l^âfaûse  qu**ètlê'^^ 
mmi i^dài 'qu'îi^éÀ  sort ' dfe' \ielii  tàiiie(^^!'^(^P^ÉlM''à^ 

B6mtk ,  teàfqiik  déiwàiâuyér  ié<î^^''(iié^;''tt^''ë^  mv%M. 

àpi-èè  1740,  à  Jeaii-Èaptiste  de  Curièrés,  ^ëlgneur  (ïe'iiafe'ôohîbds  ^t' 
baron  He  Câstëlrlau,'  celte  terre  de  êaint-Cônïi  cjue  ce*ftiï-bi'fi[(  èrt^^r' 
eiimarqfiiisât  eii  1747.  Sa  maison  possède' encbrè  ce  clîàtèau.  "'""I  ' 

.§^çiT^FÉï4i  p^  SoRGCES.  ^  Ge  ohâtpau%.(jui,çppart!Bi^^,^,pQi:iJvp| 
de,^nt-Jeai>  <}e.Jt;rusal(?m,  ét^it  le  ^^ége  d'^r}ç . C(jii?amaa.(3,eriçu..EHf, 
f^l.pe|ssédée  en  i2h%  par  Guillaume  Casùri(^,^di^iio\}if^^^  Ç^stfiiepf. 
eifj  l^S^.p?irFrançois,de  RaimQnd^,eiiil,^Ji)|^  P^  JPpp^fie  Çhaflçlfir,afjfj 
au  quinzième  siècle  par  Jean  de ,  Go?qu  49ft^.,,}fi  P^ï^!;?;éfiait,,?flfi|i;i|^ 
en  1402.  Plus  d'une  fois,  durant  les  guerres  religieuses,  le  château 
dè'iSalht-Félîxfùt  l'objet  des  enit^pHsés  dés'talViniàfes.'Ën'  1562, 
iH'^Wemparèi-ètit  et  le  'gardèrent  quelque  iëûï^i.  En  »i'eè^  -'èhcJdiièV 
et  quoique  le  château  et  la  ville  eussent  été  fdMfiJési' 'Ëâl--Và[^uâi^ë§èlô'5' 
l'un  de?  pj(^s  Jhi^})}les  capitainç^,^^on  partj,  ^ij  pt  Je  ^^  .et,  s.'en 
empara.  C'est  le  même  qui,  l'année  d'après,  défendit  vaillamment 
Slfei!;^ïBfH^éV;6fttf«ïé^<fe(te'«ta^^         -    .  fTinr  t^tD-t/ta^ 

Saint-Izaire.  —  C'était  un  château  fort,  bâti  sur  une  double  ter- 
rt»»^âPt)iôd'*iW(tarfte  icoulé^à  rWèt*  tte^  WnH^oth  DdS^iftife^ttèSrtle 
Vabreè  à  ^  il  appartenait  ett  lirèrtt  tecrf  hiàisort  de  pteWattte.  nru-t 


3U  -eHÀTEAfiX' 

oUBAmifijJtijyw  D'AfcGAs. 'f—  SMtNivJÉAN  tf AttiÀ'^ïfes.' —  Ces-tei*ës 
élbienpâaâ3iïa!i^Î!âoA  de'Robai  qtji>  de^el^Af  d^Âilglè»  âe'Sobail 
vivant  en  1200.   Bla&chè  de  îlobal,  'fille- tlniqtfè'-et^'fcériilîÔt^''de' 

Solages,  troisième  fils  de  Jean  d'Arjac-Solages,  Chevalier,  baroa.^a 
Tholet  et  de  Castelnau-Peyralez  et  de  Rose  de  Carmaing-Negrepé- 

.TEolSOfr,' 'Atûtiùë  de  LaSaSzîèrel^,  était' ^gttiéitf die 'ShlnMôàiièNa*^ 

^»  *iiNtiLA!toi«HT  DÉ'  ' RîVÏE"D*Ot^.  iJ-^  €e  (ftiâlèàti;' atoa  «  '^uë »*à<ttf«9f 
tëiT0i&/€fn  Itoué^gUé,  €ff  ^otàtetàéiit  la  ÛaîiSs  près  nddôsi;  ap^Hâùrt^iaiôâtr 
^iAëtiitethm^k  l^'àidi^oif 'dé'Câhilfod.  Lé  â  de  juillet '13&6i,  %i^Cttt^ 
cBftal 'Rftlttlôkld^'dé^  GianîllâCi  ig^iiàHànclè  tnàièraerde'  'Mfâtijûfes'^d^ 
BéauTom^  lui  'âoiifl^  tbu^  teè  fiéfls  ^i  àdvinrënt  à'  kcquesf  del  Bëâljdtofe|  - 
pe(ti«-filk(ttiô»i(^Itd-tiJ'là^iqàéS'^^v(}y&ntsdns^ 
biëifô'è*f'i5l'l,-à'îafc(jaeà'ae'  îM^tbbiôsîefrv  fils 'de'  fek''itoitfe«J»ô(î*p 
ftHeul^/lcfl'ltu^^tofit'ttia  œ  d^iif^^^  mariant  ëùî&WlLëSidmôèiMknw 
cy'celuii^éi'ôtit^lorigtëiïitis  tyô^sédè  ceite^térrë  et  celle  de'U'Gafrtte.- 

SAiNT-MicHEi^^.r-;^,pifi;f(^  Agri^çhv  Ç^i,  Jf^t  contraf  <îq,,^.^4e.iw)[-, 
Içt  l^ij^.^,  ^p9}f,sajl^iç,ç|q  .Teç4(^epr .éjtfl^^^  seigpeufjdç,  Saip1.-^ç|;y3i. 

.^^fifè,^  (}§,,f,e;rqf^ç3.ép,Qu§?^  ça, deiuçièm^p.  noces.. par,çQi;itpf^^(j^^ 
j^p.Yiipi;.44<^^,  iflipfpe.  (ie.pellegrf,  .Capitaine, 4a  châte3,U;de,.Mi%qep, 

>Si!(ir<t-Rb!«ii-<iâdi*'Sàtert^ft<;«!râ  ^  Ce  château,  (^dtele^ait 

du  vicomte  de  Creyssel,  appartenait  d'abord  à  la  maison  de  SâÉitt: 
»^^ur|çe,,.J^qgvi^t^,df!$a^  à  son  TOîî,RaTO3pd 

*ÂM"^^^^?(?H^ififl  fit^fppa^g^,,efl.l3^?,,au  yiçpRitp  ^^^reys^l^ 
%^y^^  ^'A';ÇR^SIjac.,.gpft|?.§çi^ç,u^i^^  il?  PW.op  ^^„??p^, 

^V^]?Pl^-.^fî"^  )'?,fl^.?i^^^  €n:i572,,Ant9Jne  jifi  ,T?i^iffj^(^ 

VaTè!tfô>  é^t^ëi^^^ àe'>S2fh''^Vehsteiv  dfe  'idhàteàii'  pàs^'^fesôSfiè  dlàiisp 
la  maison  de  Morlhon  et  plus  tard  dans  celle  d'Arjàtf.      '  '    '^  ■  ^  -''" 

feÀiNT-YÉRÂN.  -^*  SAiNt-YicTOR.^  ^        1318,  JPWÏippp'  çîe  §aint- 
Véran  état  Oievàliér/'—  'En  1470,  Guillaume  de'  Mônticalm'  Âïâit 


--A 


i 


seigp0ur..dip  Saint»Véi;aiV.et  sa  waisoQ^^a-pçwgédévlottgteïlpa••«e 
Hmisw. daSfcmca^, possédait  epîGppe  e^n  4!ï88^i;î     nosr  lî-,  iiîi;/i7 

Sainte-Eulalie  duLarzac.  — La  Commanderie  de  Sainte-Eulali^,6itî 
fc^idf^.  rppur,  ! J?Ordi:e, .  idw  Jerprf^ .  ea  /Jl^.  ipaar .  ^?«PQwdTaéreng^r, 
comte  de  Barcelone  et  prince  d'Aragon,  tuteur  de  Bérenger-RaiwCff^p 
\mm^  deMiBaWi  qw  ^Qiwa.en  m^otçnap^.ja^^  Twpfeïsjgifjus 
gfRWl0  pwt^  dp  '  Lvaaç.  .|Q«<^refv#^tTT4ix  ;:?**  apg^ii.  j^s  (i^v;«iiç«|r 
hifrïtrois  foFteressRfi.pui plutôt  fQrtiflé'^)tççiiç»,Yi}laffe^  r.Sjiml^dËi^lifi: 
d^LilpjhgJpâtaient  te.cW^ieaM,.,la  jQ^v^erie.ifil,:.}^  QÇiUTi?rtfii|-ôdetnfltf> 
deiwar.  »^t.j5ocQfiB..)Ja,a^  .sq».  Ai^^.fr'mfitjF^uiWh^yA^^^ 

s^io^  ou  plutôt  lei^EQit  d'wmpfiTtiC^»  £ppts.w,^ft<pps  die^.guQrfeiJlfif 

eij^mwji  lQ\^\^\im•^,  Wrdr^, 4^  Sa^t7^pWî^)iJ^w^w.)oito 

formaient  la  Commanderie  de  Saint-Gilles  du  Grand  Prieuré  de  Tou- 
lôiifeêra'étaif  ik  mëik  pltis  tdUsidéhU^  au  ftôuerguëi'''^'^'  '^"^ 

qttfe'M'6i'6i1;aV6ifété'Ch^ValiëtJ,  MW^^ 

seigneur,  en  fît  hommage  à  la  Reine  de  Navarre  comme  couiiJès^W 
Rftde^:edii531,i^t. sa  posléri^^Va.çcwsjiwww*!  p^^ 

'"SiLLy-daM^Àok:  -  H  'existait  à'SMs-ttfeitàtec  âféiik'cKsiteM'/'l^' 
m^èt^r etiè mih&Ui^,  tjui furent àc4uié1*utt^^et^rmltfë4)âi^lëè*'W^^ 
dè'R()dèk;Lè'îf/rfemiéf  à  dispàtu  tfépùfe  lôngtëhipsï  lë^'^ëd^r/d^é^^e?^ 
elicior'é  fet  est  hibitéi  il  tfet  plàté  à  i*exl!rértifté  d*ù*6^^^^ 
étang  d'où  Teau  s'échappe  par  deux  casàldëi'pîttèrësqây^'^âie'^Â'i- * 
r»ril<etpi^s  d^  hapt;,.^^ipné(çii^tept  en  ay^l; ^\\ifiç^&j)if,^^j^v[mt 


tement  de  VAveiro^^^ ./  i     .  ,.,  ^^.t^^,  j,..^.  ,,,(.,  ,^  ;it,.iiiini/  ;,[>  noriijim  ci 
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.id^FQiiiliée  de  fPdnes; 'de  figuiers  saiiyages,  âe  iîiôrFe,  de  90d)9- 
'<<  peiidfei  de  polypodes  et  de  pluâietn^s  pk^niessarmeigiteiidea'igli 
«!<peiidenteti  féstomv*^taill^^enarc  trà^ouvei^;  Qt^taîfise'pénéinîr 
ài'danôl'iriténcur  les  reflets  du  soleil  renvoyés  par  là  surface' dés 
•  «  deux  baâsiiïs  ;  sa  cavité  se  remplit  d'une  vive  clarté  ;  :  les  liioasBte 
«  fraîches  dont  elle  est  tapissée  ressemblent  à  une  teaturô  d'un 
<t  veloùri  vtert  chatoyaiati  -et  les  gouttes  <l*eau  qui  tombeqt=  de  4oas 
«=  les  points  delà  voûte  à  des  poignées  de  perles  jetées  do- haut  de 
■k  dette  Magnifique  <x)iq>o1ei  ha  fraîcheur  des  eaux,  les  paifudis  deb 
iR  prah^ies  péoètre&l  Tair  de  volupté.  Tous  les  sens  sosit  6mm  k 
«  faspéot  de  ces  beaux  lieux;  rimàgination  y  amëûe  les  dijlels 
«  qa*^ilei  chérit-  ^  pHis,  elle  y  fixe  leur  demeure*  On  ne  ;. peut  se 
a  lasser  de  contempler  tant  de  beautés  réunies  {  on  vent  les  qfiûtlev, 
«  o|^  est  obligé  de  les  admirer  encore  ;  enfin,  ce  n*est  qu'avec  prâie 
«  qu'on  g'arràche  à  ce  séjour  onchanité  ppur  ren^on^r.sur  la  terçç, 
«  Ah  I  ai  Fénelon  eût  vu  ce  beau  vallon,  cette  behip  vërdùrei  c^ 
(i  belleâ  ^^x»*  cette t^elia  grotte,  l'Ue  de  Calypso  e«^eùt  été.bieo  plus 
a  délicieu^ç  et  £^s  nymphes  bien  plus  séduisantes.  » 

La  gjrot^e  de  S^ll^  et  le  vallon  qu'arroge  sQn  ruisseau.  au*(^ 
pourrait  comparer,  dit  encore  ]\J.  Mouteil,  à  tout  ce  que  l'italié  peiit 
offrir  dç  j>Ju^  beau  en  ce  pfenre,  çippelaient  lç§  croyons  dçs  diçssî- 
pçiteurs,  |dM,  f^^rnot  et  ÇJoignet  les  oi^t  reproduits  dans  deux  dessuis 
qu'on  trouve  dans  les  Sites  et  monuments  de  l'Aveironi;  et  M,  Taykir 
dans  quatre  qui  font  parlie  du  Voyage  pittoresque  de  Languedoc. 

Salles-Curan.  —  Ce  château  appçirtenaît  aux  évêques  de  Rodez., 
qui  en  avaient  fait  leur  maison  de  plaisance;  mais  depuis  Charles 
de  Grimaldi  qui  mourut  en  1770,  elle  ne  fut  plus  habitée, 

Salmiech. — Le  château  dé  Salmîech  d'où  diépendâîent  les  do- 
^\^^  à,Q,Pe^rolehQ4? ^  *fi^   Espinassous,    apparténsut 

en  937,  au  monastère  de  Vabres  qui  l'échangea,  cette  année,  avec  le 
vicomte  de  Millau,  Bernard.  Au, commencement  dii  treizième  siêèle^ 
il  avait  passé  dans  la  maîsoïi  de  tanclorre',"  et'  fohnail  à'vec'^Xrvieu 
uneiiiaroiiDie  diont^JeajadeLasutorref,  Chevalier,. était «s^igi^  el^oi 
s^acortrfidansila>saitci;(yoyea  l'article:  il^ï^),  .  .  ..  .,..t>  ,•,.;.;, 
'Jlie34>d'^L0uti  i!i7j3, 'Louis,  bâtard  de  fiourboQ,  K^omtede  Roiosolloo, 
Anilrai  de^banoeiel  Ghevalier  ^e^.SaintrM^oJtiel,  ^bàM  ^rnsm^joi 
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Bw.pQpr  la  b^romue  ^  Un(torr^  et  les  ^çig^epr^^  cle  Ss^lfpi^b, 
Afvi^u.'^t^irtre^  dan^  le  comté  de  Rodez;  m  ne  cpDÇQit-  p^ib  quel 
titre;  jrt:pQuv«ûl;  jouir  de  ces  terres  ou  y  prétendre.  Peut^ve.Ar^aawJ 
dçiLfiq4Qrre,  qui  vivait  alors,  avaitril  pris  partà  larévojte  du  qomte 
de  Rodez  ;.  mais  même  dans  cette  hypothèse  on  ne- voit  poiat  qu'il 
iUt  été  dépouillé  de'lfi  yioomté  de  Cadars  qu  il  possédait  auâ$i,  ii 
flWri^s  qu'il  m  faille  interpréter  ainsi  Tai^prea^n  et  airimt  aeir 
ffiewrk^  \d(m  l^  cQmté  4e:  Ro4ez^  Quoi  qu -il  eq  soit,  i|l  p^r^lt^que, 
i^QQQbstpnt  Vbpmmage  de  l.oui9de  Dourhoq  m  H1$»:\m^d  de 
L^ppidorre  ^e  perdit  pas  ces  terres  ;  car  il  les  donna  paar  soa .  te§ta- 
m^,  en  l&09,àGuillaume  d'Estaing,  son  beau^père,  dont  la  posté- 
rité exi^  jouit  après  lui^  Plus  (ard,  la  baronnie  de  L^andorre.  pas^  |^  la 
Hl^iispin  de  Tubières-Gaylus^ 

SÀLVAGNAC,  —  Cette  terre  était  possédée  en  1697,  par  M.  de 
Ç*-Géryj  de  rÉlection  de  Viilefranche, 

SÀ»i.oi!î%rT.En  1716»  M,  (|e  Poatanier  était  seigneur  de  Saulop. 

Savignaç. —  En  1562,  ce  château  appartenait  à  RaimonA  dfe 
Gautié.;  il  passa  dans  la  mçiison  de  Gasquet.  Madeleine  de  Gasquet 
l'apporta  à  son  mari  Antoine  Thibaut  de  Benavent,  seîgriéur  'àë 
Maïs;  et  leur  fille,  Marie-Anne  de  Benavent,  dame  dë'ivfels'ét  de 
Sa^vignaç,  apporta  ces  terres  à  Sylvestre  de  Crusy-Marcilïac  qu^e'lié 
•  ëpousa  en  1673  ;  leur  postérité  habitait  encore  Savignaç  en  17S9.  '  * 

Sebrazac.  —  Ce  château  appartenait  d'abord  aux  comtes  de 
liodez,  qui  l'échangèrent,  en  1592,  avec  les  seigneurs  d'Estaing  pour 
celui  de  Cabrespines. 

Sepîergues,  —  En  1699,  M.  d^  Guirard  était  seigneur  de  cette 

%r^t    .,   .  ......",.:■- 

C'est  un  Guirard  qui  était  Capitaine  de  Millau  et  maître-d*hôtél 

^^Antoine  d'Arpajon. 

Iljfut  tuteur  d'un  ou  plusieurs  d'Arpajon.  '    '/ 

iSÉvÉRAC-LE-GHATEAU.  —  Co  château  qui  avait  donDié  soifi  noU),  au 
Sévéraguais,  pays  qui  se  composait  des  Bailliages  de  la=  Panouse» 
Saiiit-Grégoire,  Vimenet,  Bazens,  Verrières  et  les  Vignes,  est  ^itué 
ttès^ttopesqueraent  puisqu'il  occupe  tout  le  sommet  d'une  ^}\im 
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cpnsidérable,  abrupte  de  trois  côtés,  et  qui  du  quatiième  côté 
domine  la  ville  de  Sévérac,  au-dessus  de  laquelle  la  colline  s'abaûsse 
insensiblement  en  formant  une  immense  prairie  qui  descend  jusqu'à  ^ 
la  source  de  TAveiron.  Cette  position  le  rendant  aussi  très-fort,  cette 
force  et  la  puissance  de  ses  seigneurs  lui  donnaient  trop  d'impor- 
tance, pour  qu'il  ne  fût  pas  un  objet  d'attention  pour  les  Capitaines 
qui  firent  des  expéditions  militaires  en  Rouergue.  En  1214,  il  fut 
pris  par  Simon  de  Montfort  qui,  après  en  avoir  exigé  l'hommage,  le 
rendit  à  son  seigneur.  En  ikkh,  le  Dauphin,  qui  fut  depuis  Lodis  XI, 
vint  l'attaquer  au  mois  de  mars,  et  Jean  de  Lescun  commença  d'ob- 
tenir sa  faveur  en  lui  en  faisant  la  remise.  En  1586,  le  duc  de  toyeuse 
fit  occuper  les  environs  et  le  menaça  ;  mais  d'Andelot  qui  y-  comî- 
mandait  à  la  tête  de  quatre  cents  arquebusiers,  loin  de  se  laisser  inti- 
mider, alla  attaquer  les  postes  de  Joyeuse,  leur  tua  une  doq^aioe 
d'hommes  et  les  dégoûta  tellement  d'avoir  affaire  à  lui  qu'ils  .tfpsfr* 
rent  plus  rien.  Sévérac  n'était  encore  alors  qu'un  château  fort,  dé- 
fendu par  quatre  grosses  pièces  d'artillerie  et  douze  petites,  trophées 
accordés  à  ses  possesseurs  ;  le  vicomte,  depuis  duc  d'Arpajou,  y 
éleva,  de  1633  à  1650,  un  grand  édifice  moderne  qui  fut  à  la  fois  ua 
château  fort  et  une  habitation  de  grand  seigneur.  Malheureusement  œ 
château  qui  est  abandonné  depuis  longtemps  se  dégrade  de  plus  en 
plus  chaque  jour  et  ne  sera  bientôt  qu'une  ruine.  MM.  Pemot  et 
Coignet,  en  ont  donné  une  vue  dans  les  Sites  et  monuments  de  VA- 
veiron.  Voyez  ce  qui  en  a  été  dit  au  Tome  ni,  Mémoire  sur  les 
antiquités  du  Rouergue. 

SÉVÉRAC  E»  ViADÈNE.  —  Indépendamment  de  Sévérac-le-Châteaa 
et  de  Sévérac-l'Eglîse,  il  existait  en  Rouergue  dans  le  Viadène,  un 
autre  château  de  Sévérac,  dont  Béraud  était  seigneur  en  Hll  ;  de  là 
était  sortie  une  autre  maison  de  Sévérac,  qui  a  subsisté  longtemps. 

SoNNÀc.  -^  Le  château  de  Sonnac,  pourrait  bien  être  le  ,Um  de 
naissance  de  Guillaume  de  Sonnac,  Grand'maître  de  TOrdre;  to 
Teiînplè  en;12W,  qtfoh  dit  originaire  du  LanguedocdoAt  le  Rôperg^e 
dépendît  ïongtQiKips. 

■' .  -1   . ■  .  •■  ■ 

Tenières  ou. mieux  TiosièRES. —  D'après  la  carte  de  iaîltot,  ce 
Château  i  qui  dominait  par  sa  position  et  les  fiefs  qyi  en  (ï^p^^aieot 
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Beawlîoïit'tWi'i^ehdH'àJôi-^'un  i1nbittén^''serv'lcé'S;  siih  '^i^s,^^eÏÏ*i§8k 
et  «428  ^'là' itiâisdûat)rmac  oti-Àunïlâi  (l)';''ërf^  '^'Ï^i4'âç8is- 

Robert"  tfè  -Fôtitangei  '■  tttarîè-ChaWdUè  '  ^dèf  '  HûM^éi  'ëpdusa'*'iîenri- 
loséfpfe  delà  Gardé,  cjuî  fut  crée  toiai^iuisde  dhââfcôSÎ's'J^ài'* lettrés 
du  m6fe  d'avril  4683;  et  Itiî  alppdrtà  iti  térii^''aWl*efc^''^ile''ce(liy 
mis6Dl)bsèédait  encore  èrt  1^89."^""'^''"'  •"-•'^'^'"i^*- -=^'  '^i"'^''  '"P 

I  ;rE»w^^  (JLja),  rr  Ç^tte  t^TOJ^I)pa^^çl^i^^^la,^^iffi>^  d^^EstoJBpgi.i 

'^ÀàiÉfi.  ^  Là  fortîfldatlbn  dù'châtèàW^^^ 
tefiaé^é  V6ïùmé/'ïiémt)îre  XlX;'  éili^  fes'kïiciillt^s'  'iu 'felûèr^e! 

pag^^441._  _       ^    _  ^^^^  ^^  i|,|.,r,-  j, 

*'''ïe  tfé'tiétix  dîre'kqfuëlle  époque  furent  consfruites  i^énceipte  et  la 
^hâë'tbùr  "caH'^e;  lé'  château,  dans  son  dernier  élât,  fut'rebsitî 
éà'iSÔSi'fl-^èx&taït  dès  'io75  et  a  successivement  opparLemÇâ^àfeorcl 
à  tlne  iriaî^oii'èohdùe  dès  cette  ëpoqùeèi  qui  portait 'le "^nôm  de 
Thttl^t  rpuïs  "^à'if  Hé'ritàge  à  celles  de'  Solagcs;  cî'Àrjàc-SdiggPs  '  et'  de 


Groîiéé^ViHvîllé-Mohtferëton,  En  1626,  Âutoine  (Je  Grolée,  seigneur 


Vâiidaft  et  di  liord'db  Roiiergiie;  il  pensa  qu'i)  vafaîiniieux  epoiLsef 
nlargùérîté  (lé  "Solages,  qui  éiaii  une  tr^s-ricne  hêntière^  que"  ae 
toiitîleî*  son  château  ;  il' se  présenta,  et'ïDdepèndlimmeni^de  tons  les 
motifs  qui  pouvaient  le  faire  agréer,  il  se  rccommauda  par  lesmé- 
na^^iï|e^n^  ^u'U  témqjgij^t ;  c'eist.^,3ip,,  que  Je,jç|?ftje^  çlg.^Thplet, 
echajjpaj  alors  ^u  déraaijtèjlQpiejnt ,  (.2)..  .Çé^iç  ^e  Qjjpl^^ J^}^,4'^^ti)yipj 

^,;  i,ii     '  (  |W  ||.|  iHi I...   iii,:'.  li.ii  I  l'.î  \n'iU  ,  i,:iJé\^r^  ilt  l.ii.'iliiil  )  .TlhH^ 

(if  3fe  ié  ' Wâis'  si  ce  ti'esl  t)âs  à  celte  maison  '  (TÔrït'ac-ïignières,  comme  aussi 
sous  ce  dentier  nom  seul,  qu'appartenait  Pierre  de.  TinkTes  lOU  Tignière^ofils 
de'  GtiéHne'  dé''BeatiForl-Caniliâ(é,  îquij  veuve  rfà  vfcôîriw  Moi  Narbonnê,'  l&uil- 
}^ma  JL«f,j  se  nvaria  m  -çfcondqs  inçce»  ;  à>  ^ôuitlaunreidd  (VJnlèi^i^   tiâgUétt^ndé 

enfants  en  1424,  et  qu'il  vendit  lui-même,  en  1447,  à  GaS<QiiïlVr'(î6ttife*^"^Wr. 
La  maison  de  Tinières-Mardoigne  fondit  dans  la  maison  de  Foix. 
,.^â)!Bt:^^it  U  ré,YolmiQQ,  U  ç^bitiune  ^ttaqiit'pmà  râQ<itiiilÊa)]»OdèiSalli^  de 

etmtettl^d'a»rtnr*rait  Vendre  là  terre  comme  appartenant  a  un  émigré  (Fauteur  de 
TOM.  IV.  25 
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le  vendît  à  Jean-François  de  Beteuéjools-Roquelaurei  et  de  cette  der- 
flièî*e  rtiaisori  il  passa  h  Marc- Antoine  de  Gaujal,  seigneur  de  la  Bla- 
((uière  dont  les  deséendants  le  possèdent  encore.  —  îl  est  Vraîsem- 
blable  que  le  Roi  Charles  VII  en  allant,  en  1437»  de  Palmas  6a  il 
avait  Couché,  à  Espalion,  passa  devant  le  château  de  Tholét;  mais 
rien  n'indique  qu'il  s'y  soit  arrêté. 

TouRNEMiRE.  —  Ce  châtcau,  qui  à  appartenu  à  là  maison  dô 
Montcalm,  mérite  d'être  signalé  comme  le  lieu  où  naquit^  en  1712, 
Louis-Joseph  de  Montcalm,  connu  dans  sa  jeunesse  sous  le  nom  de 
Saint- Véran  et  qui  se  rendit  célèbre  dans  la  guerre  du  Canada  où 
il  mourut  en  1759. 

Trïadou  (Le)!.  —  Jean  d'Albignac  qui  testa  en  1528*  était  seigneur 
du  Triadou,  et  sa  postérité  a  constamment  possédé  ce  châteaUi 
En  1775,  y  naquit  Maurice  d'Albignac,  Commandeur  de  l'Ordre  àe 
Saint-Louis  et  de  la  Légion  d'honneur  en  18^0,  Commandeur  aussi, 
de  l'Ordre  dé  Saint-Henri  de  Saxe,  lieutenant  générai  des  àrinéeâ  da 
R6i  en  1822i  toort  en  1824.  Il  avait  été  Grand  Écuyer  et  ministrô  de 
là  guerre  en  Westphalie. 

VaulDi.  — :  Ce  château,  qui  tiré  soti  nom  de  la  rivière  d'AdijeiiiQ 
la  vallée  ou  Val  qu'elle  arrose,  appartenait  au  quatorzième  siècle,  à 
Pons  de  Gardaillac,  vicomte  de  Murât,  etc.  En  1476,  Marguerite  de 
Cardaillac  l'apporta  en  mariage,  avec  beaucoup  d'autres  terres  à  Gui 
de  Lévis  baron  de  Caylus.  Un  siècle  après,  Jeanne  de  Lévis,  com- 
tesse de  Caylus,  l'apporta  aussi  à  soii  mari,  Jean-Claùde  de  Pestseils, 
et  Anne  de  Pesteils,  seconde  fille  de  celui-ci,  en  épousant  en  1604 
Antoine  d'Izarn,  seigneur  de  Fraissitiet,  le  fit  passeï'  dans  cette 
maison  qui  le  possède  encore.  =       ... 

Yarès.  —  Ce  château,  bâti  par  les  seigneurs  de  Prevînqtrières,  a 


<^t  ouvrage),  sommai  par  sa  lettra  du  17  thenniâor  an  ti  (4  avril  1794),  là  sieur 
Anglade,  de  Biounac,  qui  en  était  fermier,  d'avoir  à  faire  abattre  le  c,yite^ii^  les 
tôtits,  créneaux,  etc.,  comme  insulCarit  à  V égalité.'  Le  sïôûr  Anglàde  répondit 
que,  loin  d'être  propriétaire,  il  était  fermier  dépossédé;  C^u'il  ne  pfottvâlt  à  hMhm 
titre  être  cliargé  do  cctlc  démolition;  et  que  si  la  nation»  qui  avait  çpiifisq]ié  le 
Château,  Voulait  lé  faire  abattre,  elle  en  était  bien  la  maf tresse,  mais  qae  c'était 
àjdlLs  à  siipporSer  I^  frais  de  Tôpétatlon.  La  chose  en  ^sta  ta;  on  recAlfl  le- 
vant la  dépense. 
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appartenu  à  M.  lé  lieutenant  général  comte  Ricard  qui  y  est  mort 
en  1843.  M.  le  comte  Ricard  avait  été  Conseiller  d*État,  Pair  d© 
France  en  1815,  Grand-croix  de  la  Légion  d'honneur  en  1823. 

Veissac.  —  En  1698,  M.  de  Maillac  était  seigneur  de  Veissac. 

Venzac.  —  Ce  château  avait  appartenu  à  la  maison  de  Lévis,  et 
puis  à  celles  qui  portèrent  le  nom  de  Caylus,  savoir  :  Pesteils,  Tu- 
bières,  etc. 

En  1789,  il  appartenait  à  M.  Granier,  conseiller  correcteur  en  1777, 
à  la  Chambre  des  Comptes  de  Montpellier. 

Vëbfeil.  —  La  maison  de  Tubières  possédait  ce  fief. 

^  .  Vesins.  —  Ce  château  appartint  d'abord  à  une  maison  ancienne 
et  puissante  qui  en  portait  le  nom.   Brenguier  ou  Bérenger  de 

.  jLuzençon,  héritier  de  la  maison  de  Levezou  à. la  charge  de  porter 
son  nom,  épousa  en  1420,  Félice  de  Vesins  qui  fut  la  dernière  de  sa 
maison.  Jean  deLuzençon-Levezou,  leur  fils,  épousa,  en  1446,  Cathe- 
rine d'Estaing  ;  et  en  faveur  de  ce  mariage,  Vesian  de  Vesins,  père 
de  Félice  et  aïeul  maternel  de  Jean,  donna  tous  ses  biens  à  celui-ci 
à  la  charge  d'écarteler  de  ses  armes  et  de  porter  le  titre  de  seigneur 
de  Vesins.  Le  château  de  Vesins  appartient  encore  à  leur  postérité. 

■  — En  1561,  les  vassaux  de  ce  château  étaient  soumis  aux  $ix  cas 
suivants  :  Quand  le  seigneur  était  convoqué  pour  Tarrière-ban  ;  quand 
il  mariait  ses  filles  ;  quand  il  était  fait  Chevalier;  quand  il  était  fait 
■prisonnier  en  servant  le  Roi  ;  quand  il  achetait  un  bien  noble  du 
prix  de  trois  cents  livres  ;  quand  il  allait  en  pèlerinage  à  Jérusalem  ; 
datis  ces  cas,  les  vassaux  devaient  double  taille.  En  temps  de  guerre 

"  et  de  péril,  ils  se  retiraient  dans  le  château  où  ils  étaient  reçus  dans 
des  logements  qui  leur  étaient  destinés. 

VaLECOMTAL.  —  Cette  terre  faisait  d'abord  partie  du  comté  de 
Rodez  ;  elle  en  fut  démembrée  en  1327,  pour  représenter  deux  cents 
■livres  de  rente  en  faveur  de  Béatrix  de  Rodez,  femme  de  Bertrand 
de  La  Tour  d'Auvergne,  dont  le  fils  la  vendit  peu  après  à  Guillaume 
Rolland,  qui  était  Sénéchal  du  Rouergue  et  seigneur  de  Villecomtal 
en  1339.  Trois  siècles  plus  tard  et  probablement  après  avoir  appar- 
tenu à  la  maison  de  Landorre,  le  château  de  Villecomtal  était  devenu 
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la  propriété  de  Pierre  de  Nattes,  seigneur  de  la  Calmontie  dont  la 
postérité  le  possède  encore.        .  j 

ViLLELONGUE.  —  Ce  château  appartint  longtemps  à  une  branche 
des  Monteil-Adhémar.  Briand  d*Adhémar,  Chevalier  en  1278,  en 
était  seigè^ùf  |!^Ï38!rî  (f(*âit  ëa^bsi' AlAldlléîhaKtoàrfi  les  temps 
postérieurs,  il  passa  dans  une  branche  de  la  maison  de  Saunhac. 

VoLONZAC.  --4Jt^M« :"5oft<«iienÉe  de»îr*l4S{<i«^ui  portait  les 
armes,  en  1387,  pour  la  défense  du  Rouergue,  et  qui  fut  capitaine  de 
Cassagnes  du  Begonhez  en  1392,  épousa  Anglésie  de  Nieudan  qui 
était  dame  en  partie  de  Volonzac.  Cette  terre  fut  réunie  en  entier  par 
lètfi^  ffostèritë'^d  te' chàtëàiï  de- Vôloiizac  n'a  point  ceàèé Bô  In? app&r- 
tehifV'Ait^'qttiHilètiie'àMe,  les  habitants  de  VolonzaC  'étafîent*  sujets 
éilVèT%^]éftft"'^igrieur*à'(îin^'càs'î  c'était  quand;  il  faisait- lôVëyagê 
d^otrti^^ftlè^'jlol^s^î  ëtàîtreçu  Chevalier;  lorsqu'il  ifeartatt'taff'îfl» 
otiP^e'Uneï  lorsqu'à  achetait  tin  fief;  lorsqu'il  suivait  le  Roi  k'tà 
gôe*rë.i'  'î'"  '  '■-""   -••  '■•    ■  .=  ■.■•■:-         :.•'••  r.i-.: 

....[, ne;-;.'  •"  :.i  ••:•  '...••-  .  •  .      .  ■     ■•.      .■■  ■    '■-. 
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lies  Bénédictins,  dans  leurs  grands  onvragqs  historiques^  ^va^t 
soin  de  donner  à  leurs  récits  toate  la  ceItitud^  po^^l^ .  en  ,Ies 
accompagnant  des  preuves  qui  en  contenaient  la  dénniinstratipn. 
Aujourd'hui)  de  pareilles  publications  paraîtraient  trop  VQl,mnineijuses; 
elles  effraieraient  la  plupart  des  lecteurs,,  et  pour  eux  resteraient 
sans  objet.  —  J'ai  cependant  voulu  ne  pas  en  priver  ceux  qui  pou^ 
vent  être  curieux  des  documents  fournis  par  des  actes  originaux  ; 
et,  en  conséquence,  j'insère  ici  l'inventaire  de  titres  historiques 
concernant  le  Rouergue  depuis  l'an  370,  avec  l'indication  des  lieux 
ou  des  ouvrages  où  ces  titres  se  trouvent,  et  en  le  faisant  précéder 
du  texte  de  quelques  chroniques  plus  intéressantes. 


CMROXIQUBa    XI T   BFOGRAiFMMJES. 


CHBOIV19VE8. 

1.  Chronique  du  monastère  de  Conques. 

2.  Relation  de  la  fondation  d'Aubrac.  —  Règle  donnée  à  cet  Hô- 
pital. 

3.  Mémoires  concernant  le  pays  de  Rouergue  et  comté  de  Rodez, 
b.  Remarques  du  frère  André  Maurel. 
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5.  La  Intrada  novela  del  Rey  et  (ie  la  Reyna  de  Navara ,  comte  et 
comtessade  ik)dez ,  1535. 

6.  Journal  de  ce  qui  s'est  passé  à  Millau  depuis  le  10  octobre  1560 
jusqu'au  19  avril  1562,  par  le  lieutenant  principal  au  bailliage 
Martini. 

7.  Déclarations  faites  le  2  et  5  de  juin  1563 ,  devant  le  juge  de 
Millau ,  par  laquelle  tous  les  habitants  de  cette  ville  déclarent 
professer  le  calvinisme. 

8.  Relation  de  l'entrée  du  duc  de  Joyeus'e  à  Rodez  et  dé  sa  cam- 
pagne en  Rouergue  en  1586. 

9.  Journal  et  relation  du  siège  de  Saint-Antonijn  çn  1632. 
10.  Histoire  du  siège  de  Crèyssel  çn  1628. 


BIO«RAPlHES. 


11.  Fragments  en  Vers  romans  d'une  vie  de  Saipt  \ 

Amant,  traduite  du  lafm.  j  ^        .    . 

.  f  Ces  trois  ne» 

12,  Vip  dp  Sfimt  Amaiit,  évêque  de  ppde3  en  450.       >        «o^t 

13»  Vie  de  Sçiint  George,  évoque  de  l-odève,  origip^pre  I    ^™P^*'"  ^' 
du  Rouergue,  / 

14.  Vie  de  Saint  Gaubert,  fondateur  du  monastère  de  Saint-Salvî. 

15.  Vie  de  Béatrix  de  Clermont-Bourbon,  comtesse  de  Charolais, 
d'Armagnac  et  de  Rodez. 
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1.-  CHBONIQUE  DU  SDRâSTIBE  DE  COHQUES 

IMftuM  mmilon  île  ce  «ni  inU, 


De  la  fondation  en  Tannée  371 . 

Du  massacre  de  mille  ermites  par  les  idolâtres. 

De  la  première  destruction  et  du  massacre  de  grand  nombre  d*ermîles  pen- 
dant les  per9(k;utiops  d'Aquitaiqe. 

De  l'affectipi^  que  les  Rois  de  France  ont  eue  pour  ce  monastère,  et  pârticti- 
lièrement  Clovis,  premier  Roi  chrétien,  qui  répara  et  fortifia  le  lieu  lorsqu'il 
vint  en  Aquitaine,  contre  Alaric,  Roi  des  Goths. 

Du  premier  établissement  sous  la  règle  de  Saint-Benoit. 

Da  la  seconde  destruction  et  du  massacre  de  plusieurs  religieux  par  les  Sarra- 
sinS)  en  l'année  730,  avec  perte  de  tous  les  titres. 

Du  second  r^t^bli^sement  par  le  Roi  Pépiu,  qui.  0t  venir  up  s^jnt  bpmn^e 
nommé  Dado,  pour  y  établir  une  congrégation  de  religieux,  lesquels  il  ei^trcte- 
nait  des  deniers  de  son  épargne. 

Des  libéralités  et  privilèges  de  Charlemagne  qui  l'enrichit  de  plttsîeiairs  reîiqUès 
et  entre  autres  du  Saint  prépuce  de  Notre  Seigneur,  et  lui  laissa  la  léUre'  alpha- 
bétique A  d'or  et  d'argent  pour  lui  donner  le  premier  rang»  entre  les. vingt- 
^flilre  Wï^t^res  çu'il  fond^.  .,     j 

Des  libéralités  et  privilèges  de  Louis  1er,  fiis  de  Cbarlema^nQ,  et  de  Pépin  ^ 
RoF  d'Aquitaine,  son  fils,  lequel  ayant  fondé  le  monastère  de  Figeac ,  sous  le 
nom  de  Nouvelle  Conques,  l'unit  et  l'assujettit  au  vieux  monaJitèfe  dé 'Gotiques  : 
et  quelques  abbés  ayant  voulu  s'en  séparer,  Vuniou  et  la  dépendance  furent 
^oUrm^ç^  par  Grégoire  VU,  en  l's^n  i084. 

pe^  abbéa  dpdit  monastère,  l'un  desquels  y  lit  porter  une  partie  de  la  tête  de 
Sainte-Foy,  dont  le  corps  y  avait  été  déposé  du  temps'de  Charles  le  Chauve. 

Scieedum  quod  in  pago  Rutheniço  per  paucos  Cbristiçolas  in  loco, 
qui  vallis  Lapidosa  dicebatur,  qui  hodie  GonchaS  dicitur,  quia  inter 
iDontes  adinstar  conch^  silvatos  positus  est,  tempore  Damasi  Papae  qui 
laatiûne  Hispanus  extitit  et  elegans  in  versibus  componendis,  mirus 
sanctitato,  ad  cujus  jussum  Hyeronimus  gloriosus  tune  florens  eccle- 
«tesitioum  ofûcium  ordinavit  et  dictum  Daraasum  de  multis  questio- 
lOiitHis  inforiuavit,  circà  annumDomini  trecentesimumseptuagesimum 
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pjrimui^i^  GoDcbjBtse  moQqsterium  fuit  fundatum  ia  quo.;8aiietae^ 
çelebj;js  religip  fuit  posita  exemple  sanctommmonachorumThebaïdBs 
et  iPgypti  :.  nam  circà  annum  Verbi  incarnati  trecentesimum<|uinqad4 
gesimum  ponum  stabat  Aatonius  sanctus  priruus  cœnobita,  ereoàcoU 
secundus  ;  aam  Paulus  primus  eremicola  in  incolatu  eremi  ipsuâi 
pr^eçQsçit  e.tipsoa  duos  multitudo  magna  sanctonun  secutafuit  eorum 
exemgplo.simul  et  instituto  ita  enim  isti  viri  sancti  in  co^obio,  yiaiji» 
Lapidosae  sanctitateclarebantsub  sanctorum  patrum  monacborumiUQ^ 
tiquorum  degentes  régula  et  institutis  quod  multiadeorum  exeiBplufi9( 
thurificationem  linquentes  idolorum  sub  salvatoris  Jesu  .evaogelia 
sua  colla  mittentes  eidem  salva tori  devotissimi  militabant,  sicqu^.ia 
magnam  mullitudinem  subcreverunt,  et  sub  uno  Archimandrita! 
omaes  unanimiter  deo  famulantes  famam  et  devotionem  ad  se  traxe- 
runt  omnium  vicinorum.  .  .  ■; 

Sçd  hoc  antiquus  hosVis  non  patiens  aliquos  istorum  sanclorum' 
p.ropinquo3  idolorum  çultores  ita  contra  istos  sanctos  ira  excandmliet' 
zelo  jarmavit  feUis  invidiœ,  quod  ad  ipsorum  necem  animati  fuerunk* 
Sub,  crep.usculo  nempè  cujusdam  diei  dominicsB  çultores  idolorum  ad: 
çeUas  vallis  Lapidosse  sanctorum  monachorum  ibi  degentiumi  qu»: 
hpcjiè  Goncb?s  dicitur  pagi  Rulhenici  venientes  una  die  mille  ^[^çaaa-i 
chos  çum.eorum  archimandrita  (qui  pastornium  latine  dicitur  ejt  istis; 
temp.oribus  Abbas  Yocatur)  feriente  gladio  martirio  coronaruo,t,  qi^: 
sperxîentes  terrena,  nec  quaerentesfugae  praesidium  cœlorum  culmina; 
intraverunt.  Postque  alii  Deum  quaerentes  in  eadem  valle  congregali 
supt  et  ut  sui  prsdecessores  in  Dei  timoré  cum  sancto  proposito  çop- 
venienles  circà  annura  Domini  quingentesimum  sexagesimum  quartqm. 
per  Theodebertum  filium  majorem  Childerici  régis  Francorum^  /CUJUS) 
tempore  fuit  major  dolor  et  gemitus  in  Dei  ecclesia  in  pajrtibus  Aquir, 
taniae  quàm  tempore  diocletianae  persecutionis  et  Maximini  inapera-' 
toris,  dictum  cœnobium  vallis  Lapidosae  quod  tune  Conchas  vocan 
baturcum  innumerosa  multitudine  monachorum  ibidem,  oodsorum. 
eversunçifuit  funditus  etdestructum.  •       ■  [• 

.î^ucçre^CQnte  postea  religione  christiana,  tertio  per.Christicolas- 
Pçj\  prdipatione,  qui  ad  religionem  hodiernam  sancti  Benedicti.ijpsuni 
Ipcum  dj^ppnebant,  dictum  cœnobium  fuitreparatum,  in  quo -mullir.: 
tufjp.mqnachprun)  et  sanctorum  virorumsub  regulari  militia  adunè^e 
torum  rçgi  regorum  devoto  famulabantur  obsequio  in  que  propoolâri 
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pèrsôterantes  usque  ad  tempora  Caroli  Martelli  patrfe  Pipirii,  avi 
CàroUmagni,  cujus  tempore  Sarraœni  ex  Africa  transfrétaiites  et 
Hispaniam  subjugantes  et  Aquitaniam  destruentes,  cum  quibus  Caro- 
las  Martellus,  vir  animo  magnanimus  bellorum,  expertissimus,  ihter 
aiiosmundi  milites  strenuè  dimicavit  et  ante  Tolosam  ipsos  devincens, 
sdmel  iterato  in  Aquitaniam.  Apud  Pictavium  juxtà  Turonam  treceûta' 
sen^tuageama  quinque  millia  ex  eis  trucidavit  et  îri  Hispaniam  redire 
eoegitcircàannum  Dominiseptingentesimumtrigesimum  dictumcœno-' 
bi«m  Gonchas  cum  trucidatione  multorum  monachorum  funditùs  ever- 
sum  extitit  et  ad  solum  redactum.  0  felix  tellus  Conchensis  territorii 
â^quotot  monachorum  millia  pro  Christo,  ferro  trucidata,  ignota 
jûcent  hominibus,  sed  cœlesti  curiae  et  in  ea  habitantibus  nota.  * 

•hi  hac  destructione  ultima  Conchensis  cœnobii  omnià  ipsius  ins- 
trumenta et  ad  id  pertinentia  fuere  deperdita;  sed  Pipinus  ►pailer 
magtti  Garoli  videns,  cumloca  sancfta  visitabat,  locum  ipsum  devotîs- 
sîtniè  aliqualiter  reparavit;  volens  quod  Dado  vir  religionis  sànctisî- 
sîmœ»  ad  locum  Couchas  veniret  et  in  eo  viros  sanctos  sub  regularî^ 
milili» -congregaret,  quod  Dadô  sanctisâimus  vir  vitae  venèi^abilis 
mttîtitudînem  monachorum  indicto  loco  Couchas  adunavitsub  tuifione 
Pipfeïi  régis  Gallorum  imperaloris  de  cujus  aerarib  monâchi  digiïam 
Deoet  congruam  sustentationem  capiebant.  Aniiïiabatur  àutem  Rex 
addstum  locum  Conchas  diligendum  quia  in  recuperatiône  Aquitànfiâe, 
lôcus  îs  Gonchas  sua  natura  tutissimus  et  ad  defendendûm  aptisâimus 
ad-  învâdendum  paraiissimus  multum  sibi  adfuerat. 

'Et  quia  Reges  Francorum  locum  praedictum  tenerrimè  diligebanf, 
potissimè  Rex  Francorum  primus  christianus  Clôdivicus  qui  venièùs 
coditrà  ducem  tune  Aquitaniae  Alaricum  regem  Gottorum  qui  iti  TÔlosa 
priaiatum  sui  regni  tenens  et  Amalricum  fîlium  ejus  qui  in  loco  de 
Ct)nchas  habitabat  circà  annum  Domini  quingentesimum  destructùm 
*Ctum  monasterium  reparavit  et  dictum  locum  munivit.  Et  moriens 
suo  magno  filio  Garolo  praecepit  Pipinus  quod  dictum  locum  admarat 
quem  visitavit  reliquis  auro  et  argento  et  ornamentis  infinitif  prae- 
dictum monasterium  ditavit  et  Ghristi  umbilicum  in  eo  posuit  s6i- 
licefe  illam  pelliculam  quaB  pendet  pueris  in  umbilico  posÉ  ipsohrai 
nativitatem  et,  ut  in  dicto  monasterio  dicitur,  circumdsionerii'  (tiiani' 
sibiavunculus  porta  vit  Gonchas  misit  et  ia  quodam  vasculo  cuffl  ûhl- 
bilico  vocato  capso  magna  reservatur  :  quae  réliquia^  scilicét  qdà- 
cumque  scintillae  in  magna  veneratione  habentur. 
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Cui  monasterio  Conchas  prima  inter  monasteria  per  îpsum  fun- 
data  tribuit  litterairi  alphabeti  A  de  auro  et  argento  îbi  relinquens  et 
suis  magnis  prîvilegiis  ditans  et  ip$um  monasterium  perfid  et  diligi 
per  filiam  suum  Ludovicnm  nomine  primum  praecepît  et  tueri  qui 
dictura  monasterium  suis  possessionibus  et  privilegiis  et  ecclesiis 
dîtavit  e(  posl  eum  fîlius  suus  Pipinus  Aquftanorum  Rex  quS'ïociHn 
Conchas  dilexit,  possessionibus  et  privilegiis  ditavit  et  în  locum  qui 
Figiacus  dicitur  monasterium  construi  prœcepit  quod  Novas  Conchas 
vocari  voluit,  ità  tamen  ut  praedictiun  monasterium  Figiaci  subdîtum 
priori  monasterio  Conchas  ut  membrum  capîti  consisteret,  quod  ser- 
vatum  extitit  usque  ad  terapora  Ayraldi  Figiaci  monasterii  monachi 
qui  contra  Conchas  monasterium  dominum  suum  se  ad  modum  sér- 
pentb  erexit,  sed  faciente  Stéphane  conchensi  Abbate  cui  secundtB 
in  religione  non  inveniebatur,  et  Begone  suo  successore;  Figiad 
monasterium  Conchensi  monasterio  fecit  esse  subjectum  judiostmn 
per  Gregorium  seplimum  Papam,  anno  Domini  millésime  octave  (1). 

U  listo  des  abbéç  de  Conques  étant  pleine  d'erreurs  historiques 
et  chronologiques,  je  ne  crois  pas  devoir  la  copier. 

•■  ■  ■  ■      ■■  ■  •    - — .......       -  ■  • 

(1)  Erreur  :  il  aurait  dû  dire  octogesimo  qtuifiOj  108i. 
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le  11i6pital  4'Aabrac  ,  faite  par  Alaird»  Tleomte  de  Flandre* 
et  des  anciens  priTnégres  dndlt  hôpital. 


.pflotHP)  Laie  est.  Ai&tiquissiims  temporibi^^Alardovieemxnitfi'FlaiiH 
^farpti^,  eèm rediret  de  pérégrinations  Beati  Jacobiin  Gompostellaet 
^irtuosiret  par  diœcesim  et  senescalliam  Rutbenenseni,  in  quodam  k»co 
3qQimr€)0O  montanorum,  vastas  solitudinis,  communiter.inuncupaito 
^  Altobraco,  ubi  peregrinantes  latronuip  et  homiœdarum  incurstt 
çoifierabiliterdies  suos  clauseruntextremos,  apparuit  Dominus  noster 
Jesua  Christus  in  itinere  publico  ubi  erat  ipsonim  latmnùrtiteTiëbroisa 
sipeluncîi,  nunciando  eidem  atque  praîcrpiendo  ut  inibi,  în  hônàrënftl 
fm^  8ancti6sim^ue  Trinitatis  et  gloriosae  Virginis  ejusdem  matriBr 
doiQvim  hospitali3  CQpstrueret  pauperibus  et  peregrinis  caritativè 
recipiepdis, 

Item  diclus  nobilis  Alardus  tali  miraculosa  et  cœlesti  monitione 
^BOBomotus,  vir  inquam  valde  humilis  et  devotus,  Spiritu  Sanctoque 
X(?pl0tus,  jussa  ^ibi  divinitùs  complere  cupiens,  relictis  humanis 
pompi^,  militibus,  atque  parentibus,  ac  amicis  omnibus,  in  dicte  loco 
])Q^itft}epauperum  et  notabilem  ecclesiam  fundavit  qu»  etiamaDeo 
iQ|raçu)ose  ministerio  angelorum  fuit  consecreta,  in  quo  permansit 
^ti^  temporibus  vitœ  gu«,  caritatis  opéra  posse  tenus  adimplendo  ; 
fi|  ibidem  suum  sacrum  corpus  quiescit  etfulgendo  miraculismul- 
tfrom  tengores  sanat 

Item  licet  dictus  locus  de  Altobraco  consuevisset  esse  locus  hor- 
rorâ  €kt  v^stse  sQlitudinis,  terribilis,  silvester,  tenebrosus  et  iubabi- 
tabilis,  whi  nullus  cibus  aut  fructus,  nec  circà  très  leucas  pro  sus-, 
tant^tione  bUQiani  generis  exorescebat,  neque  oollegi  aut  fructificari 
j^oterisit,  par  fundationem  dicti  boni  patris  Alardi  dictus  locus  factus 
M\  hid^itabilis,  ponqolationis  et  pads,  nU  expulsis  priscis  maligni- 
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tatibus,  peregrinîs  pauperibus  et  caeteris  transeunlibus  omnia  opéra 
misericordiae  inccssanter  adimplentur,  et  hactenus  divina  faveate 
gratia  fuerunt  adimpleta ,  et  speratur  quod  féliciter  in  futurum 
Christo  duce  adimplebuntur. 

Ipse  quidem  locus  praedictus  de  Altobraco  et  hospilale  îï)ideip  con- 
slructum  cum  ecclesia  et  aliis  congruentibus  aedificiis  nunc  vâllata  et 
praemunita  turribus  et  aliis  fortificationibus  necessariis  pro  repulso 
malorum  sunt  principaliter  sita  in  diœcesi  Ruthenensi  et  in  parochia 
Sancti  Elegii  per  vicarium  perpetuum  régi  et  gubernari  solita  cîrça 
divisiones  seu  diffinitiones  trium  episcopatuum  scilicet  Rutheqensis, 
Mimàtensis  et  Clarmontensis,  nunc  Sancti  Flori,  ac  strata  pubUca 
tendente  pro  visitatione  liminium  Beatae  Mariae  de  Rupe  à^natora^ 
Anîciensis  de  Cosaco,  Sancti  Antonii  Jacobi  in  Compostelip,  Sancti 
Salvàtoris  Obede,  Beati  Dominicide  Stramatura,  etmultorumâUonjiai 
Sanctorum,  et  eliam  \isitare  volentium  sepulcrum  Doibinî  nostn 
Jesu  Christi  et  limina  Apostolorum  Pétri  et  Pauli  ;  in  (jup  qtfiden^ 
hospitali  dictus  Beatîssimus  Alardus  disposuit  recolligi  et  recine^n. 
pauperes  Christi,  infirmas,  caîcos,  débiles,  surdos,  mutos,claud(;», 
famelicos  et  omnes  peregrinantes,  et  oranes  ibidem  transeunles^. 
et  secundum  îpsîus  Beati  Alardi  dispositionem  de  die  'ûi  dieçjl, 
caritative  recipiuntur  bénigne  et  recepti  perfratres  et  sorore?  ipsiuç. 
hospitalis  deserviuntur  cum  abundantia  et  bilaritate  de  bonis  ipsûis 
domus.  \ 

Nunc  est  verum  quod  ad  hoc  est  ibi  Deo  cum  salubriori  devotipne 
possit  famulari  et  melius  caritatis  officia  possint  bénigne  adim-. 
pleri,  ipse  Beatus  Alardus  tanti  boni  inceptor  et  tant»  miseri- 
cordiae àedificator  constituit  ibidem  regulam  et  ordinem  ut  îniM 
essent  milites,  religiosi,  fratres  et  sorores,  inter  quos  esset  unus, 
qui  major  minister  dominus  sive  Dompnus  nuncuparetur,  et  quoi. 
omnes  eidem  domino  cum  fidelitate  obedirentcum  castitate  et  sine, 
proprio,  et  omnes  horas  canonicas  tam  nocturnas  quam  diurnas  in 
ecclesia  propria  hospitalis  dicerent  vel  audirent  legltimo  cessante. 
impedimerito,  et  si  quis  ignoranter  vel  aliàs  péccaret,  singqlari  pœna 
per  dictum  dominum  Dompnum  eorum  superiorem  puniretùr. 

Item  cumpraemissa  facta  fuissent  inspiratione  Dei  miraculosa,  et 
quia  eranl  pia,  sancta  et  rationabilia  et  in  caritate  I)ei  et  pro:diQi 
fundata.^...  bôiiae  memoriae  Dominus Ëpiscopus  pro  tuoiç  Ruthe- 
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nensîs  praemissa  omnia  pro  majori  eorum  fîrmitate.  cum  suo  capi- 
tulo  làudavit  et  approbavit  et  quantum  in  ipso  fuit  confirniavit,  rata 
et  firma  perpetuô  esse  voluit. 

Item  praemissa  omnia  fuerunt  manifestata  et  notificata  sanctae  sedi 
apostolicae,  et  per  Honorium,  Alexandrum  III,  Lucium,  Innocen- 
tîum  ill,  Clementem  IV,  Nicolaum  V,  Urbanum,  Eugenium,,  et  plures 
àiios'sùmmos  pontifices  approbata  et  confirmata  cum  scitu  et  assensu 
ruiillorum  Cardinalium,  et  ipsum  hospitale  variis  dotaverunt  privile- 
gîis,  et  ipsuih  unà  cum  membris  et  dependentiis  suis,  sub  spécial! 
prôtèctibne  sanctae  ecclesiae  Romanae  receperunt,  retento  sibi  et 
<3îctâe  bomanae  ecclesiae  uno  bizancio  auri,  inter  alia  statuendo  qpod 
înibî  ordo  canonicus  qui  secundùm  Deum  et  Reati  Augustini  regulam 
în  praeclîcto  hospitali  insUtutus  esse  dignoscitur,  perpetuis  tempori-: 
Eus  înviôlabiliter  observetur  :  voluerunt  insuper  quod  vacante  domi- 
làalusîvé  praelatura  dicti  hospitalis,  nullus  ibi  recipiatur  nisicanp- 
riicè  per  conventum  sive  capitulum  ipsius  hospitalis  fuit  electus  : 
prônibuerurit  etiam  ut  nullus  contra  fundationem  aut  dicta  privilégia 
dût  concessionespraedictas  aiideat  venire  cum  décrète  irritandi. 

Item  praemissa  omnia  fuerunt  publicata  in  praesenti  diœcesi  Ruthe- 
nensî  et  per  dominos  Episcopos  ipsius  diœcesis  Ruthenensis  seu  eo- 
x^iim'  offïciales  visa,  palpata  et  inspecta  sub  veris  bullis  papalibus, 
plunibatis  atque  vidimatis  in  praesentia  publicarum  personarum  et  si- 
gfllo'àuthentico  dicti  officialis  sigillata  atque  per  episcopos  Ruthenen- 
ses,  per  archiepiscopos  Rituricenses  et  alios  Christi  praelatos  populus 
cbrîstianùs  fuit  excitatus  ut  ad  dictum  hospitale  caritativis  suffrages 
siâ^uvanciùm  et  sic  et  taliter  quod  dictus  episcopus  Ruthenensis  moder- 
jfùs  ideèiue  quivis  alius  nullam  possit  praetendere  ignorantiam. 

Itenï  et  praemissis  clarè  deprehenditur  quod  dictum  hospitale  et 
cçélesîa  ejùsdem  opus  sanctum,  pium  et  caritativum  fuit,  rite  et  ca- 
Btfnîtè  authoritate  summorum  pontificum  approbatum,  laudatum  ac 
c6iiflrmatuih. 

itein  etiam  deprehenditur  quod  inibi  est  ordinata,  approbata  et 
eôttfiïmata  regularis  observantia  sub  régula  Sancti  Augustini,  et  qupd 
ifilbîest  stàtutum  verum  et  canonicum  corpus  in  quo  propriè  rector 
sive  Dompuns  est  caput,  et  supposita  ipsius  hospitalis  sunt  meipbra, 
et 'dicte  capititanquàm  eorum  majori  subjecta,  atque  sub  ejuspb^-. 
^èhtia,  cîim  punitio  et  castigatio  ipsorum  subditorum  sibi  pertinçt, 
et  non  alteri. 
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Item  deprehendilur  quod  Domprii  potestas  est  digriitas  electiva 
quae  fit  et  fieri  débet  per  capitulum.  seu  conventum  ipsius  hospitaliâ 
authoritate  apostolica,  cum  inhibitionibus  et  decretis  supra  dictis. 
^(..Il;ein-^iam.  daprebeaditur  ex  pra3ini$iâ9quodpr9BdictiiS:Dorapiius, 
qui/Uaajojr  domimis  et  superior  e6t^  ipsorum  militum,  religiosorum, 
fratrum  et  sororum  et  donatorum  ipsius  hospitalis,  et  ipsorum  habet 
curam  et  regimen,  non  habet  populum  alium  :  imo  Ipsum  hospitale 
et  monasterium  sunt  sita  in  parrochia  Sancti  Elegii,  cui  cura  et  mi- 
nisterium  sacramentorum  consueverunt  ministrari  per  vicarlum  per- 
péluum  dictas  parrochiae. 

Item  est  verum  quod  a  dicta  fundatione  citra,  seu  saltem  per  tanti 
teraporis  spatium  quod  excedit  memoriam  hominum,  dicti  Dom^ 
jurîsdictioriem  ordinariam  dictorum  religiosorum  et  suotum  subcKto- 
rîim  habuerunt,  neque  ullo  unquam  tempore  ad  sinodûm  cleri  per- 
sonaliter  cum  sinodantîbus  venerunt  nec  comparuerunt ,  neque  dlctl 
(domini  episcopi  ecclesias,  fratres  et  personas  visitaverunt  nec  procii- 
rationés  recéperunt  :  imô  ipse  Domnus  in  temporalibus  et  spiHtua-  - 
libus  tam  de  jure  quam  de  consuetudiûe  gubemare  coiisuevît. 


Aumo   net. 

Haec  est  régula  religiosoi'um  fratrum  et  sororum  hospîtalîd  et 

conventiis  beat*  Mariœ  de  Altobraco  ordinis  Sancti  Augustin!  c6flftz:3(p- 
mis  in  omnibus  capitulis  regulœ  ipsius  Sancti  Augustîni  à  qûâ  tegio^mk 
'haeë  prsBsehs  fuit  abâtracta. 

Aiinô  bomini  miltesimo  Centésimo  sôxagesimo  seCttndo  dôtiÉ^lisr 
Petrus  venerabilis  Ruthenensis  episcopus,  consilio  prudentum  cîa  :«- 
corum  ac  laïcorum  fratrum  et  sororum  hospitalis  quod  situm  est.    k 
Albraco  hujusmodi  regulam  instituit  observarl. 

PrittM>  iquidem  bos  consider are  oportet  quod  in  domo  pauperdtr»  et 
•ad  hoc 'in  «eis  servîant  convenerunt  non  ergo  rébus  aliehis  quâBi  (ûêM^ 
^ve  prâBdôneS'  in  comëssationibns  et  ebrietatibus  abutentur;   întèC 
quiM-ant  îM  dominari  sôd  famulati.  Uonpr  quippe  et  injuria  pâupe- 
rum  pgcUttitad'QliriMum* 


RELATIFS  AU  ROUERGUE.  m 

De  humilitaté  etga  pauperes. 

Secundo  opère  jurent  et  excogilent  ut  in  omnibus  bonis  âom(is« 
pauperes  semper  procédant  ut  domini  i  illi  subsequantur  nt  servi. 

2te  rhodestia  ht  viciu  et  vestttu,  et  chàrHtâiè» 

fcôntèmptà  itaque  otnni  superfluitate  dborum  et  vestioni,  ihedio- 
Cri  vestîtu  atque  victu  contenti  sint,  quales  esse  debènt,  vîdelicet  so- 
brii,  casti,  modesti,  humiles  et  quieti,  hospitales  învicem  sine  riiuN 
muratione,  unanimes  in  charitate  :  quia  charilas  operit  mullitudinem 
pecx^torum,  et  in  hoc  patebit  eos  esse  ministres  et  discipulos  Christi 
À  dilectionetQ  habuerint  in  incessu,  vultu,  babitu  et  in  oiimi  corpo- 
ris  gestu  humilitatem  praBferentes.  Pestem  superbla  quae  initium  et 
consconmatio  est  totius  peccati  ante  omnia  fugiant,  quia  turpe  pm- 
mno  est  dominos  humiles  esse  et  ministros  superbes. 

Dé  habitus  décentia. 

Postquàm  autem  fi'ater  aut  sôrof  in  praefata  domo  semel  receplî 
fuerint,  nunquàm  deinceps  pretiosid  utentur  vèstibus,  sed  laneis 
cooperântur  panhis,  candidis,  brunis  aut  nigriâ,  lineis  quoque  me- 
dîcfçribus  qui  nec  nimis  crassi  sint  nec  minus  subtiles;.  Iti  numéro 
qupque  veâtiuufi  riiodum  non  excédant,  sedjuxta  facultatem  domûs 
,fet  juxta  magistri  sui  arbitrium  quod  eis  ad  tuetidam  sui  corporis  |n- 
firmitatem  suffîcere  possit  :  patienter  accipiant  pelles  sylyesltium 
animalium  cui  si  [sic)  domesticorum  tantum  nemo  ex  eis  induat. 

De  sobrietaief  temperantia  et.mode9tici^m.  m^ma,    =  ;  .  , 

;0iuiK[uàmant6  tempus  ad  aliénas  domos  cqmedere  aut  bibere  abs- 
olue: oûtagistri  licentia  cuique  lioeat.  In  diebus.  jejunii  post  nona^Eu, 
aliis  diehus  post  tertiam  ad  prandium^  post  vesperas  ad  cœnam  ac- 
cédant. Donec  omnes  conveniantt  sese  invicem  expectfint  ut  om^es 
simul  ad  cœnam  accédant,  cumque  DominQ  gratiarumactiones  per- 
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solverînt,  sacerdotes  et  clerici,  si  ibi  fuerint,  primi  in  capite,  deinde 
cseteri  sicut  magistri  ordinaverint  sedeant  cum  timoré  et  simplicitate, 
de  eodem  pane,  de  eodem  pulmento  manducantes  et  de  eodem  vino 
bibentes  :  in  silentio  permaneant,  nec  nisi  necessitate  cogente  os  ad 
loquendum  aperiant,  et  quod  necesse  fuerit  cum  modestia  et  suavi- 
tate  requiranl. 

Si  vero  magister  singulorum  vires  et  imbecillitates  considerans  ali- 
quid  misericordiae  alicui  facere  voluerit,  non  murmurent  neque  dedi- 
gnentur  alii;  sed  potius  gaudeant  si  distribuatur  unicuique  prout 
opus  fuerit.  In  fine  convivii  sicut  in  principio  Deum  laudare  de^- 
cebit. 

De  jejunio  et  abstinentia. 

Quarta  feria,  sexta  et  septima,  came  et  sanguine  abstinebunt  :  in 
sexta  feria  jejunabunt  nisi  magna  solempnitas  sive  octava  praecipua 
intervenerit,  aul  infirmitas  corporis,  seu  labor  operis  aut  aBStus  ca- 
loris  impedierit.  A  dominica  septuagesima  usque  ad  Pascha,  et  à 
prima  dominica  adventus  usque  in  Nativitatem  Domini,  carnem  non 
manducabunt.  Quocumque  autem  tempore  aut  die  abstineant;  beni- 
gnilas  et  humanitas  pauperum  observetur,  eorum  duntaxat  est  qui  in 

hospitali  infîrmi  jacuerint  in  came  et  sanguine  et  necessariis  minis- ^ 

trandis  non  delinquentur.  In  diebus  quibus  carnem  comedere  lice-^ i- 

bit,  una  tantùm  came  contenti  sint  nisi  praecipua  festivitas  interve — s^ 
nerit,  sive  magister  domûs  sponte  sua  dare  voluerit  :  praeter  adcom — m::!^ 
mune  prandium  sive  ad  cœnam  nemo  prorsùs  aliquid  comedat  :  quf  .«L^ui 
autem  silierint,  qui  infrà  villam  fuerint,  bibant  in  hospitali  tantùm  Mija; 
qui  extra  villam  fuerint  bibant,  sed  cum  socio. 

Modus  in  cubîcuîis  cubandis. 

Non  in  una  domo  viri  cum  mulieribus,  sed  in  separatis  domiboacL^"  us 
seorsim  viri,  seorsim  mulieres,  singuli  per  singulos  lectos  dormianr-^nat 
Postquàm  vero  accubitum  ierint  orent  requiem  et  silentium  teneac^    nt 
donec  surgant  summo  mane  omnes  ad  ecclesiam  pergant  nisi  quc-^^^uy 
infirmitas  corporis  aut  nécessitas  domûs  detinuerit  :  et  qui  ad  eccl»  -^i^ 
siam  ierint  ibidem  attento  corde  et  humili  corpore  divina  verbe  ae   7- 
dientes  pro  se,  pro  fratribus  et  benefactoribus  domûs  et  pro  om.xa7* 
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populo  chnstiano  domînum  deprecaptur  ;  cpiulieres  in  ecclesiis  non 
(ànâpi  :  omnes  ejusdem  domûs  laîci,  fratres  sive  sorores  per  singu- 
los  dies  pro  matutinis  et  caoterîs  diumis  horis  oratipnem  domiiûcam 
tjBrceaties  dicant. 

'    Depio  usu^  contemptuqve  vilitm  rerum  hujvs  domûs. 

IfuUas  cat^sa  oblationum,  seu  vigiliarum,  sive  etiam  eleemosina* 
ramV  seu'quacumque  alia  causa,  reliquias  (}uœ  de  mensa  commtim 
supervenepint,  sive  quaecumque  bona  domûs  nîsi  quantum  magister 
sive  dispénsâtor  domûs  permiserit,  retinere  présumât. 

De  obiervatûme  trium  religionU  votorum, 

NuUus  sese excusât  quin libenter  et  promptpai^mo omniaqu^e sibi 
magister  imperaverit,  facîat;  et  cùm  ille  noi^  interfuerit,  obediant  illi 
quem  ipse  dimiserit  pro  se  :  hoc  eis  deniquf;  pernecessarjum  est  et 
obodientiam  et  castitatem  custodiant  et, sine  proprio  vivant;  nam 
8i^,  fais  tribus  ad  salutem  animarum  nul}o  modo  pertingere  possinu 
Melior  est  sane  obedientia  quàm  victima,  et  quasi  scelus  idolatrisp  est 
npUe.quiescere.  Adam  per  inobedientjam  perdtditparadisu^i;  Abra-- 
ham  propter  obedientiam  pater  multarum  gentium  esse  memift.  Jo« 
seph  quoque  propter  castimoniam  principatupa  jEgypti  meruit;  Aman 
autem  propter  suam  incontinentiam  periit  Qui  autçm  4e  T'^bus  quas 
Deo  ndverunt  aliquid  subripiunt,  Ananias  et  Saphirae  judicium  incur-^ 
nint,  et  qui  de  re  communi  propriam  sibi  facere  et  marsupia  sua  aiir . 
gei^  non  metuunt,  judae  priùs  furis  et  postejg^  prpditpjds,aM)rftem  sijn 
cl  âam'pnatîonem  acquirunt  ^    •    ;    ,■      .     .  ,; 

Pcma  in  trium  votorum  prcpvaricafpres., 

^  Idcijrco  qui  de  inobedientia  seu  de  impudieitia,  vel  de  propiio  siiîe 
ffif^stxi  licentia  retento  publiée  convictus  et  comprobatus  fuerit , 
h|i}iç  pa^^se  subjaceaU  Quadragînta  diebus  à  liminibus  ecdesisEï  proji- 
cia^r;  à  communi  quoque  mensà  segretatos  supr^a  nudam  hummn 
sçdeat  et  absque  omni  linteamine  comedat;  et  per  illos  quadré^iitil 
dîçs  quarta  et  sexta  feriain  aqua  et  pane  jejunet  :  diebus  tantùin 

.  ,,^.  .    TOM.    IV.  .  ■     2$.;  •■■•:•.  •'. 
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doininicis  camem  manducet;  nec  in  stratxi  suo  linteis  pannis  utatur 
excepto  eo  quod  magister  domûs  ei  misericorditer  donare  voluerit. 
Ipsius  arbitrio  puniatur.  Qui  autem  percusserit  aut  turpibus  conviciis 
lacesserit  et  juraverit,  si  conteaderit,  si  alteri  detraxerit,  non  sine 
pœnitentia  aliqua  dimittatur,  sed  tribus  aut  septem  diebus,  aut  sicat 
magistro  domûs  visuni  fuerit  puniatur. 

Depromptà  peccatorum  suorum  pœnitentia. 

Quotiescumque  in  aliquo  peccaverit,  citô  enim  labitur  humana 
mortalitas,  citô  confiteantur  atque  pœniteant,  nam  morbus  invetera- 
tus  cum  difûcultate  curatur.  Cùm  vero  aliquid  boni  egerint,  non  per 
jactantiam  aut  inanem  gloriam  humanis  oculis  ostendant,  sed  per 
hoc  sibi  Deo  placere  appetant. 

De  vitanda  hominvm  mali  nominis  conversatùme. 

Illud  quoque  observandum  ne  cum  illis  personis  colloquium  seu 
contubernium  babeant,  unde  mala  suspicio  oriatur;  nihilque  in  eis 
omnino  appareat  quod  oculos  intuentium  offendat. 

De  correctione  fratema. 

Oui  scierit  fratrem  suum  peccare,  priùs  corrigat  eum  inter  se  et 
ipsum  solum  :  deindè,  nisi  correclus  fuerit,  adhibeat  unum  vel  duos 
ad  ultimum  :  si  eos  non  audierit,  dicat  magistro.  NuUus  tamen  de 
alio  per  suspicionem  malè  loquatur,  nisi  manifestis  judiciis  probare 
poterit  vera  esse  quae  dixerit.  Et  quia  mors  et  vita  in  manibus  lin- 
gu88,  non  solum  à  murmurationibus  et  detractionibus  turpibus  et  ma- 
lignis  verbis  abstineant,  verùm  etiam  jocosis  quantum  possibile  fue- 
rit :  nam  de  verbo  otioso  in  die  judicii  reddenda  est  ratio. 

De  modo  cubandi  et  mrgendL 

Cùm  surrexerint,  signum  sanct»  crucis  sibi  imprimant  et  juxta 
verbum  Apostoli  quaecumque  in  verbo  aut  in  opère  fecerint,  omnia 
in  nomine  Domini  nostri  Jesu-Christi  faciant. 


RELATIFS  AU  ROUERGUE.  403 

De  honore  et  charitate  erga  magistrum  et  fratres, 

.  Magistrum  suum  non  solum  ut  dominum  timeant,  sed  quasi  patrem 
veoerentur  et  diligant,  et  pro  posse  suo  in  cunctis  ei  obediant.  Ipse 
magister  erga  singulos  eorum  paternum  habeat  affectum  et  juxta 
possibilitatem  suam  unicuique  quod  necesse  fuerit,  libenter  et  hila-^ 
riter  faciat. 

.  Sint  ergo  fratemitatis  amatores,  sese  compatientes,  honore  invi- 
cem  praevenientes,  ita  ordinatè  et  circumspectè  omnia  gerentes  ut 
omnes  qui  eorum  bonam  conversatiouem  viderint,  Deum  glorificent 
qui  in  cœlis  est 

Gonclusio  in  regulœ  in  fractures. 

Qui  vero  descriptam  regulam  noluerint  observare  aut  si  eam  in 
aliquo  transgressi  fuerint,  et  sicut  prœdictum  est  pœnitere  et  emen^^ 
dare  noluerint,  absque  recuperatione  bonorum  quae  pauperibus  dede^ 
rinty  de  hospitali  projiciantur. 

Finis  regulœ. 


Cette  relation  de  la  fondation  miraculeuse  de  THôpitai  d'Aubrac 
me  paraît  avoir  été  rédigée  au  quatorzième  siècle.  Il  y  est  question, 
non-seulement  de  la  Sénéchaussée  de  Rouergue,  établie  dans  le 
siècle  précédent,  mais  aussi  de  Tévêché  de  Saint-Flour,  qui  ne  fut 
érigé  qu'en  1317;  elle  est  donc  postérieure  à  cette  époque.  Beaucoup 
de  Papes  y  sont  cités  :  quelques-uns  par  leurs  noms  seulement, 
comme  Honorius,  Lucius,  Urbain,  Eugène;  d'autres  avec  l'indication 
de  leur  rang  dans  la  chronologie  Papale,  ce  qui  fixe  des  dates  d'une 
manière  précise  :  tels  sont  Alexandre  III,  intronisé  en  1169,  Inno- 
cent III  en  1198,  Clément  IV  en  1265.  Ces  trois  derniers  sont  anté- 
rieurs au  quatorzième  siècle  ;  quant  à  IK>norius,  Lucius,  Urbain^ 
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Eugène,  il  y  avait  eu,  antérieurement  aussi,  plusieurs  Papes  portant 
ces  noms.  Reste  Nicolas  V,  qui  occupa  le  Saint-Siège  de  1449  à 
1455,  ce  qui  porterait  par  conséquent  au  quinzième  siècle  la  date 
de  la  relation,  puisqu'il  y  est  fait  mention  de  sa  Bulle  ;  mais  je  pense 
qu'il  s'agissait,  dans  le  texte  originaire  de  Nicolas  IV,  qui  fut  Pape 
en  1283.  Outre  que  la  copie  qui  est  dans  la  collection  de  Doat  (et 
d'où  j'ai  tiré  celle-ci)  peut  être  fautive,  outre  que  le  chiffre  arabe 
qui  accompagne  le  nom  de  Nicolas  est  si  mal  formé  qu'on  peut  y 
voir  un  h  aussi  bien  qu'un  3,  il  est  une  autre  raison  bien  plus  décisive 
de  croire  que  cette  relation  fut  écrite  au  quatorzième  siècle  :  c'est 
la  manière  dont  on  y  parle  du  diocèse  de  Saint-Flour. 

On  y  lit  en  effet  qu'Aubrac  est  situé  à  peu  près  sur  la  limite  des 
trois  diocèses  de  Rodez,  de  Mende  et  de  Clermont,  lequel,  dit-on 
pour  ce  dernier,  est  actuellement  le  diocèse  de  Saint-Flour.  Il  est 
évident  que,  pour  s'exprimer  ainsi,  il  fallait  être  voisin  du  temps 
où  ce  démembrement  avait  eu  lieu ,  du  temps  où  cette  expression 
le  diocèse  de  Saint-Flour  n'était  pas  encore  familière,  ne  portait  pas 
à  l'esprit  une  icbée  bien  arrêtée,  où  les  limites  de  ce  diocèse  étaient 
ignorées  de  beaucoup  de  lecteurs.  Cent  ans  après  rérection  de  cet        ^ 
évêché,  ce  laps  de  temps  avait  nécessairement  répandu  partout  la      ^^ 
connaissance  de  cette  existence  qui  n'était  plus  nouvelle  ;  Ton  n'avait  ,:»it 
assurément  plus  besoin  de  rappeler  qu'il  fallait  chercher  ce  diocèse  ^^^ 
dans  le  diocèse  primitif  de  Clermont.  Il  faut  en  conclure  que  la^^^a. 
relation  doit  être  antérieure  au  quinzième  siècle,  et  dès  lors  il  fau^.flCfl^t 
La  regarder  comme  ayant  été  écrite  au  quatorzième.     » 
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3.  —  EITRilT  DE  lÉHOIRES 

coneernaiii  le  pays  de  Ronerirae  et  Comté  de  Rodes, 

PAR   FRANÇOIS   DELORT, 
Conseiller  et  Avocat  da  Roi  aa  Sénéchal  et  PrésUial  de  Montauban  (t). 


a  Ce  comte  Guibert  (ou  Gilbert)  était  marié  avec  Godille.  Gela 
se  justifie  par  Finventaire  fait  par  Laurent  Roêt,  secrétaire  du  sei^ 
gneur  comte  d'Armagnac,  de  Fézenzac  et  de  Rodez,  vicomte  de  Lo* 
magne  et  d'Autvilar  et  seigneur  des  terres  de  Ribera  et  Sévéra  et 
des  montagnes  de  Rouergue,  en  l'an  1387,  qui  a  été  trouvé  dans  les 
archives  de  Roët,  dans  lequel  inventaire  est  contenu  qu'en  la  même 
année  1387  il  fut  trouvé  dans  les  mêmes  archives  de  Rodez,  l'acte 
qui  s'ensuit  : 

«  Premieramen  :  Un  estug  contenen  cum  Guitbert  comsde  Rodes, 
prince  entre  Laroze  (peut-être  Lozera)  et  Garomia,  bastit  Saint- 
Ypolit  de  la  Vemha,  et  era  molhé  deldit  coms  Godilla.  » 

(Folio  9  au  reclo  et  au  verso,) 

<(  Le  comte  (de  Rouergue)  Hugues  vivait  en  1028,  du  temps 
d'Arnaud,  évêque  de  Rodez  :  cette  vérité  est  prouvée  par  la  fonda- 
tion du  doyenné  de  Rieupeyrous,  faite  par  Rolricus,  abbé  de  Li- 
moges, en  laquelle  assistèrent,  le  seigneur  évêque  Arnaud  et  le 
seigneur  comte  Hugues  :  étant  remarqué  que  Simplicius  moine  alla 
trouver  le  comte  Hugues  au  château  de  Montolieu  ». 

(Folio  12.) 

(1)  Ces  Mémoires  se  troavent  dans  la  bibliothèque  publique  de  Toulouse. 
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«  Ce  même  embarras  d'affaires  et  la  nécessité  d'y  remédier  obli- 
gèrent le  comte  (de  Toulouse  et  de  Rouergue)  Alphonse,  de  vendre 
le  comté  de  Rodez  à  deux  seigneurs,  Richard  et  Hugues,  père  et  fils 
qu'on  dit  être  vicomtes  de  Cariât  et  qui,  nuanmoins»  étaient  cadets 
de  la  maison  de  Lodève  (1),  ainsi  que  l'assure  M*  de  Planta  vit, 
évêque  de  Lodève.  La  date,  le  prix,  ni  les  conditions  de  celle  vente 
ne  sont  point  justifiés  par  aucun  acte.  Il  se  coUige  néanmoins  du  Vi- 
dimé  du  testament  de  Foniim  qu'on  a  cru  être  abbé  de  Saint- Amant 
de  Rodez,  que  cette  vente  fut  faite  par  Alphonse  en  faveur  de  Richard  et 
de  Hugues  père  et  111  s,  par  ces  mots  *  Ipso  Hugone  comité  qui  kunc 
brêvmi  fieri  fedt.  GuiUeïmits  scripsît  in  ilto  anno  in  çuo  Bichardus^ 
cornes  et  Hugû  filîus  êjm  acqumverunt  Htdfwnœ  comitatum^  ab  Al- 
phonso  cmnite  Toîosano, 

«  Pour  ce  qui  regarde  cette  vente,  il  faut  nécessairement  qu'elle 
ait  été  faite  depuis  l'an  1120  jusques  en  Tan  1U7  ou  1148,  parce 
que  Alphonse  ne  fut  possesseur  du  comté  de  Rodez  qu'en  Tan- 
née 1120,  ainsi  que  les  chroniques  toulousaines  Tout  remarqué,  et 
rArchevêque  de  Tyr  annonce  qu'Alphonse  mourut  de  poison  en  la 
Palestine,  en  Tan  1147,  et  Robert  dit  que  ce  fut  en  1148 *  empoisonné 
par  la  Reyne  de  Jérusalem  ;  et  par  conséquent,  il  est  vrai  de  dire 
que  celle  vente  fut  faite  depuis  la  paisible  possession  d'Alfonse  du 
comté  de  Rodez,  qui  fut  en  l'an  1120,  jusqu'à  son  décès  arrivé  en 
l'an  1147.  Étant  néanmoins  à  présumer  qu'AIfonse  vendit  ce  comté 
avant  son  départ  pour  la  Palestine  pour  avoir  de  quoi  subvenir  aux 
frais  de  son  voyage.  Et  il  est  à  remarquer  encore  que  Richard, 
après  cette  acquisition,  ne  fut  pas  longtemps  comte  de  Rodez  et 
qu'il  mourut  peu  de  temps  après  ;  n*y  ayant  point  d'acte  qui  parle  du 
père  et  du  fils  conjointement,  que,  dans  un  hommage  rendu  par  un 
nommé  Frotardpour  le  château  d'Aubin;  et  il  y  a  plusieurs  titres  qui 
justifient  au  contraire,  que  Hugues^  son  ûls,  posséda  longtemps  ]& 
comté  de  Rodez;  et  encore  par  la  transaction  passée  en  l'année  1140 
entre  le  Chapitre  de  Notre-Dame  de  Rodez  d'une  part,  et  Pabbé  ec 
les  religieux  de  Saint-Victor  de  Marseille  de  l'autre.  11  est  à  présumer 
que  la  vente  du  comté  fut  faite  depuis  Tan  1120  jusques  à  l'an  1140, 


(t)  Ih  n'en  descendaient  que  par  les  femmes;  ils  élaienl  dâ  la  maisûn  ûe 
MiUau. 
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puisque  dans  cette  transaction,  il  est  seulement  parlé  de  Hugues, 
comte  de  Rodez,  sans  qu'il  soit  fait  mention  de  Richard,  qui,  sans 
doute,  était  décédé  dans  ce  temps-là. 

«  Par  toutes  lesquelles  remarques  il  faut  conclure  sans  nulle  diffi- 
culté que  Tacquisition  du  comté  de  Rodez  d'Alphonse  fut  faite  par 
Richard  et  Hugues  depuis  l'an  1120  jusques  en  Tan  11 40. 

(Folios  19  et  20.) 

«  Raimond  de  Roquefeuil  substitué  à  Gaucelin  de  Lunel  (1)  fut 
marié  avec  dame  Delphine  de  Turenne,  duquel  mariage  fut  procréée 
Isabeau  de  Roquefeuil ,  mariée  avec  Hugues  IV  du  nom,  comte  de 
Rodez.  Parce  mariage  d'Isabeau  de  Roquefeuil,  la  baroiiriie  de  Ro- 
quefeuil ou  de  Meirueys  et  la  vicomte  de  Creyssel  furent  unies  au 
comté  de  Rodez  à  cause  de  la  succession  qui  parvint  à  Isabeau  de 
Roquefeuil  de  tous  les  biens  de  Raimond  de  Roquefeuil,  son  père, 
décédé  sans  enfants  mâles,  ayant  laissé  seulement  deux  autres  filles, 
Delphine  etRaimonde,  la  première  s'étant  faite  religieuse  au  couvent 
de  Montimia  en  Auvergne,  et  Tautre  ayant  été  mariée  avec  Bernard 
d'Anduse,  laquelle  quitta  à  Isabeau  sa  sœur,  tous  les  droits  qui  lui 
appartenaient  moyennant  la  dot  qui  lui  fut  constituée  ;  et  par  ce 
moyen,  tous  les  biens  de  Raimond  de  Roquefeuil  passèrent  en  la 
main  de  Isabeau  de  Roquefeuil,  qui  les  unit  au  comté  de  Rodez,  par 
son  mariage  avec  Hugues  IV  du  nom,  comte  de  Rodez. 

a  La  baronnie  de  Roquefeuil  ou  de  Meirueys  fut  partagée  en 
faveur  de  Raimond  de  Roquefeuil,  fils  d'Arnaud,  frère  puîné  d'autre 
Raimond,  père  d'Isabeau  de  Roquefeuil,  ainsi  qu'il  a  été  justifié  par 
la  transaction  passée  en  l'année  1270,  entre  Henri  II,  comte  de  Rodez, 
ûls  et  héritier  de  la  dame  Isabeau  d'une  part,  et  le  même  Raimond 
de  Roquefeuil  d'autre,  par  laquelle  transaction  il  fut  baillé  à  Raimond 
de  Roquefeuil  cent  livres  de  rente  annuelle,  laquelle,  en  l'an-» 
née  1272,  fut  assignée  sur  plusieurs  villages  dépendant  de  la  ba- 
ronnie de  Roquefeuil,  qui  furent  baillés  à  perpétuité  à  Arnaud  de 
Roquefeuil,  fils  du  même  Raimond  qui  avait  transigé  en  Tan  1270. 
Et  par  cette  transaction  de  1272,  le  château  ou  plutôt  le  fonds  du 

(1)  Par  Marie  de  MontpcUier,  Reine  d'Aragon,  dans  son  testament. 
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rocher,  sur  lequel  le  château  ruiné  avait  été  bâti,  fut  baillé  à 
Arnaud  de  Roquefeuil;  et  par  cette  raison,  les  descendants  d'Ar- 
naud ont  toujours  porté  la  qualité  de  barons  de  Roquefeuil,  quoique 
cette  qualité  appartint  de  droit  au  comte  de  Rodez,  représentant 
l'alné  de  la  maison  de  Roquefeuil.  » 

(Fol-  32  au  recto  et  au  verso.) 

«  Le  comte  Henri  II  décéda  au  commencement  de  Tan  130/i, 
parce  que  en  cette  année,  M"'^  Cécile  d'Armagnac  commença  de 
prendre  le  titre  de  comtesse  de  Rodez.  U  décéda  à  Gages,  et  fut 
enseveli  à  Bonneval  où  sa  sépulture  parait  encore  au  cloître  proche 
le  degré  qui  sert  pour  monter  à  Téglise.  U  y  a  dans  Péglise  de  Bon* 
neval  une  inscription  qui  marque  que  Bernard,  comte  d'Armagnac 
et  connétable  de  France,  y  fut  enseveli;  mais  cela  est  faux  parce  que 
Bernard,  c(Hnte  d'Armagnac  fut  enseveli  ailleurs,  et  cette  inscription 
ne  peut  regarder  que  le  comte  Henri,  y  ayant  eu  erreur-  Il  est  dit 
par  cette  inscription  qu'à  cette  sépulture  assistèrent  n^  cents 
prêtres,  et  qu'il  y  eut  deux  mille  deux  cents  flambeau,  l'église 
étant  Utrée  par  cent  quarante  draps  d'or.  » 

(Delort,  fol.  (0  au  verso  et  fol.  &1.) 
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k.  -  BEIARQUIS  DD  F.  illtti  liDREL. 

Beliirieaz  da  CovTent  des  frères  minears  de  Satnt-AfMqne. 


Le  F.  André  Maurel  vivait  probablement  au  seizième 
siècle  puisque  les  Remarques  qui  m*ont  été  communiquées 
commevenantdeluîse  terminent  àTannée  1530. Quelques- 
unes  concernent  l'histoire  générale;  elles  sont  presque 
toutes  inexactes  et  décèlent  une  profonde  ignorance; 
je  n'ai  copié  que  celles  qui  sont  relatives  à  Thistoire  du 
Rouergue. 

1238.  Le  3  mai,  Raimond,  comte  de  Toulouse,  prit  le  château 
qui  était  dessus  Saint-Affrique,  appelé  Rocher  de  CayltUy  et  le 
détruisit  entièrement. 

1293.  Mourut  N.  de  la  Tor,  dernier  Abbé  de  Vabres  (1). 

1318.  Il  fut  créé  à  Vabres  un  évêché  par  le  Pape  Jean  XXII  ;  le 
premier  evêque  fut  Peyre  d'Oulargues  (Pierre  d'Olargues), 
qui  mourut  en  1329.  Cette  année,  le  synode  de  tout  le  clergé 
de  révêché  se  tint  à  Saint-Afîrique. 

1338 .  Le  blé  fut  bon  marché.  —  Il  y  eut  une  grande  mortalité. 

1361.  Les  Anglais  prirent  Saint-Rome-de-Tarn  et  pillèrent  les 
environs  de  Samt-Affrique.  —  Le  5  août,  ils  entrèrent  dans 
le  couvent  de  Saint-Affrique  (qu*on  croit  être  l'église  des 
Cordeliers),  mais  ils  ne  prirent  point  la  ville  qui  opposa  de 
grandes  défenses.  Ils  prirent  Melac,  Bournac,  Combret  ex- 
cepté le  château. 

(1)  C'était  Bénard  VII  du  nom,   abbé  depuis  1280.  Son  successeur   fut  le 
premier  évêque  de  Vabres. 
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1372.  Le  2  mars,  à  minuit,  il  y  eut  un  grand  tremblement  de 

terre.  —  Cette  même  année,  le  jour  de  la  Sainte-Croix  de 
mai  (3  de  mai),  à  la  même  heure,  il  y  en  eut  un  plus  terrible. 

1373.  Grande  sécheresse  et  disette  de  blé  qui  coûta  6  florins  le 

setier.  —  Grande  famine  et  mortalité. 
1376.  Encore  plus  grande  cherté  de  blé. 
1378.  Grande  inondation  le  27  septembre.  La  Sorgue  passait  au 

portail  Saint-Antoine:  elle  détruisit  quatre-vingts  maisons 

aux  Albarèdes  et  au  delà  du  pont. 
1408.  Le  matin  de  la  nativité  de  Notre-Dame  (8  septembre)  grande 

inondation  qui  détruisit  le  premier  arc  du  pont  de  Saint- 

Affrique  et  le  moulin  dit  de  Cabrol^  qui  était  construit  sur 

cet  arc;  le  dommage  fut  estimé  six  mille  livres. 
1418.  Le  7  février,  commença  d'être  bâtie  l'église  de  Saint-Affiri- 

que.  Jean  Peyre,  évêque  de  Vabres,  bénit  la  première  pierre; 

et  les  autres  ensuite  le  8  avril  de  la  même  année  (1). 
1470.  L'octave  du   Corpus  Domini  (28  juin),  l'église  de  Saint- 

Affrique  fut  pillée  par  des  voleurs  qui  jetèrent  le  viatique 

dans  le  pré  de  M.  de  Galatrave.  Ce  viatique  fut  découvert 

par  les  faucheurs  du  pré  et  porté  en  procession  à  la  ville. 

Les  effets  volés  à  l'église  valaient  mille  ducats.  Les  valeurs 

furent  pris  et  condamnés  à  être  pendus  parle  juge  deSaint- 

Affrique  appelé  Julien  Guini. 
1523.  Le  soir  de  Saint- Vincent  (24  mai  ou  7  juin),  il  gela  jusqu'au 

jeudi  suivant  28  mai  ou  11  juin.  Les  arbres  furent  gelés  et 

notamment  tous  les  noyers. 
1527.  Aux  mois  de  janvier  et  de  février,  il  y  eut  de  grandes 

chaleurs.  —  Le  24  de  mars,  il  tomba  une  grande  quantité 

de  neige.  —  Le  seigle  fut  vendu  trente  sous  le  setier  ;  la 

pipe  de  vin,  14  hvres. 
1539.  Le  blé  fut  fort  cher  (2). 


(1)  Il  paraît  qu*U  faut  lire  1428,  ce  qui  revient  à  1429  de  notre  style  actuel. 
Jean  de  Pierre  ne  fut  évêque  de  Vabres,  qu'en  1422  au  plus  tôt,  ou  même  plus 
vraisemblablement  en  1427. 

(2)  Ces  trois  dernières  remarques  sont  probablement  les  seules  qui  appar- 
tiennent personnellement  au  frère  Maurel. 
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5.  -  LA  UTRADA  lOVELA 


del  Bey  et  de  la  Reyna  de  NaTarra»  Comte  et  Conttessa 
de  Bodez  (15S5). 


.  L'an  mil  cinq  cent  trenta  cinq  et  lo  dijaux  quinze  del  mes  de 
juillet,  Henric  Rey  de  Navarra  et  Margarida  de  Fransa,  sor  unica  del 
Rey  de  Fransa,  comte  et  comtessa  de  Rodés,  couma  comte  et  com- 
tassa,  fero  lor  novela  intrada  en  la  ville  de  Rodés  couma  s'ensec. 

Penmeyrement,  es  de  notar  cossi  losdits  seignours  estant  en  Gas- 

CQgna  deKbereron  venir  a  Rodés  fa  lor  intrada  couma  comte  et 

comtessa  ;  per  que,  avant  que  venguesson  per  longtemps,  la  villa  ne 

estant  avertida,  tenguero  tots  ensemble,  tant  de  Bourg  que  de 

CietUat  plusieurs  conseils,  et  feron  plusieurs  ordonanzas  tant  sur  la 

manieyra  de  anar,  que  sus  los  vienres,  ainsi  que  appert  per  los 

conseils  et  ordonanzas  sus  aysso  fâchas  et  a  présent  escrichos  ;  et 

mtre  aoutros,  que  lodit  Bourg  et  ladiche  Cieutat  ensemble  non 

farian  que  un  corps,  et  tota  despensa  que  se  faria  se  pagaria  per 

miège  entre  lo  Bourg  et  la  Cieutat;  et  per  so  que  las  gens  dels 

estats  deldit  comtat,  ressort  et  Gastellanias  s'en  assembleron,  et 

tengueron  lous  très  estats  per  plus  honorablomen  recevre  losdits 

seigneur  et  damo  ;  per  so  que  lodit  seigneur  ara  Rey  de  Navarra, 

beou  frère  del  Rey  nostre  souverain  seigneur  ;  et  lioctenant  et  gou- 

vemur  del  Rey  en  Guienna  et  comte  de  Rodés,  et  la  damo  sorre 

unica  del  Rey  et  comtessa  de  Rodés,  lodit  pays  ordounat  que  H  séria 

f  ach  présent  en  nom  deldit  pays  de  doas  pintas,  dos  plats,  et  doas 

copas  d'argen  surdauradas  que  cousteron  de  quinze  a  seitze  cents 

francs;  et  lor  séria  fach  dos  pavillons  de  velous  cromeysi;  et  las 

ruas  oun  passarian  covertas  avec  armas  et  capels  de  triomphé  ;  et  la 

escueria.  lour  séria  defrayada  aïs  despens  deldit  pays  del  comtat  de 
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Rodés  ;  et  oultra  aquo,  ladita  villa  Bourg  et  Cieutat  lor  faria  présent 
de  sieys  pipas  de  vi  blanc,  et  sieys  de  vi  clar  »  trentodous  massapas 
drageya,  et  trente  sieys  torchas  de  cira  ;  et  aussi  serîan  ordounats 
certens  coumpagnous  tant  merchants,  notaris,  que  menesteyrals 
habillats  de  lieureya  roge,  ambé  arquebusas,  piquas,  alabardas  et 
aoutres  amésés  per  anar  alandevan  per  recebre  losdits  seigneurs. 

Perqué,  losdits  seignonrs  partent  de  Gascogna,  passent  à  Tolosa  et 
d'aqui  Âlbi,  venguero  lou  dimecres  dormi  a  Galmont  de  Plancatges 
et  \o  dijaux  mati,  houra  de  nau  houras,  ladicho  damofet  son  intrada 
aldit  Rodés,  et  la  villa  li  anat  alendavan  jusquesa  Puech  camp.  Premiey- 
rement  los  messious  officiers  fasen  lour  corps,  et  après  los  menes- 
tayrals  ambe  arcabusas,  piquas,  alabardas;  et  après  los  coumpagnous 
des  merchants  et  notaris  touts  habillats  de  lieureya  en  nombre  de 
très  ou  quatre  cents  ;  et  après  venian  losdits  cossouls  de  Boorg  etde 
Cieutat  ambe  los  borgesés  merchants  et  aoutres  gens  de  la  vOla  am 
trompetas  et  aoutres  instruments  de  musica,  marchan  par  ordre,  les 
cossouls  del  ^our^  anan  a-man  dextra  per  so  que  eron  lours  seignoors; 
et  aneron  recebre  losdits  seigneurs  en  ledit  cami  près  deldich  Paech 
camp  ;  Oun  trouveron  ladiche  dame  que  venia  en  una  Gtieyra  cou- 
verte de  velous,  et  ledit  premier  cosseul  li  fet  la  arenga  per  tots;  et 
après  marchant  per  ordre,  vengueron  juscas  al  portai  dels  Frayres 
meneurs,  et  quand  foueron  aldit  portai  devant  la  gleysa,  lodit 
Sicard  premier  cosseul  deldit  Bcfurg  requérit  la  diche  dame  que,  en 
enseguen  las  coustmnas  anticas,  ladiche  dame,  avan  que  hitrés  en  la 
vîila,  promettes  tener  lad.  villa  en  las  libertats  et  bonas  costnmas 
accoustumadas,  et  promottès  de  confirma  lous  privîletges  per  los 
prédécesseurs  comtes  a  lad.  villa  donats,  so  que  lad.  dame  volentîés 
promettétet  autroyét  aldits  cossouls  et  a  lad.  villa;  de  que  lod.  Sicard 
premier  cosseul  ne  requérit  acte  et  instrument  estre  près  et  retengut 
per  me  notari  et  greffier  del  cosselat  deldit  Bovrg  en  las  presendas 
de  sieur  Jean  Resseguié,  sieur  Eloy  Vemhes  cossouls  de  la  Cieutat  et 
plusieurs  aoutres  et  de  me  notari. 

Et  se  fach,  cossouls  meneron  ladicho  dame  en  la  villa  marchant 
et  intrant  per  lodit  portai  oun  los  deus  premier  cossouls  et  los  dous 
daniès  delsd«  Bourg  et  Cieutat  prengueron  lou  pavillon,  anan  et 
marchant  los  del  Bourg  a  man  dextra,  et  les  de  la  CieutaJt  a  man 
senestra  ainsi  quéra  estât  accordât ,  et  portant  lod.  pavillou  sur  lad. 
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damo  en  lad.  litieyra  ;  et  aldit  portai  se  trouveroD  Usprocesskms 
de  las  gleyas  de  Nostra  Damo,  de  Sant  Anuios,  des  frayres  ipreài" 
cadours  et  menours  ambe  las  crouses,  ïeliquas  et  capas  ;  et  tots 
ensemble  marcheron  per  lad.  carrieya  del  Bal  couverta  dessus  de 
draps  ambe  armuras  et  capels  de  triumpha  et  paradas  de  ça  et  de 
là  de  bel  Iki^e  blanc  ambe  Qors  et  erbas  odorantas  juscas  a  la  place 
de  la  Prucha  oun  se  troubet  Mos&  Fevesque  de  Rodés  babillât  e& 
pontifical  am  sos  canonges,  et  aqui  receveronUd.  damo  couma  com- 
tessa,  etdaqui  estant  mareberon  per  carrieyra  notw. juscas  a  la 
place  et  juscas  a  la  gleysa  de  Nostra  Danw^  estant  lasd.  carrieyro  et 
place  couvertas  et  paradas  couma  ci-dessus  es  dit  de  las  aoutres  et 
aqui  descendét  lad.  damo  et  anat  roumia  a  Nostra  Damo. 

£t  après,  ledit  jour,  bora  de  sieys  boras  del  ser,  fit  son  intrada 
lod,  s^gnour  et  comte  en  lad.  villa  en  Tordre  et  manieyra  susd  : 
Aneron  alendavan  juscas  ald.  Puech  camp ,  et  quand  foueron  ald. 
portai,  losd.  seigneurs  cossouls  de  Bourg  feron  ald.  seignour  pre^tar 
samblablopromessode  los  tenir  en  lors  libertats  acoustumadas  et  de 
cûofîrmar  lors  priviletges,  so  que  lodL  seignour  promettet;  et  de 
tout  so  dessus^  losd  cossouls  ne  demanderon  acte  estre  retengut  per 
me  notari  en  la  |H*esencia  desd.  Resseguié  et  Vemhes  cossouls  de  la 
Cieuiat^  Henric  Forestié  de  lad.  villa,  Jean  Tornié  del  monestére  ba- 
,  bitant  et  de  me  notarL 

Et  après  so  fach,  losd.  dous  seconds  cossoids  et  los  dous  terzes  de 
Bcurg  et  de  Cietitat  anan  et  marchant,  los  cossouls  de  Rourg  a  man 
dextra  et  los  de  Cieutat  a  man  senestra,  prengueron  lou  pavillon  de 
Velous  cromeysi,  et  lod.  seignour  estant  déjost  marcheron  ambe  las 
processions  et  aoutres  gens  couma  dessus  est  dich  de  lad.  damo  com- 
tessa  juscas  a  la  place  de  la  Frucha  a  la  peyro  redonda  oun  se 
troubet  lod.  Monseig  Tévesquede  Rodés  loqualreceubet  lod.  seignour 
oouma  comte  de  Rodés  ;  et  daqui  en  bon  ordre  marcheron  per 
carrieyra  nova  juscas  a  la  place,  et  daqui  juscas  a  la  gleysa  de  Nostra 
Z^amo  ount  avia  granda  multitud  de  poble,  tant  de  la  villa  gentils-r 
hommes  que  aoutres  et  aneron  lotgea  a  Tevescat. 

Et  après,  lo  dissate  dososept  de  juillet  fouet  fach  lou  couronnement 
desd.  seignour  et  damo  couma  comtes  de  Rodés  en  la  gleysa  de  Nos- 
tra Damo,  ainsi  que  se  ensec. 

Lou  mati,  environ  nau  horas,  loud.  Mons.  Tévesque  vestit,  en  pon- 
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tifical,  ambela  proucessiou  de  lad.  gleysa  se  troubet  al  pé  de  la  porta 
de  lad.  gleysa  oun  vengueron  lousd.  seignouret  damo,  et  foueronper 
lod.  Monseig.  Tévesque  ressauputs  etprouœssionnalomentanan  inte- 
ron  en  lad.  gleysa  et  chord'aquela;  el  loud.  Monseig.  l'évesque  assi- 
liet  loud.  Mons.  lou  comte  en  sa  cadieyra  episcopal,  etMadamo  alpé 
d'el  ;  et  loud.  evesque  anet  commensar  la  messa  amb  nota  en  ponti- 
fical ;  et  quand  se  vent  a  far  Tofferta,  losd.  seignour  et  damo  aneron 
offeri  un  drap  d'or,  ainsi  que  dison  que  es  de  coustuma;  et  après 
que  ageron  offerit,  loud.  evesque  parten  del  altar  menet  lousd.  sei- 
gnour et  damo  a  lour  loc,  so  es,  assiliet  loud.  seignour  couma  comte 
en  la  cadieyra  de  peyra  que  es  près  la  cadieyra  pontifical,  et  lad. 
damo  al  pé  deld.  seignour;  et  près  lod.  evesque  la  corona accoustu- 
mada,  laquale  es  de  métal,  et  demora  et  se  te  en  la  cambra  dels 
archifsdeld.  comtat,  et  la  mes  sur  la  testa  deld.  comte  et  après  sur  la 
testa  de  lad.  comtéssa  ;  et  so  fach  lod.  evesque  s'en  retoumet  ald. 
altar  etacabet  la  messo;  et  après  que  ayut  levât  Nostre  Seignour, 
loud.  evesque  toumet  vers  lousd,  seignour  et  damo,  et  en  un  plat  lour 
pourtet  las  claus  de  la  Cieutat  et  castels  et  forteressas  d'aquela, 
ainsi  que  es  accoustumat  faire  en  las  nouvelas  intradas  delsd.  sei- 
gnours  ;  et  après  la  messo  acabada,  loud.  evesque  s'en  retoumét.per 
sa  deshabillar  delsd.  habillamens  pontificals,  et  lousd.  seignour  et 
damo  retoumeron  à  lad.  mayson  episcopalo,  marchant  devant  elses 
Moss.  lou  sénéchal  del.  comtat  portant  lad.  corona  en  sos  brassés. 
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6.  -JOUBIAl 

«le  lie  qui  s'est  passé  à  1I111»h  depuis  le  iO  d'octobre  i66#  9 
Jusqu'au   19  d'avril  156», 
9ar  M.  Hartini,  lieutenant  principal  au  Baillaye  de  cette  Tille* 


L'an  1560  et  le  10  du  mois  d'octobre,  M.  Richardi,  conseiller  en 
la  cour  de  Parlement  de  Tolose,  qu'était  en  ville,  logé  au  logis  de 
ia  Pomme,  pour  exécuter  l'arrêt  M.  de  Vabres  contre  Antoine  Cahu- 
sac,  nous  envoya  chercher  tous  les  officiers  de  la  ville,  savoir  : 
M«  Ramond  de  Bonal,  juge,  le  lieutenant  particulier  et  moi,  en- 
semble M.  Antoine  Pegurier,  docteur  et  procureur  du  Roi,  et  Jean 
Guérin,  licentié,  M.  Pierre  Aldebert,  aussi  licentié,  Anselme  Molinier, 
consuls,  où  illec  assemblés,  nous  fit  force  belles  remontrations  com- 
ment nous  devions  procéder  contre  les  huguenots;  et  voyant  le 
grand  nombre  de  gens  qu'étaient  lâchés  en  leur  secte,  et  que  l'on 
ne  savait  à  qui  nous  fier  pour  en  acquérir  ses  témoins  pour  éviter 
une  sédition  et  danger  de  nos  personnes,  que  nous  en  devions 
informer  à  tout  le  moins  sommairement  pour  en  informer  le  Roi,  et 
faire  proclamations  tous  les  jours  de  ne  faire  telles  assemblées  et 
congrétions  avec  port  d'armes  ne  autrement  :  et  quand  autrement 
ne  pourrions  informer,  que  nous  en  devions  de  nous-mêmes  faire 
mémoires  et  registres  de  jour  en  jour  de  tout  ce  qui  se  ferait  pour 
en  répondre  à  lieu,  et  temps  pardevant  nos  supérieurs.  A  cause' de 
quoi  suis  délibéré  de  réduire  en  mémoires  tout  ce  qui  a  été  fait  par 
lesdits  huguenots,  et  en  remettant  par  écrit  de  ce  me  souviendra. 

26  septembre,  —  Le  premier,  comment  les  huguenots  purent  prêcher 
aux  écoles,  —  Et  premièrement ,  petit  après  que  fus  arrivé  de 
Tolose  de  la  poursuite  de  mon  procès  contre  Etienne  Brunelet 
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Antoine  Rieufregier,  le  26  septembre  au  soir,  entre  huit  et  neuf 
heures  de  nuit,  qu'était  un  jeudi,  qu'Etienne  Brunel  fut  blessé,  les 
huguenots  firent  prêcher  aux  écoles,  et  après,  un  grand  nombre  se 
mirent  à  gueuler  par  les  rues  les  psahnes  de  David  en  français, 
portant,  les  premiers  et  les  derniers,  bâtons  et  armes  longs  ;  et  cela 
continuèrent  h  faire  presque  toutes  les  nuits  jusqnes  que  le  ministre 
fût  arrivé  de  Genève,  lequel  fut  conduit  par  Bernard  Vayse,  et  entra 
âimanche  6  de  oetcrinre  par  la  porte  de  la  Fon^  et  le  son*  même 
commença  à  prêcher,  et  a  continué  tous  les  soirs,  et  coutume  avait 
à  passer  et  chanter  par  les  rues  dix  ou  douze  jours,  comme  je  le  vis 
passer  trois  ou  quatre  soirs. 

Du  cdmmencement  de  ces  prêches  et  assemblées,  nous  fimes  faire 
de  par  le  juge  et  consuls,  criées  de  ne  faire  aucunes  assemblées, 
prêches,  ne  porter  armes. 

6  octobre.  —  Balestement  de  frère  François  Pelicier,  —  Davantage 
survint,  qu'un  dimanche  6  dudit  mois  d'octobre,  lesdits  huguenots 
battirent  frère  François  Pelicier,  custode  {gardien)^  de  Querci,  du 
couvent  de  Saint-François.  Le  lendemain  après,  M.  le  juge  et  moi, 
ensemble  lesdits  Âldebert,  Molenier  et  Antoine  Goret,  coi^uls, 
allâmes  aux  Cordeliers  pour  l'ouïr,  où,  après  être  oui,  ouïs  quatre 
religieux  avec  lui,  écrivant  M«  Pierre  Privât,  notaire. 

9  jQciobre.  —  Sommaires  inquisUiom,  ^  Et  le  megrcredi  a{Mrès» 
9  dudit  mois«  à  la  maison  de  M.  le  jug^,  tous  les  oQiciers  nou/s  assem- 
blâmes, ensemble  Guerini,  Trauconis,  Cortines,  Aldebert,  Mol^aier, 
George  Bonal»  Borzès,  Davene^  et  quelques  autres,  où,  à  la  réqui- 
sition  dudit  Pegurier,  procureur  du  Roi,  fut  advisé  que  d'esquérir  il 
pourrait  y  avoir  du  danger,  mais  en  serait  informé  sommairement, 
ce  que  fut  fait  ;  et  en  fut  retenu  acte  par  M''*  François  Goderci  et 
Picourt,  (te  laquelle  j'en  ai  un  double,  écrit  par  Daude. 

Et  fut  arrêté  que  serait  envoyée  une  copie  à  M.  le  cardinal  d'Ar*- 
magnac,  qu'était  à  la  cour  pour  en  remonstrer  au  Roi,  et  une  copie  à 
la  coux  àe  Parlement. 

Et  ledit  jour  fut  décrétée  la  susdite  lûquisition  faite  à  la  requête 
<kKiit  Pelicier,  «t  fut  décrété  contre  André  Pinîardet,  notaire,  prise 

âe  corps  et  contre  G Dauves  et  le  cardeur,  que  demeure  à 

j'x)uvroir  de  Cantagrel,  lequel  s'appelle  M«  GuiUaume,  qu'est  du  pays 
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de  France,  apunaemeht  pei^onM  ;  et  en  «ortâttt  de  la  imaison  Gros- 
sat,  se  Tint  une  femme  ooâtre  le  procàreuf  du  Rôi,  qui,  sous  coup- 
leur de  lui  demander  ce  qu'on  disait  qu'il  devait  faire  à  son  cousin« 
lui  dit  qu'il  avait  requis  contre  les  huguenots,  que  pensa  y  avoir  une 
information. 

10  éotobre,  <-*—  Et  le  jeudi  après,  10  dudii  mois  (1),  furent  faites 
autres  criées  de  pitr  le  Rii,  juge  et  coitôiils,  de  ne  apporter  nueuas 
armeSt  ne  faire  assemblées  de  nuit  ne  de  jour,  lesquelles  j'écrivis  de 
moi  maifi. 

Ledit  jbur,  fut  délibéré  par  les  consuls  envoyer  à  la  cour  pour  en 
faife  plleiiilte  au  Roi. 

11  octobre.  —  Le  vendredi  après,  11  dudit  mois,  Piniardet  fut  fôft 
prisonnier^  et  ne  sais  quelle  procédure  lui  sera  faite  par  le  juge , 
ensemble  contre  les  autres. 

1>2  ûciobre.  ^  Requête  poult  avoit  témph,  -*■  Le  isamedi  12  dudit 
mois^  étant  de  relevée  au  conseil  pour  rapporter  te  prôteès  de  Andr^ 
Mellet  contre  Pkerfe  Mellet  de  la  Calsàde,  paroisse  de  Saint-Dalmasy 
en  SéVérac^  p^é9ents  A.  Cavalier,  Guachedis  AMbebert,  Csbussaô, 
Combeb,  Monlroziert,  à  lui  asi^^tant  M^.  Pegtnrieri,  do<:teu^  «û  méde- 
cine, le  fils  die  M.  Pasbalts^  Gi'ozat  et  pluàeurë  autres  itiarchands, 
me  à  ^ésenté  une  re(}uêtev  lal^uelle  il  aurait  ti^née^  aux  fins  Im  être 
accordé  un  lieu  pour  faire  prêcber  TÉv^gile  oommè  est  oofttéjhu  en 
sa  requête.  A  laquelle  fut  répondu  que  serait  montrée  au  procureur 
du  Roi  ;  et  cependant  inhibition  de  ne  prêcher,  ne  faire  prêcher 
sans  licence  de  Tévêque,  à  peine  indicte  aux  saints  décris»  et  de  ce 
en  fut  retenue  acte  par  Cossergues. 

PrimMiQfh  ite  fie  prêehÉt.  ^  Et  incèntinenl*  après  lââlte  Requête 
coii^uniquëe  nuâit  procureur  fût  rapf^ôrtée  en  ootiseil  es  présences 
dé  Guêribi,  Gua<:ilés,  A.  CaV^Kér^  Aldebei't^  Càhus^âd^  dôiiiâeè, 
Trauconis,  par  délîMrâtion  desquels  fut  inhiM  de  ne  prétlier^  ne 
faire  prêcher  en  aucun  lieu  que  ce  soit,  de  nuit  ne  de  jour,  à  la 
peine  contenue  aux  saints  décrets  et  d^exconununication  de  l'Église 

(1)  C'est  à  cette  date  que  commence  vraiment  le  journal  de  Martini,  puisque 
e'èét  ^  jonr-là  (Jfu'il  prit  la  k-ésâtàtion  de  te  rôAigë^.  €ë  qui  Recède  fkl  écrit 
d'après  ses  souvenirs. 

TOM,  IV.  27 
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el  autres  peines  contenues  aux  édits  du  Roi,  sans  permission  de 
révoque  ou  ses  vicaires-généraux,  et  en  fut  retenue  acte  par  Goderc. 

13  octobre.  —Et  le  lendemain  matin,  qu'était  dimanche  13  dndit 
mois,  M*  Jean  de  Malrieu,  notaire,  me  vint  présenter  une  missive  de 
M.  de  Vabres  {1  ),  qui  s'adressait  à  M.  le  juge,  datée  du  10  de  ce  mois, 
écrite  à  Rodez,  laquelle  missive  je  communiquai  aux  consuls  dans 
leur  maison  consulaire,  où  fut  lue  une  autre  missive  dudit  sieur  qa'il 
avait  envoyée  aux  consuls,  et  fut  résolu  faire  proclamer  les  criées 
que  je  avais  faites  et  que  feront  en  nos  présences  et  de  M.  le  lieute- 
nant particulier,  Aldebert  et  Molenier,  consuls,  à  l'issue  de  la  messe.; 
et  après,  allâmes  à  la  procession,  suivant  le  mandement  dadit  siear 
évêque. 

Continuation  de  requête  pottr  avoir  temple.  —  Après  dîner,  fûmes 
assemblés  à  la  maison  :  comme  on  fut  résolu  d'écrire  réponse  audit 
sieur  évêque,  et  en  traitant  desdites  affaires,  Montrozier  arriva  avec 
le  docteur  Pascalis,  Crozat,  les  deux  Cabaniers,  marchands;^ 
Etienne  Rascalon  jeune,  le  fils  de  Guaches,  et  plusieurs  autres, 
lesquels,  au  nombre  de  cent,  requirent  réponse  de  la  requête  qu'ils 
avaient  présentée  aux  consuls  pour  obtenir  lieu  pour  prêcher,  lesquels 
leur  firent  semblable  réponse  que  la  cour  fit,  comme  est  contenu 
aux  actes  pris  par  M*  Jean  Giscard,  notaire  de  la  ville  et  par  M*  Fran- 
çois Goderc,  qui  en  retinrent  le  commencement. 

Ift  octobre,  —  Appointement  extraordinaire  contre  Piniardet,  — 
Le  lundi  14,  fut  procédé  contre  André  Piniardet,  notaire,  accusé 
d'avoir  battu  M.  Policier,  religieux,  et  après  l'audience  rapportée 
par  moi  en  conseil  fut  ordonné  que  serait  procédé  extraordinaire- 
ment  lui  étant  prisonnier,  et  que  Govery  et  le  cardeur,  nommés  au 
décret,  seront  ajournés  en  personne,  et  que  commandement  serait 
fait  à  Combes,  substitut  du  procureur  du  Roi,  faire  mettre  à  exéco- 
don,  à  la  peine  de  l'amende,  ce  qui  après  lui  fut  par  moi  intimé. 

17  octobre.  — Inhibitions  faites  au  ministre  dans  les  écoles.  — Le 
17  dudit  mois,  qu'était  jeudi,  en  l'absence  de  M.  le  juge,  qu'était  à 

(1)  Jacques  de  CorneiUan,  transféré  à  Rodez  en  1560,  mais  quijEie  prit  pos- 
session qu'en  1569. 
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Rodées,  éimiy  M  le  lieutenaal  particulier,  malade  de  quelques  ca- 
tarrhes, je  me  transportai  avec  les  sieurs  Anselme  Molenier  et  An- 
toine Coret,  consuls  eu  Tabsence  de  leurs  compagnons,  et  M*  Jean 
Guerin,  Durand  Trauconis,  lieentiés.  S'  Antoine  Davenes,  Pierre  Du- 
raad,  M.  de  Comey  ras,  M**  André  Cossergues  et  autres,  aux  écoles  envi- 
ron huit  heures  de  uuit,  pour  nous  certifier  si  Ton  prêchait  comme 
le  bruit  en  était;  où  illec  appliqués,  trouvâmes  un  prêtre  sur  la 
chaire,  et  toute  la  salle  haute  desdites  écoles  pleine  d'auditeurs,  en 
nombre  de  quatre  ou  cinq  cents,  lequel,  après  interrogat  de  la  raison 
et  fin  de  cette  assemblée,  et  de  ce  qui  se  faisait  et  de  son  nom,  nous 
aurait  répondu,  comme  est  contenu  en  Tacte  sur  ce  pris  par  ledit 
Cossergues,  et  qu'il  s'appelait  Jacques  Duval,  natif  de  Rouen,  habi- 
tant de  Lyon,  dont  Im  aurions  fait  les  commandements  et  inhibitions 
de  ne  prêcher  aucunement  et  aux  assistants  et  autres  jurisdiction- 
nels  de  ne  les  ouïr  ;  que  avait  répondu  comme  en  ladite  acte  à 
laquelle  s'en  faut  remettre  pour  ce  que  fut  ample^ 

Et  pour  ce  que,  en  procédant  auxdites  actes,  n'était  possible  pren- 
dre garde  des  assistants  audit  prêche,  demeurai  là  dedans  tant  que 
son  prêche  dura,  notamment  pour  prendre  garde  de  ceux  qui  l'ouys- 
saient,  et  à  ce  que  dirait  et  prêcherait  :  et  lors,  ne  prêcha  rien  que 
des  oration3;  comment  celui  qui  priait  Dieu  se  devait  démesler  de 
toutBS  angoisses*  négoces  et  sollicitudes,  et  dresser  son  oration  à  un 
seul  Dieu,  et  ne  soi  attribuer  en  oraison  aucun  bien,  dignité,  ni  hon- 
neur en  nous  ;  €t  après  son  prêche  fini,  il.  dit  quelques  prières  ;  et 
icelles  dites,  les  auditeurs  se  mirent  à  chanter  un  psalme  de  David 
en  français;  et  celui  qui  tenait  la  principale  partie  à  chanter  était  le 
frère  de  M*  Pierre Terondels,  orfèvre,  le  nom  duquel  ne  saurais  dire; 
et  y  en  avait  plusieurs  autres  qui  chantaient,  de  tous  lesquels  connus 
Guillaume  Bolsié,  qui  a  pris  en  femme  la  fille  de  M.  de  Vins,  duquel 
je  pris  plutôt  garde  que  des  autres  pour  que  était  au-devant  de  moi 
et  frère  dudit  Terondels,  et  était  assis  au-devant  de  la  chaire  :  et 
ollre  celui-là  connus  U*  Guillaume  Montrozier,  clerc,  Crossat,  les 
deux  frères  Cabanier  de  pîas^o,  Cabanier  de  peyssibro,  Antoine 
Millau,  cordonnier,  M«  Pierre  Rascalon,  notaire,  Jean  Sodem  frère 
à  Jacques  Sodem,  Stephanon  du  domaine  du  Roi,  qu'était  assis 
auprès  de  moi,  Dominique  Bosc,  qui  me  vint  accompagner  jus- 
ques  à  ma  maison,  le  serrurier,  qu'est  venu  de  dehors  que  l'on 
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appelle  Fromayotiy  que  moquait  (mouchait)  la  chandelle  du  mu 
nistre. 

Des  femmes,  Madone  de  Pascalis,  Madokie  de  Bonamy  et  àà  fille, 
qu'est  à  marier,  Jeanne  de  Geraldi,  femme  de  Grégoire  Dâured^  h 
veuve  de  Johan  de  Meiroeys,  dona  Lomrdiui,  dona  PortaUs  et  deux 
de  ses  filles,  mariées  avant  Fuges,  la  femme  de  GuiUiâame  Bol^é, 
qu'est  fille  de  M.  de  Vins. 

18  octobre.  —  Criées  du  Roi.  —  Le  18  dudit  mois,  qu'était  ven- 
dredi, reçus  du  fils  de  M«  Giiyon  Coderci,  notaire,  clerc  du  greffe, 
revenant  de  Villefranche,  une  missive  de  M.  le  Sénéchal,  dressant  à 
M.  le  juge  et  une  copie  des  criées  de  par  le  Roi,  lesquelles  je  baillai 
incontinent  à  M«  François  Coderci  pour  faire  publier,  ce  que  furent 
incontinent  ;  et  après  furent  baillées  à  M.  Félon,  vicaire,  pour  les 
faire  proclamer  au  prône  le  dimanche  après. 

19  octobre.  —  Requête  de  Piniardet  tendant  û  46itefnr  son  élûtgim- 
ment.  —  Le  samedi,  je  rapportai  la  requête  de  Piniardet  tetHlàm  à 
son  élargissement  en  présaice  de  A.  Cavalier,  Guaches,  Cottine^ 
Cahussac,  Romes,  Rochefort,  en  présence  desquels^  après  kvdit  en* 
tendu  la  réponse  du  procureur  du  Roi,  qu'il  avait  baillé  àu  coûS^i, 
avait  été  ordonné  que  ledit  procureur  ferait  dilîgencefe  de  faiiiô 

venir  Antoine ,  qui  reste  seul  témoin  à  artîver,  et  ce 

dans  trois  jours  et  à  la  peine  de  10  livres^  pouf  ce  fait,  lui  être  ré- 
pondu sur  son  élargissement,  comme  est  dit  en  Taôte  prise  paf 
Coderci,  greffier  commis» 

Ledit  jour,  sur  le  tard,  Crozat  et  Cabanier  de  Peysêiero,  en  vébant 
de  Lesbat^  près  la  porte  du  Jumelé  me  dirent  que  leur  ministre  à'en 
allait,  dont  il  n*a  prêché  que  ledit  soir  qu'il  prit  tot^  de  des  aâdl^ 
teurs,  et  enfin  que  j'iti  oui  dire  que  depuis  n'a  prêché. 

25  octobre. —  Appointement  que  Piniardet  serait  mis  anœ  fen^  ^ 
Le  25,  dudit  mois,  je  mis  sur  le  bureau  ladite  clausion  pour  être  pro- 
cédé sur  le  brisement  et  sur  la  forme  de  procéder,  ensemble  sur  h 
requête  pour  ledit  Piniardet  baillée,  dont  fut  ordonné  que  ledit  Piniar- 
det serait  mis  aux  fers,  bailler  deux  hommes  de  garde,  Spioasse  as- 
signé dans  trois  jours  pour  lui  être  arquavé  .  commandement  au 
procureur  du  Roi,  à  la  peine  de  25  livres,  de  faire  mettre  .les  appoin- 
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tements  h  exécuticwi  omme  est  dit  en  l'acte  du  conseil  prise  par 

Cedercl 
Et  le  allant  exécuter,  .M«  Jean  Feret,  commis  du  receveur  des 

amendes,  m'avait  fait  prévenir;  présents  M'»  Cavalier,  Guerin,  Cor- 
tines,  Coderc,  Cossergiies,  Lafare  et  Dumas,  et  plusieurs  autres, 
qu'on  aurait  demeuré  sous  la  tour;  et  sur  le  soir,  serais  allé  protester 
contre  lesdits  au  lieutenant  particulier  trouvé  dans  sa  maison,  si  ne 
faisait  mettre  à  exécution  la  sentence,  présens  Pierre  Salgues, 
Portai  et  Guillaume  Artis. 


liBciine  de  onae  mois* 


31  dùûi  1564,  — Le  dimanche,  dernier  du  mois  d'août  1561,  après 
vép^e?^  étant  avçrti  que  depuis  vendredi  pasaé  y  avait  en  ville  un 
TOini^tre^  qui  éxait  venu  du  pays  de  Languedoc,  qui  prêchait  es\ 
V^qHg,^  et  que  aussi  l'on  m'avait  do^oé  à  entendre  que  l'on  savait 
^rQinjUi  la  crpix  dç  la  Capelle ,  en  défewt  du  premier  consul ,  qui 
n'était  p^  en  ville»  allai  trouver  le  sieur  Vçirdaille,  second  cow^ul, 

^yec  l^qu^l  arrêtâmes  qu'il  fairait la 

pjj^ip^ft  dea  appsureus  de  la  ville  pour  s'en  aller  avec  M.  le  juge,,  ses 
lieutenants  et  autr^^  de  la  cour,  aux  écoles  comme  il  prêcherait 
pour. ledit,  et  lui  intimerait  lui  faire  les  inhibi- 
tions nécessaires  :  dont  après  souper  m^en  allai  chez  M.  le  juge, 
où   ne  y  fut  point,  sinon  M.  de  Simac,  son  frère,  car  il  était  allé 
après  souper  chez  Cortînes.  Vrai  qu*un  petit  après,  comme  là  veil- 
lions avec  sôndit  fi-ère,  il  arriva  avec  ledit  Cortines,  M.  le  lieute- 
nant-particulier, et  M*  André  Cossergues,  qui  avait  soupe  avec  ledit 
Cortînes,  comme  it  me  dit  :  auquel  M.  le  juge  lui  fît  récit  de  l'arresta- 
tion que  avais  faite  avec  ledit  Verdaille,  laquelle  il  ne  trouva  pas  bon, 
disant  que  ce  qu*il  voudrait  faire,  il  le  fairait  comme  lui  viendrait  à 
propos,  maïs  non  pas  à  îa  persuasion  de  personne  :  dont  ra'^en  allai 
incontinent,  et  fus  en  faire  réponse  audit  Verdaille,  aux  fins  qu'il 
ne  fût  point  abusé  sur  mon  arrestation,  tequel  trouvai  devant  sa 
maison. 

f  septembre.  —  Et  le  lendemain,  premier  septembre,  entendis 
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(fae  M.  le  jufge  fai  aux  écoles  avec  ledit  consul  et  leâ  deux  adtres, 
ainsi  que  ledit  Cossergues,  que  prit  Tacte  me  Ta  dit,  ensemUef 
M«  AntoÎTie  Daude^ 

2  septembre.  -  Dont  voyant  que  ledit  juge  faisait  tous  les  actes 

contre  eut  sans  me Le  lendemain,  qu'était  mardis 

second  dudii  mois,  me  allai  avec  W  André  Cossergues  et  ma  fênune, 
afin  que  personne  ne  pensât  en  rien  en  la  maison  de  Cardel  de» 
Mandàrouaù^  pour  d'un  pertuis  qu'il  Jr  a  voir  ceux  qui  seraient  à 

rassemblée  et  entendre  ce  que  prêcherait  :  et  ne ......  rf. .. 

pas  que  Coderc  y  arriva,  et  après  lai  François  Julien;  et  tous  ensemble 
fûmes  là  tant  que  le  prêche  dura  :  Et  vis  M.  le  docteur  Pegurier  aux 
degrés,  ensemble  Combes,  le  chantre,  au  pied  de  la  chaire,  Imbert, 
Salgues,  Bardet,  Sailon,  Portalis,  deux  fermiers  de  MiHau  et  Dar- 
denes,  qui  est  le  fermier  de  l'hôpital,  Dominique  Teisié  dit  Gdibert, 
Gayran,  huileur  de  Davenes,  lo  Sauvage,  le  Fàbré  àel  Jumeï^  lo 
Peyrié,  de  la  Pachallayre,  le  fils  de  Pages  :  et  de  femoies  Dons 
Rouvino,  la  Montaillole  d'en  Peyssière,  la  femme  de  M.  Bonat-Lafcroô, 
la  fille  du  docteur  Pegurier,  Mande  Gérai,  la  Cdtin,  la  Perrlne,  te 
Montrosière,  la  veuve  de  Jean  de  Mercié,  Genove  de  CompreygDâlc. 

Et  prêcha  des  oeuvres  et  de  la  foi,  disant  que  paûr  les  cËuvres  oo 
n*était  point  justifié,  sinon  par  lat  foi,  car  par  les  œuvres  ne  méritûiA 
rien,  que  ne  faisons  que  payer  ce  que  nous  devons,  etc. 

5  septembre.  —  Le  vendredi,  cinq  dudit  mois,  M.  le  juge»  &ir 
semble  les  trois  derniers  consuls  et  nous,  étant  avertis  que  les  hugue- 
nots avaient  invadé  et  pris  l'église  et  temple  de  Saint-Martin  (1), 
nous  appliquâmes  là  où  fut  trouvé  un  jeune  homme  qui  prôchait,  et 
fut  procédé  aux  informations,  réquisitions  et  inhibitions  comime  est 
contenu  en  l'acte  retenue  par  M«<  André  Cossergues  et  Jean  Giscard, 
notaires  de  la  cour  et  de  la  maison  consulaire,  dont  serait  trpp  long 
écrire  ce  que  fut  fait,  mais  s'en  faut  remettre  aux  actes. 

Ledit  jour,  après  diner,  revenant  de  la  maison  d'AÏdebert,  assister 
à  un  procès  que  le  lieutenant  principal  de  Compeyre  faisait  en  la 
présence  de  Guérin,  Aldebert,  Cahussac,  Coderc,  trouvai  que  les  hu- 


(1)  L'égUse  de  Saint-Martin  était  alors  à  MiUau  une  annexe  de  la  paroisse  : 
elle  devint  depuis  et  est  encore  la  chapelle  des  pénitents. 
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guenotâ  emportaient  les  saints  et  images,  ensemble  tout  Tac^re  meu- 
ble, et  en  faisaient  porter  par  gens  mécaniques,  que  ne  en  ai  pris 
garde,  parce  que  une  partie  de  prêtres  conduisaient  ce  meuble,  et, 
entre  autres,  M.  Pierre  Gabriac,  M.  François  Guibert,  M.  François 
CeKé,  etc.,  etc. 

Et  après,  ce  jonr  même,  étant  à  la  place,  M.  le  consul  Guirard  me 
dit  que  M.  le  licentié  Montrozier  et  autres  plusieurs  Huguenots 
avaient  sommé  et  requis  le  juge  et  consuls  d'aller  inventorier  le  meu- 
He  de  ladite  église,  ce  que  n'avait  voulu  faire,  dont  après  se  sont 
accordés  avec  les  prêtres  qu'ils  prendraient,  par  inventaire,  ce  que 
se  trouverait. 

Et  autant  m'a  dit  M.  Astorg,  consul,  en  achetant  de  lui  trois  mains 
de  papier,  à  dix  deniers  la  main. 

6  septembre.  —  Le  samedi,  sixième  dudit  mois,  M.  le  juge  et  le 
lieutenant  particulier  et  moi  allâmes,  au  couvent  des  Jacobins,  som* 
mer  et  requérir  frère  Bladi,  père  prieur,  vouloir  déposer  et  faire  dé- 
poser les  religieux  sur  le  ravissement  de  l'église  Saint-Martin,  ce 
qu'a  refusé  faire  comme  est  contenu  en  l'acte  prise  par  de  Malrieu, 
notaire.  Dont  après,  aurions  remarqué  ceux  qui  sortirent  du  prêche, 
comme  est  dit  en  l'acte  par  nous  signée  et  par  lesdit  Malrieu  et  Daude, 
notaires;  par  Labouseyou,  orfèvre,  et  Jean  Bardet,  natif  de  Cahors, 
seerétaire  dudit  M.  le  juge,  que  furent  à  ce  présents,  en  la..,..  Et  en 
voulant  sortir,  Crosat  et  Albert  Daure,  cordonnier,  virent  frère  La- 
lyrade,  à  l'église,  faisant  gras  à  dîner,  ainsi  que  ceux  que  nous  avions 

là  mis ainsi  que  frère  Antoine  Curé,  Dominique  de  Mansauet 

François  Bertrand,  nous  dirent  pour  ce  que  furent  à  eux. 

7  septembre.  —  Le  dimanche,  sept  dudit  mois,  environ  sept  heu- 
res du  matin,  M.  le  baron  de  Broquiès  (1),  M.  Duclaux  (2),  M.  de 
Bedes  et  M.  de  Las  Rives  (3)  et  plusieurs  autres  sont  arrivés  en  ville 
avec  le  ministre  qui  fut  ftiit  prisonnier  à  Rodez,  appelé  M«  Jacques 
Buval,  de  Rouen,  lequel  prêcha  le  matin  et  après  dîner.  Le  premier 


(i)  Ce  baron  de  Broquiès  était  Guyon  de  Gombret. 

(S)  M.  Daclaux  était  un  gentilhomme  de  Gompeyre.  G'est  par. sa  maison  qu'en 
1567  les  calvinistes  s'introduisirent  dans  cette  ville  pour  s'en  emparer. 

(3)  M.  de  las  Rives  ou  de  las  Ribes  était  probablement  François  d'Hèbles,  qni^ 
«n  1572,  commanda  pour  les  calvinistes  à  Saint-Antonin. 
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a  eu  un  si  grand  auditoire,  qiijç  Yvn  disait  que  y  avait  deu  oa  trois 
mille  personne»,  non  qi»  autremenl  Taie  vu,  sinon  poir  ouf  cEtfe  k 
H.  du  Boifejet,  sieur  du  IV>uget,  que,,  en  la  compagme  deGossçi^goei) 
et  lean  Bayssao  et  M*  Jeap  Fonsi,  preguant  (pour  soIIicîtaHit),  on  sien 
procès  contre  Privât  et  Buscarlet,  le  m*a  dit  ^  et  que  Uos  ayait'  anae- 
veli  un  enfant  à  la  feçon  de  Genève,  où  il,  y  avait  une  ai  belle  oM&- 
pagi»e  que  longtemps  y  ait  eu  en  mort  (c'est-à-dire  h  un  enl|errè^ 
ment),  ce  y  avait  plus  de  mille  personnes,  et  enfin  le  m'a  aJSroBé, 
ledit  Oossergoes  et  Ponsi,  qui  m'ont  dit  que  MM.  Trauconià  et  Aider 
l»ert  y  étaient,  et  Te^fant  de  Mathieu  Pegurié,  maître  apothicaire, 
lequel  n'a  pas  de  baptême;  et  les  ministres,  tous  deux^  naenaientle 
père;  M.  de  Saint-Yéran  (1)  étttt  après,  av«c  les  susdits geotikbani- 
mes,  et  la  tronpe  après  suivait,  et  l'on  le  ensevelit  dans  la4it!R  ^lî^t 
près  le  Benedke^  ainsi  que  9i  oui  dire  par  un  bruit  comrwt;  e^  le 
soir,  (outes  ces  gens  soupèrent  cbez  M.  de  Saint-Vér^« 

^Kpkmbte.  -^  Et  le  lendemain,  qui  ^t  lundi  8  dndit.  mon,  i<^ 
de  Notre-Dame,  voyant  que  ne  trouvais  personne  qui^voalAl.iKp(Mer 
et  que  n'osais  retourner  aux  Jacobins  pour  savoir  qui  allait  4M  prAdte 
du  ministre,  m'en  allai  voir  M«  (jto  Rochefort  où  ^tant  attendfsL  FÎN?» 
et  y  survint  son  beau-^père  ;:  et  de  la  fenêtre  vis  sortir  une  ^'aade^qpwGi^ 
tité  de  gens,  hoïnmes  et  femmes,  entre  autres  M^  le  doetepT-SeguiÂ^ 
et  son  frère,  M.  le  liceRitié,  son  frère,  de  SaintrAffid^e.,  h^fiia^iM 
de  M.  PascallB,  premier  consul;*  Bernât  HUglat,  à^Fi(im99i9imim^ 
et  Ant^e  Durand  père,  eiflls;  Antenne  BarraU  du  wMn^>'  I^  P^l^f 
du Mnel;  le  cardalre  audit  Jtmeh  que  demeure  à  l'IMpitHli  Iil,  4? 
Saint-Véran;  M.  de  Pierre  ft  sa  femme;  M<  <iu  iV>ug€^  ^is^fffgim*, 
Kjl^pç  t  W  J^^  9u8cayJetv  npts^ire  ;  M*^  perre  Bjascalop  -^  f^fsm^  Sas- 
ealQH,  q^  <î^îiiM|ait  poqp  les  çi^uvtf^;  M«.  Çlienne,  i^  ^  ^ffi^,  la 
fffm-  4q  }Af^^;  \^  femmfr  dç  M*  Penial,  Ajstprg  et  sfi  ^^^^  ^  «* i 
wm^  ;  4|liper^,  spq  fifs  et  9A  femp^e  ;  \^  f^n^.  d^  (i^r^  Astorg, 
Gpnsiii)  \  Iç  fil^  dej  JuJ^n,  ch9U€|SjÇji^r,^  <^  ti^ftf  \^  boutjyqji^Q  ^  Gt^th 


(1)  M«  de  Saint-Veran  éJtait  Honoiô  de  Meotflalia,.  ,<l^  qv  Mo^f^.  Pfijîpv  <>« 
Millau  depuis  1540)  se  âl  calviniste.  Sainl-Veran  f^it.  tfaii  Ver$  W  $  <k(  féviier 
1574,  près  de  I^odèvA,  pai  djes  voleurs  qui  défob^raBl  à<fia,  ceiMÂi^  WottBré0  de 
Montealm,  ferame  du  S^i  de  OonvecUs).  ^'il  Aceoiupagnait,  tovt  IVg^t  qu'elle 
portai  t. 
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^;am;  AMpayé  0  sa  mèrç  ;.  la  i/^mm^  de  Pierre  Mpotelç.;  U  inèr?i  ^ 

l^t  JQvir^  ei^  ajU^t  k  U^bçA.,  tFpi^vai  qu€i,  4aiA$  la  bputiqi^e  (}^» 
DW/réoh^  d^  •[««»?/  çt.  (Ju  c^cIqut  qui  4wCftWQ  k  l'H^M^A  »  W  *i«^ 
veillait,  çpnRipe  un  jour  QttiVrier,  ejt  ip^  Jut  dit  Q^e  çc^s  genltilhigflaR)^^^ 
cp^î,  ^v^wt  waené  le  ipim^tre  view  eoi  o^te  vill§,  en  ^ïvment  w)r 
toei^  le  «lipistre  jeiune,  qu'ét^U  qq  cette  villa,  jusque  à  ViU^rswftr^ 
<|bçî  el,  ^  là,  çeuTç  de  Vill^rapchjç  Iç  d|e.vmeftt,  çcmduirç  JK^^e^  ^ 
lJlmU^U];)aq,  ain^i  que  se.  di;^it  par  up  bruit  çoMTanit^  £(»  ]^  sf^^  ledi^ 
i)m$Me^  viei^,  spupa  cl^e?  M,  1^  liçerui^  MQntro«fer,  qu^  je  Te^  vii^ 
«^jctifi  av^  Ç)roî;at  et  plusieurs  mU^.  que  pq  CQppafe.  pas. 

9  9eptmnbrek  -r-  Le  mardi,  9  dudit  mois,  ledit  ■Moistre  ne  prâcha 
point  et  ne  fut  rien  fait  )  et  la  cause  que  1*0»  diôiit  q»6  ne  prêcha 
point,  pwr  ce,  que  était,  Ojçcupé  à  f^irçt  le^  Qfficiers  è^çe  que  Top  di- 

19  8^f4en^ç^,  -rr  Towtefeia,  le  lenjctemai»,  qu'était  Menspedi» 
19  dudit  mois,  le  baaochien  ^  Oraival,  en  écrivit  dessous  ïïêoi  Te»* 
q^uôte  de  BaUibose  contre  NIaseran,,  i;n'a  dit  qy^  M.  DqQlau^et  quel- 
ques autres  avaient  conduit  le  ministre  vieux  à  Qocppeyre,.  çpiir  le 
faire  prêcjier. 

Ledit  jour,  le  o^inistre  prêcha,  et,  à,  l'issue,  passait  pçyr  là  et 
m'en  allant  ^  la  Qqut  r<ipporter  le  procès  de  Privât  contre  3usçar- 
let  et  de  Buscarlçt  contre  Cortines,  Viaisse,  Vaisseyrou  et  Soque^  vi3 
sortir  l^  fils  aîijié.  de  Parthe  et  sa  mère,  di^  Jum^l;  Anselme JÇarret, 
ûli^. d'Antoine;,  le  Qls  de  Gostiou,  du  Jvmel^  qu'a,  pri3  la  feiçme  dq 
villagjB des  Colons;  la  doctoresse  et  sa  fi}le;  le  {ils  de  M«^  Pq^lis« 
premier  consul;  le  licentjLé  Cahusac;  le  licentié  Montrozier  et.  1^ 
feffip^.deDebréjan;  Marcelin  Portai;  M®  Pierre  Rascaloji;  Xraucquis; 
la  veuve  de  Aldiguié  -^  Saupuele  Paul  ;  le  çhçvalier  de  Xiquet  ;  la  veuvç 
(Je  François  Pui;ai\d ;  Aldebiert;  La  Rp.çhe;^  dam^$  PortîJJs^  mèye^ 

«te. 

_  Etai\t  àjla  boutique  4e  CQSseççies,  est  ças^é.  le  pini3tre,  accom- 
pagné de  Etienne  F^açcalon^  Etienne  Çrossat^  M^  AldçÎDevt,  et  en  çp 
furept  présents,^ avec  le  sieur  Jean  Brupel^  le  Coinmandeur  d^  Balnaes, 
Anselme  Tiquet,^  M*  Jean  Mors^,  M.  Romes  et,  plusieurs  autres.  . 

11  septembre.  -^  Le  jeudi,  onzièn?e  djudit  moi$,  pour  ce  quejîom- 
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mençai  à  rapporter  le  procès  d'Antoine  Bouîllari  contre  Mouisses  et 
Isidore  Mareyal  de  la  Glène-Neuve,  et  continuai  jusques  au  lendemain 
vendredi,  12  dudit  mois,  n'eus  le  moment  d'épier  ceux  que  furent 
audit  prêche  et  n'entendis  rien  de  ces  deux  jours,  hormis  que  M*  An-, 
toine  Daudé  me  dit,  ledit  jour  jeudi,  11  dudit  mois,  à  moi  sollicitant 
pour  Bouillarî,  que  le  soir  précédent,  qu'était  le  mercredi,  les  Hu- 
guenots avaient  fait  le  guet  et  qu'il  les  avait  trouvés,  et  que  Moniro- 
zier  était  premier  avec  un  corselet,  et  que  M.  Aldebert  y  était;  mais 
le  m'a  dit  en  secret,  disant  que  si  Ton  le  savait,  on  lui  ferait  quelque 
déplaisir;  et  le  vendredi  après  (12  septembre),  je  ouis  de  ma  fenêtre 
passer  une  grande  quantité  de  gens  que  passaient  par  la  rue»  armés 
et  en  bâton,  comme  s'ils  faisaient  le  guet;  toutefois,  pour  ce  qu'était 
nuit,  et  fort  tard  et  noir,  ne  connus  personne. 

13  septembre.  —  Le  samedi,  13  dudit  mois,  ne  y  eut  point  prêche 
ni  sermon.  Et  n'entendis  aucunes  nouvelles,  sinon  que,  environ  huit 
heures  de  nuit,  passèrent  au  devant  ma  maison  faisant  le  guet;  tou- 
tefois, ne  connus  personne,  pour  ce  que  était  tard. 

14  septembre.  —  Le  dimanche,  14  dudit  mois,  après  la  messe 
paroissiale,  fut  faite  procession  dehors  la  ville,  comme  était  coutume 
faire,  pour  l'honneur  de  la  fête  Sainte-Croix,  où  n'y  étaient  point  les 
couvents,  et  ne  y  avait  autrement  personnage  d'apparence  que  le 
sieur  Guirard,  quatrième  consul,  avec  lequel  je  allais;  le  procureur 
du  Roi  vieux  ;  le  sieur  Aldeguié  vieux  ;  le  sieur  Dominique  Julien, 
aussi  vieux  ;  sieur  Jean  Brunel  ;  M«»  Jean  Malrieu  et  Durand  Buscar- 
let,  notaires,  et  Antoine  Guirard,  armurier,  et  tout  le  demeurant  était 
brasiês.  Et,  venant  de  l'église  et  de  la  procession,  suis  passé  devant 
Saint-Martin,  où  ai  trouvé  que  l'on  sortait  du  prêche. 

Et  après  dîner,  y  étaient  MM.  de  Pierre  ;  Saint-Véran  ;  M*i«  de 
Pierre;  André  Merceri  et  Antoine  et  leurs  femmes;  Julien  et  son  fils 
Tapre  ;  M«  Bernard  Lacroix,  W  Laurens  Reynes,  M«  Benoît  Farragut, 
apothicaires;  Pierre  Gâches,  fils  du  sieur  Antoine;  jles  trois  Casa- 
niers, marchands;  Colombary,  marchand  de  Rodez;  Gîraud  et  Pierre 
Romer;  Sébastien  Millau,  cordonnier;  Pons  Balmes;  Antoine  Ver- 
dier  et  Etienne  Rascalon,  qui  demandaient  aux  prières;  Trauconis  et 
sa  femme  ;  la  femme  d' Aldebert  ;  les  Almerasses  ;  Balmaguière  et  ses 
deux  filles;  la  femme  d'Etienne  Rascalon;  la  fille  de  Piniardet;  Du- 
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bussaque,  sa  femme  et  sa  ûUe  grande,  tous  de  la  campagfoe  ;  Barrd, 
del  Jwhel  ;  Guiral  ;  Parel  ;  la  Cantagrelle  ;  la  sœur  d' AWebert  ;  le  doc- 
teur Pégurié;  le  messager  des  consuls;  Isidore  Fugiset  samère;  Ca- 
briq  père  de  la  carrieyro  novo;  Pratis  et  sou  fils;  las  moglies  de 
Charles  Pogetet  d'Antoine  Lubac;  dameMarquèse  notre  voisine;  les 
Portails,  mère  et  fille;  Albert  Daures,  beau-ûls  de  Gérai  ;  M*  André 
Piniardet,  le  sartre  sans  argent;  M*  Pierre  Terondel  et  sa  mère;  la 
femme  de  Tapre;  la  femme  de  Bornore;  M.  le  licentié  Montrozier, 
qui  accompagnait  le  minislre,  avec  MM.  de  Saint-Véran,  de  Pierre  et 
plusieurs  autres  portant  Tépée,  entre  lesquels  y  étaient  les  deux 
M'*  de  Palastrousse  et  aussi  y  étaient  Antoine  Barrel  et  Comeles. 

15  septembrCé  —  Le  lundi  15,  ne  y  eut  prêche. 

16  septembre.  —  Le  mardi  y  eut  prêche  ;  mais  pour  ce  que  ledit 
jour,  16  dudit  mois,  fus  occupé  à  faire  le  procès  criminel  de  Gombet 
contre  Anselme  Tiquet,  défaillant,  et  Durand  Galibert,  où  ai  vaqué  le 
mardi,  mercredi,  jeudi  et  vendredi,  ne  vis  entrer  ne  sortir  aucuns  et 
ne  entendis  aucune  nouvelle,  èsquels  jours  aussi  vacquai  à  faire  ac- 
ca..<.«  à  Jeanne  Maret,  dite  la  Cardeironne,  à  Jean  Unal  et  Jean  Ben- 
quié^  étant  prévenus,  ensemble  Jean  Lafon,  avoir  battu  et  détroussé 
François  Monteil  du  lieu  de  Valdayou,  paroisse  de  Saint-André,  à 
YArrVKd  de  Paulet  Daures  ou  Albert  Daures,  son  fils. 

!20  septembre.  —  Le  20,  que  était  samedi,  allai  faire  une  enquête 
par  autorité  de  la  Cour  de  M.  le  Sénéchal,  pour  la  partie  de  Jean 
Teisseîre  et.  Guillaume  Valat,  de  Compeyre,  contre  Pierre  Lacombe 
et  Dalfine  Bornes,  et  Trauconis  comparaissait  pour  ledit  Teisseîre  et 
Valat,  et  un  nommé  Granier  écrivait,  et  c'était  une  enquête  d'office, 
et  Foissac  se  présentait  contre  ledit  Trauconis. 

Le  dimanche  après,  21  dudit  mois,  y  eut  deux  prêches,  l'un  le 
matin  et  l'autre  l'après-dînée,  et  après  dîner  y  était- M.  de  Pierre, 
comme  ledit  Granier,  clerc,  me  dit  que  y  avait  été  et  tous  ceux  qui 
avaient  coutume  d'y  aller  y  furent.  Toutefois,  pour  ce  que  tout  le 
jour  fus  occupé  ouïr  cinq  ou  six  témoins  au  procès  de  ladite  Cardei- 
ronne  et  autres  et  un  témoin  pour  le  fait  de  la  susdite  commission 
dudit  Sénéchal,  ne.y  vis  entrer  ne  sortir,  car  ne  fus  que  le  matin  à 
la  grande  église  ouïr  la  messe  paroissiale. 

Auquel  jour,  et  après  le  jour,  s'est  faite  procession  du  mandement 
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çk&  ré^êq^^  m)  tequeUe  n'y  avmt  dQ  gen^  apparenta  que  le  juge,  le 
QW$i|l.  Qwrard,  wj^i,  le  procureur  du  Roi  vieux*  Donoiniqujs  iulian  et 

22  septembre.  —  Le  lundi  22,  ne  y  eut  point  de  prêche. 

as  septembre,  -^  U  mardi 23,y  wtprêcfee;  xm^  n«  vfepwsoow 
quiyKlU 

24  septembre.  — ^,  Le  mercredi  24,  y  eut  un  fillolage  d'une  nom- 
méQ  Giuelle,  de  Compregnac,  femme  à  un  menuisier  que  demeure 
près  la  maison  de  Bonnes,  et  Antoinette  de  Borzès  a  été  coipmère  ; 
Cabaaier,  d'en  Peyssière^  marchand,  a  été  compère.  Et  étant  à  la 
fenêtre  de  M.  le  Juge,  en  compagme  du  Juge  de  Creysseî,  M.  Pâsca- 
Ifau  Jean  Guirard,  considij,  pour  faire  Tacl©  que  a  été  reçue  par  M*^  Du- 
rmi  Buacartet»  ayous  vd  pass^  les  feuu&es  du  Olkdage»  eotre  les* 
quelle»  y  étweat  M"«*  de  Casl^laau  et  de  Peyr«^,  M«*  é»  PascaK^,  la 
fb>ctQresse  âoi  Peguri4  Kcoasoleaae  da  Astorg,  la  Balmageire,  si 
ffile»  ifemœe  de  Trauconis,  la  femme  d'Aldebert,  la  Monteilkme,  les 
dma  filka  mariées  de  Oçraldi,  savoir  :  le&f€;mmes  de  Ceytre  et  de 
Duirea,  dame  Parinel^  dame  Aimeras  et  sa  heUe-fille  et  plus  d'autres 
vingt  aprèa;  et  les  hommes  sont  yenus  après  »  aceofflopagnaiit  le  mi* 
nistre  et  le  compère,  lesquels  o'ai  pas  vu  que  par  derrière,  car 
étaient  passés  avant  que  nous  ea  soyons  aperçus,  lesquejl3»  à  mon 
^Yi$,  étaient  plus  de  deux  cents  de  compagnie  ;  et,  aprè$i„  était  passé 
Éjft^oe  Croissat  et  M*  Bernard  Astorg  et  quelques  autres  dire  à  M,  le 
Juge,  et  Consuls  que,  s'ils  voulaient,  parler  au  ministre*  il  les  atten- 
dait, au?  Mandarroux^  et,  sur  ce^  a  été  procédé  comme  sçipert  par 
l'acte  prise  par  ledit  Busoarlet*  notaire- 

7  octobre.  — »  Le  7  d'octobre  1561,  frère  Jeai  Ricard,  dit  Mont^, 
religieux  du  couvent  des  Gordetiers,  laissa  l'habit  à  l'église  Saint* 
Martfei,  cxmmte  le  prêche  se  disait,  et,  ce  même  Jour,  un  jeune  rdi- 
gieux  de  Sanac  )e  laissa. 

18  octobre.  ~  Le  diqftauçj[ie„  12  dudi<  mois,  la  fille  de  Palh^riès 
pri^et  épousa  son  n^rien  ladite  égjise,  et  lors  fut  ^seveli  uaeufaut 
de  Guillaume  Artis,  dit  Bill^.. 

U  après  dîner,  fut  hapti^ée  um  fille  de  Galdemarc,  gendre  de 
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Vfôsec^  et  U  ftoch»  éuit  parrain  et  1^  veii^  â^  iëan  wmtet  était 
marraine. 

17  it)cft»é9«.  ^  L6  jeudi,  17  <dudit  fnoi^  Pai'et  ttut  iiËi  eùfàtit  à  bap- 
tême, de  sa  beUe-fiUe^  avôC  sa  gUe,  f^Èomë  à  lëân  Lej^»É^,  -él  ftlt 
baptisé  à.Saint-Marti(i% 

Ce  soir  même,  quelques-uns  brisèrent  sept  croix,  sur  quoi  en  fut 
fait  par  nous  la  vérification,  comme  appert  par  notre  procès-verbal 
émt  par  Cioderci)  ce  que  fut  ie  vekidredi  après. 

20  octobre.  —  Et  le  dimanche,  20  dudit  mois,  fut  trouvée,  sur  la 
croiK  de  lapktcei^s^tx^tàQy  et  la  croix  du  ciiatttièk*erom]^ue>  I-imlage 
de  Notre-Dame  de  la  Capelle  rompue,  Saint  Jacques  et  Saint  Antoine 
rompus,  ensemble  Notre-Dame  de  sur  la  porte  des  Jacobins,  comme 
àttéfeî^ppèrt  par  nôtre  procès-vèrbal. 

El  sût  rexcèi  premier  fut  êiiquiâ  «t  décrété  t^jourÉéniiettt  pèrôôrt- 
nel  côAtrô  Baronlt  ti  Piniiardet,  tel  les  lôttffeâ  furent  baillées  àti  6yii- 
ific,  qii*e«t  M.  Aldebért,  pour  ïes  faire  etécuter,  comme  appettpaf 
Tàcte  pria  par  Codera,  du  iî  dudit  mois. 

21  octobre.  —  Le  21,  M*  Rascalon  tint  une,  fille  de  Marcelin  Portai 
en  baptême,  et  fut  baptisée  à  Saint-Martin ,  et  fut  marraine  la  Re-^ 
boulhe,  tante  dudit  Portai. 

2B  m:iQbrSé  ^  Le  jeudi,  poifr  ce  ^e  quelques  gëùs  à  cbèiml  s*^ 
allaient  en  garnison,  comme  Ton  disait^  à  Béziers,  ytn^M  dé  Rodez, 
loua  les  Huguenots  se  mirent  en  armes  toute  Jlk  niii,  tenant  les  ponces 
de  la  ville  toutes  fermées^  sinon  i(3elle  Ae^  Gèmùè^  où  y  av«iil  b<ML«i^ 
ct)i;qpf  de  gens  en  ariûès  et  te  oiODâul  Cuiratii,  tellètiietit  ^jftte^,  eft  Vè^ 
nant,  M^  le  Jijçe  «t  moi,  de  là,  pour  parJbr  aveu  M.  lé  l^^feoMëT  Sd^ 
dene,  nous  trouvâmes  M.  de  Hèirè,  P^sceiliâ  lé  jeune^  Bilioù,  te  Ff&- 
maifffm^  Terondel  6t  son  fk^fe  récriv^i»)  et  plusieurs  autres,  p6ftènt 
leurs  pistolets,  arquebuses  et  autreâ  aitnes,  et  à  leur  cotnpa^îé 
étaient  Geraud  Astorg;  et  M.  de  Pierre  nous  tint  dé  {tmnds  propos 
fàcbeilx,  que  serait  trop  long  à  écrire. 

IXtRAlT. 

24  octobre.  —  Le  vendredi,  24  dudit  mois,  deux  autres  baptêmes 
à  Salttt-Màrtin. 
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25  octobre.  —  Le  dimanche,  25,  iiAumation  d'un  enfant,  et  mariage 
au  même  lieu. 

Le  même  jour,  et  au  même  lieu,  au  prêche  du  soir,  deux  enfants 
fiirent  baptisés,  dont  Tun  était  fils  de  M«  Pierre  Reynes,  notaire  : 
marraine,  M™«  de  Broquiès;  parrain,  M.  de  Pierre. 

L'autre  avait  pour  mère  la  fille  de  Arnaud  Ârtis. 

2  novembre.  —  Le  dimanche,  2  novembre,  un  autre  baptême  eut 
lieu  à  Saint-Martin. 

A  novembre.  —  Le  mardi,  &,  inhumation  d'un  enfant  de  Durenque. 


8  novembre.  —  Le  samedi,  8  dudit  mois,  suis  été  averti,  par  une 
voix  et  famé  publique ,  que  les  Huguenots  avaient  invadé  le  teqaple 
du  couvent  des  Jacobins  le  jour  d'hier  ;  car  aussi  toute  la  nuit  ao- 
raient  lâché  plusieurs  coups  d'artillerie  tant  du  docher  que  autres 
parties  du  couvent,  dont  me  suis  allébon  matin,  environ  sept  heures, 
à  la  maison  de  M.  le  Lieutenant  particulier,  en  Tabsence  de  M.  le 
Juge,  pour  faire  assembler  le  conseil  et  aviser  le  moins  comment 
faudrait  procéder;  et  en  y  allant,  avons  trouvé  mon  neveu  Borzès, 
près  sa  porte,  auquel  je  commençai  tenir  propos  de  cette  invasion, 
lui  disant  que  nous  allions  au  conseil  pour  savoir  quelque  expédient 
conunent  nous  devions  gouverner,  tellement  que  nous  étions  délibé- 
jés,  si  ainsi  était  arrêté,  ^l'aller  à  leur  prêche  pour  savoir  conunent 
cela  était  fait,  et  leur  faire  les  commandements  et  injonctions  conte- 
nus à  l'Édit  du  Roi ,  et  que  serait  bon  que  ledit  Borzès  en  avertit  le 
ministre  aux  fins  que  n'y  eût  tumulte  ni  sédition  ;  et,  ainsi  que  nous 
tenions  ce  propos,  que  ledit  Borzès  trouvait  fort  bon,  M.  de  Pierre  y 
survint,  lequel  a. été  de  contraire  avis,  disant  qu'il  y  aurait  quelque 
désordre;  dont,  entendu  cette  réponse,  aurions  fait  assembler  le  Con- 
^il,  ensenible  MM.  Pascalis,  Guirard,  consuls,  où,  en  assistance  de 
M.  le  Lieutenant  particulier,  Cortines,  Trauconis,  Â.  Pegurier,  Romes 
€t  Chausande,  licentiés,  aurions  requis  ledit  Cortines,  comme  Syndic 
du  couvent  des  Jacobins,  les  susdits  Consuls  et  Procureur  du  Roi, 
;s'ils  entendaient  en  faire  aucune  plainte,  lesquels  nous  ont  répondu 
comme  est  contenu  en  l'acte  prise  par  Coderc,  greffier  du  Conseil. 
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EXTRAIT. 

9  novembre.  —  Le  lendemain,  dimanche,  9,  Pascalis,  Guirard  et 
Astorg,  Consuls,  avec  Aldebert,  leur  Syndic,  présentèrent  requête 
pour  qu'il  fût  procédé  à  l'inventaire  du  meuble  du  couvent  des 
Jacobins.  

£t  après,  incontinent,  à  leur  réquisition,  sommes  allés  aux  Carmes, 
où  avons  faite  vérification  du  brisement  et  rompure  des  images, 
conmie  est  dit  en  l'acte  prise  par  ledit  Coderc. 

10  novembre.  —  Et  le  lendemain  n^atin,  au  Conseil,  présents 

tous  les  quatre  Consuls ,  et  tous  les  avocats,  excepté  Sapientis, 

Lubac  et  Unal,  ai  exposé  les  grands  excès  commis  par  les  Hugue- 
nots et  fait  les  injonctions  et  commandements,  comme  est  en  l'acte 

'<lu  Conseil  prise  par  ledit  Coderc, 

Et  après  dîner,  allai  faire,  avec  les  trois  Consuls,  savoir  :  Pasca- 
ik^  Astorg  et  Guirard,  l'inventaire  aux  trois  couvents  comme  appert 
piak*  mon  procès-verbal  dudit  jour,  par  lequel  appert  des  diligences 
que  je  fis  de  en  informer,  que  ne  trouvai  homme  qui  en  volsit  rien 
dire. 

EXTRAIT. 

11  novembre.  —  Le  lendemain,  mardi,  11 ,  on  ifit  sortir  Martini 
de  la  maison  commune,  parce  qu'il  demandait  que  les  opinions 
fussent  écrites  sur  le  registre  comme  elles  étaient  émises,  à  quoi  il 
fut  répondu  que  ce  n'était  pas  l'usage,  et  il  fut  obligé  de  se  retirer. 


29  novembre.  —  Le  samedi,  pénultième  de  novembre,  les  Huguç- 
nots  prirent  l'église  paroissiale  à  la  pointe  du  jour,  et  le  premier  que 
le  me  dit  fut  Guibert,  lequel,  en  lui  baillant  trois  fromages  de  Roque- 
fort pour  M.  Ysam,  me  le  dit. 

EXTRAIT. 

30  novembre.  —  Le  dimanche  après,  dernier  jour  de  ce  mois, 
entre  dix  et  onze  heures  du  soir,  l'on  brisa  les  vîtres  de  Martini. 

1*'  décembre.  —  Le  lundi,  !•»  de  décembre,  il  se  fit  mettre  une 
sauvegarde. 

Le  même  jour,  fut  publié,  en  la  Cour,  l'Édit  concernant  le  ressais- 
sèment  des  églises,  écrivant  en  tout  Sambucy. 


2  décembre,  •—  Le  mardi,  2  dudit  mois,  fut  publié  aux  carrefours, 
et  le  Juge  fut  au  canton  de  Pej^ssière,  et  moi  avec  lui ,  et  après  les 
allai  faire  faire  à  la  place  avec  Verdalle  et  Guirard,  Consuls^  et  leU- 
tard  sonnait  la  troonpette,  et  Sambucy  écrivait. 

k  décembre.  —  Le  jeudi,  U  dudit  mois,  pour  ce  que,  en  audi^noâ, 
quelques-uns  avaient  dénombré  quelques  armes,  fut  arrêté,  en  plein 
Ùmsëil,  que  le  âéûôïnbreââënt  sèi^it  reçu  par  nous  et  leà  t!6tisu1ls,  et 
lëë^fmes  fèçùfô  )pàf  les  (Consuls,  ëh  leur  maison  consulaire. 

7  décembre.  —  Le  dimanche  après,  qu'élait  le  7  dudit  mois,  les 
lïï^uéàotS  îîfètft  pf écher  lêm*  MMôtf Ô  k  la  grâûde  église  pàf ôisslàle. 
ou  l'ôù  disait  <ïûÔ  M.  iF***  (1)  y  était. 

ik  décembre.  —  Le  H  aussi  dudit  mois,  qu'était  dimanehe,  allai 
recevoir  une  acte  au  couvent  des  Carmes,  écrite  par  M«  Antoine  Daudé, 
notaire,  pour  ce  que  le  sieur  de  Mostuéjols  se  dit  être  patron  du- 
dit couvent;  dont,  après  dîner,  ledit  Antoine  Daudé,  notaire,  me 
vint  dire  que  le  sieur  de  Kerre,  M*  terondel,  orfèvre,  Grozat,  Bor- 
2ès,  Garbonnier,  qu'est  venu  de  Genève,  le  sont  venus  assaillir  et  bâ- 
tonner  pour  avoir  écrit  ladite  acte;  aussi  qu'il  m'a  dit  que  Tun  d'eux 
Tavait  battu,  lui  donnant  cinq  ou«ii£  coups  de  poing  sur  l'épauie,  et 
ce  dans  k  basse-cour  de  la  Maison  commune. 

Le  samedi  auparavant,  qu'éuit  le  13  dudit  mois.  Ton  vint  prendre 
et  ravir  les  images  que  M'  Gellas  avait  prises  ea  sa  amiso» ,  le»- 
quelies  Ton  brûla  au  milieu  de  la  rue ,  et  pendirent  à  la  fenêtre 
l'image  du  crucifix,  faisant  plusieurs  injures  et  vilainies,  ainsi  que 
le  lundi  après  ouïs  dire«  non  que  homme  du  monde  le  me  soit  venu 
dénoncer. 

i^décembre^  —  Le  mardi  aprèâ,  46  dudit  moiâ^  les  I^i|[«eaot5 
vinrent  à  l'église  des  Cordeliers  rompre  et  briser  les'imafft 
qu'étaient  en  la  chapelle  de  Chaffary,  ainsi  que  le  Procurem*  du  Roi 
me  dénonça  jeudi,  18  dudit  mois,  au  Conseil,  auquel  fis  comman- 
dëmeilt,  à  la  pème  de  itlillë  livfës,  tîië  ëïhibéi'  témolh^;  et,  d'atilant 


\\)  tt.  iP.,  désigné  de\ix  fois  uniquement  ]par  l^initiale  de  son  nom,  seràit-il 
M.  Félon,  vicaire,  mentionné  le  18  d'octobre  1560,  qui  dut  proclaiftét'  iili  pMiiti, 
deux  jours  après,  les  criées  du  Roi,  et  dont  Martini  n'aurait  pas  voulu  eniegis- 
\Ut  l'apostasie?  Il  est  à  remiXt^uer  qu'il  ne  parle  jamais  de  Loms  tfe  Momcalm. 
Prieur  de  Millau,  qui  avait  embrassé  le  calvinisme. 
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que  les  sieurs  Verdalle  et  Durand,  consuls,  vinrent  dénoncer  le  larcin 
que  fut  commis  des  grilles  de  fer  de  la  chapelle  du  Pont-fieuf,  fut 
ordonné  que  Ton  assemblerait  le  conseil  de  la  ville  pour  avoir  main- 
forte,  et.....  exécuter  ce  que  sera  advisé.  Ce  que  fut,  après  dîner, 
comme  appert  par  les  actes  prises  par  Coderc  et  Giscardi,  notaires- 

EXTRAIT. 

Ce  même  jour,  jeudi,  18  de  décembre,  ou  plutôt  durant  la  nuit 
du  18  au  19,  le  jardin  de  Martini  fot  ravagé,  et  on  lui  vola  deux 
seaux  (farrats). 


19  décembre.  —  Le  lendemain,  qu'était  vendredi,  19  dudit  mois, 
allai  faire  les  criées  avec  les  consuls  Verdalle,  Astorg  et  Guirard, 
comme  appert  par  l'acte  prise  par  Sambucy,  lesquelles  sont  écrites 
de  ma  propre  main;  et  de  là  étant,  nous  en  allâmes  au  couvent  des 
Gordeliers  pour  ouïr les  religieux,  de  là  dedans,  sur  Tacte  pré- 
cédente, lesquels  ont  répondu  comme  en  Tacte  par  quatre  religieux 
signée  ;  où  en  sortant  me  fut  dit,  par  Ghassan  et  Guirard,  que,  sans 
eux^  j'étais  assuré  que  je  n'eusse  pas  sorti  les  actes;  car  disaient  que 
lEaisaieQt  contre  les  Huguenots. 

21  décembre.  —  Le  dimanche  après,  21  dudit  mois,  de  bon  ma- 
tin, Etienne  Rascalon  et  Guillaume  Buscarlet  me  sont  venus  dire,  de 
par  ceux  de  l'Église  et  Consistoire,  que  quelques-uns  étaient  venus, 
la  nuit  précédente,  entre  dix  et  onze  heures,  au  couvent  des  Carmes, 
masqués  et  déguisés,  voler  ledit  couvent,  tellement,  qu'ils  avaient 
cuidé  tuer  les  pauvres  religieux  qui  y  étaient,  et  leur  auraient  dé- 
robé tout  ce  que  auraient  pu  trouver,  et  avaient  descendu  une  clo- 
cle  de  leur  clocher  pour  icelle  dérober,  ce  que  eussent  fait  sans  ledit 
Buscarlet,  et  que  les  MM.  du  Consistoire  me  mandaient  que  je  en 
informasse.  Auxquels  ai  fait  réponse  que  je  n'avais  point  main-forte, 
et  que  les  malfaiteurs,  quand  voient  que  je.informais  contre  eux  ou 
procédais  en  autres  actes,  que  me  gaytaient  me  tuer.;  mais  s'ils-se 
volaient  mettre  à  leur  devoir  de  moi  assister,  ensemble  les  consuls, 
je  ferais  mon  devoir  en  ce  que  je  serais  favorisé  d'eux  ;  mais  tant 
s'en  faut,  qu'ils  favorisent  ceux  que  faisaient  ces  actes,  excès  et  lar- 
cin»; et,  sur  ce,  s'en  allèrent  pour  leur  faire  réponse  ;  mais,  depuis 
n'ai  ouï  parler. 

TOM.    IV.  28 
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Et  après,  envlrofi  deux  heures,  et  avant  dtner,  M*  Albert  Bmt- 

guier  et  frères  Pierre  Rebol ,  habillés  en  autres  h^lste  qnede 

leur  religion,  me  sont  venus  dénoncer  ledit  excès,  dissdvl  qtf% 
avaient  parlé  aux  consuls  et  à  ceux  du  Coâsi^toire,  e%  qu*otfi  le^o^- 
voyait  h  moi.  Auxquels  ai  fait  réponse  que  allassent  âSste  ^tuscKs 
consuls  et  autres  du  Consistoire  que  s'ils  me  volaient  assister,  que 
je  ferais  mon  devoir  ;  autrement,  que  je  leur  mandais  que  c^étaient 
eux-mêmes  que  le  faisaient  faire,  et  que  me  tissent  ce  bien  de  le  leur 
dire;  et  que  s'ils  me  volaient  assister,  que  ce  me  vinssent  dire,  que 

je  ferais  enquête  en  moi,  et  que  fussent  bien de  ma  réponse;  et, 

sur  ce,  se  départirent  que,  depuis,  n'ai  entendu  réponse  aucune. 

25  décembre.  —  Le  mardi,  23  dudit  mois  de  décembre,  Trauco- 
nis,  au  lieu  du  Syndic  des  consuls,  et  en  présence  de  Astorg  et  Guî- 

rard,  ont  sommé  et  requis  frère  Antoine ,  religieux  des  Jacot»ns, 

accompagné  de  frèfe  Jacques ,  que  eût  à  remettre  les  reliquaires 

entre  les  mains  d*ùn  responsable,  comme  Davènes;  ce  qu'ils  ont  of- 
fert faire,  et  ont  dît  que ,  pour  adm ,  sont  été  contraints  de  lais- 
ser rhabit  et  seront  contraints  de  laisser  le  couvent;  mais  je  leur  ai 
fait  injonction,  à  peine  de  crime  de  apostasie,  de  ne  se  départir  du 
couvent,  et  que  les  reliques  seront  mises  en  les  mains  de  Davenes, 
comme  appert  par  l'acte  prise  par  Coderc,  à  laquelle  étaient  €hierini, 
lieutenant  particulier,  Combettes,  Montrorier,  Chassary. 

28  décembre.  —  Le  dimanche,  28  dudit  mois,  les  Huguenots  firent 
la  cène  au  temple  des  Jacobins,  que  Ton  faisait  bruit,  qu'il  y  avait 
sept  ou  huit  cents  personnes,  et,  entre  autres,  des  gens  d'apparence  : 
d'étrangers  y  étaient  M"»*  et  M.  de  Broquiès,  M"«  de  Castelnau  et  ses 
enfants,  M.  du  Poget  et  sa  femme,  et  plusieurs  autres,  siuvant  comme 
l'on  disait. 

3  janvier  1562.  —  4  janvier.  —  De  K«ttra,  ministre^  —  Le  sa- 
medi après,  3  de  janvier,  un  autre  ministre  arriva,  que  l'on  dit  qu'est 
docte,  et  commença  à  prêcher,  le  dimanche  après,,  k  dudit  mois»  aux 
Jacobins. 

17  janvier^  ^-  Brûkment  des  images  mer  la>  place  puhHqueu  «-^  Le 
jour  de  la  fête  de  Saint-Antoine,  samedi,  17  du^tnoie  éB  janvier, 
qu'était  jour  de  marché,  les  Huguenots,  à  grand  mépris  et  irrévé- 
rence de  Dieu  et  du  Roi,  brûlèrent,  au  milieu  de  la  place  puWque, 
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toutes  les  im^as Pour  Bâlm^s,  dit  la  Capdot,  y  ût  bien  son  de- 

v(Hr,  car  en  venant  de  la  place,  me  retournait,  le  trouvai  qui  menait 
force....,»  qui  entrait  en  la  maison  de  la  Pasteruyou,  qu'est  près  la 
iQai9Qii  dudit  Haïmes,  pour  prendre  les  images  qu'on  avait  là  dedans 
amassées  ;  et  cela  fut  après  que  les  consuls  eurent  rendu  la  missive 
dj^  M.  le  Cardinal  d'Armagnac,  laquelle  Guirard  me  montra,  le  ven- 
âredi  auparavant,  que  vint  tenir  une  assignation  en  ma  maison. 

BéguwHoîi  que  Von  me  fit  de  9ign&r  une  acte.  —  Ledit  jour,  après 
cUner^  les  sieurs  Verdalle^  Astorg  et  Guirard^  consuls,  Giscard,  leur 
notaire,  vinrent  me  requérir  leur  signer  une  acte  pour,  env....  à  la 
Cour  du  Roi,  attester  que,  en  cette  ville,  n'y  avait  point  eu  aucune 
CcttitraventioitifÉdîts;  ce  que  léui*  refusai  de  faire,  étant  bien  assuré 
du  contraire,  et  en  ce  y  était  le  sieur  Dâvenes,  mon  neveu. 

18  Janvier,  —  Autre  bHUement  d'images,  —  Et  le  lendemain, 
qu'était  dimanche,  les  Huguenots  allèrent  prendre  les  images  des 
ladres  (1)  et  les  brûlèrent  au  milieu  de  la  place  ;  et,  ledit  jour,  M.  F*** 
cMvia  à  s(ôuper  les  minîsti^es  avec  leur  famille. 

19  janvier.  —  te  lundi  après,  19  dudit  mois,  le  sieur  Jean  Bays- 
sac  s'en  alla  à  Rodez,  pouf 

33  février.  —  PtibUcatian  du  deuxième  Édit.  —  Le  23  du  mois 
de  février,  qu'était  un  lundi,  l'Éd^t  dernier,  du  17  janvier  (Martini 
fiit  février,  mais  c'est  une  erreur),  fait  à  Saint^Gérmain-ea-Laye,  fut 
putilié  payr  M.  le  juge-mage  et  moi  et  les  trois  derniers  consuls;  et, 
le  lendemain,  entendis  que  les  Huguenots  avaient  rompu  les  autels 
qui  restaient  à  TÉglise-Mage. 

l*""  miÇTS.  —  Lapremère  fois  que  allai  ofit  ministre.  -^  Le  dimaii- 
che  après,  qu'était  le  1*'^  du  mois,  M.  le  juge  vint  à  ma  maison  me 
dire  que,  le  matin,  les  Huguenots  l'étaient  venus  sommer  et  requérir 

d^âllët  à  leur  prêche  et  sermon,  ce  qu'il  n'osait  saris  êfre  mieux 

4e  M.  le  conseiller,  son  frère,  dont  craignant  être  repris,  me  pria  y 


(1)  Par  le  mot  ladres,  Martini  désigne  les  fépreux.  Leur  maison  était  située 
sur  la  rive  gauche  du  Tarn,  près  des  trajets  ou  de  l'ancien  bac ,  remplacé 
atoijourd'hui  par  un  pont  suspendu.  On  y  voit  encore  un  petit  édifice  qui 
était  une  chapelle  dédiée  à  saint  Thomas,  laquelle,  détruite  durant  les  guerres 
de'  religion,  fut  rebâtie  en  I6i64. 
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aller  pour  lui,  pour car  le  lendemain  il  devait  partir  pour  s'en 

aller  à  Rodez,  et,  de  Rodez,  à  Tolose;  et  Ton  me  vint  chercher,  et 
en  fis  retenir  acte  par  M«  François  Coderc,  et,  après,  continuai  y  al- 
ler quelques  jours,  jusques  au  retour  de  M.  le  juge,  qui  fut  le  16  du- 
dit  mois. 

4  mars.  —  Comment  allai  à  leur  Consistoire,  —  Le  mercredi, 
k  dudit  mois,  allai  à  leur  Consistoire,  qui  fut  tenu  à  la  maison  de 
Rascalon,  où  fut  proposé,  par  M.  le  lîcentié  Montrozier,  et,  après, 
ledit  ministre  se  informa,  avec  les  surveillants,  du  fait  de  leur 
charge. 

19  mars.  —  Guet  des  Huguenots  avec  port  d^ armes.  —  Le  jeudi, 
19  dudit  mois  de  mars ,  les  Huguenots  firent  un  guet  avec  un  nom- 
bre de  trois  cents  hommes  ou  quatre  cents,  en  chantant  par  les  rues 
les  Psaulmes  de  David  et  tirant  grands  coups  d*arquebusade ,  en 
grand  mépris  et  contemnement  des  Édits  du  Roi. 

29  mars.  —  Deuxikne  Cène  des  Huguenots.  —  Le  jour  de  Pâques, 
qu'était  le  29  de  mars,  les  Huguenots  firent  leur  Cène,  comme  en  est 
la  famé  publique,  non  que  je  le  vis,  car  je  allai  faire  mes  Pâques  à 
Creyssel,  avec  tous  de  ma  maison,  où  trouvai  M.  le  lieutenant  par- 
ticulier et  plusieurs  autres  de  Millau  ;  et  Ton  me  dit  que  M»™'  de  Bro- 
quiès,  le  sieur  de  Broquiès  son  fils,  M.  de  Saint-Léons  (1),  M.  de 
Treme,  M"«  de  Panât  (2),  M"«  de  Châteauneuf  et  plusieurs  autres 
demoiselles  et  seigneurs,  et  autres  gens  étrangers,  avaient  fait  leur 
Cène. 

8  avril.  —  Le  mercredi,  8  du  mois  d'avril,  en  la  qualité  des  con- 
duchers  (3),  et  Pierre  Tiquet,  rentier  du  prieuré  (4),  fut  faite  in- 


(1)  M.  de  Saint-Léons  était  peut-être  le  Prieur  de  Saint-Léons,  qui  avait 
embrassé  le  calvinisme. 

(â)  W^  de  Panât  devait  être  une  sœur  de  Jean  et  Jacques  de  Castelpers,  vi- 
comte et  baron  de  Panât,  deux  des  principaux  chefs  des  calvinistes  durant  les 
guerres  religieuses. 

(3)  On  appelait  conduchers,  à  Millau,  six  prêtres  formant  une  espèce   de     i 
coil^aïe  dont  le  Prieur  était  le  chef. 

(4)  On  peut  remarquer  ici  la  réserve  de   Martini  envers  le  Prieur  de  Millau. 
C'est  le  rentier  ou  fermier  du  prieuré  qui  demande  qu'on  enjoigne  aux  prêtres, 
de  célébrer  le  service  divin,  et  il  n*est  pas  dit  un  mot  du  Prieur  qui  avait  abjvé 

sa  religion. 
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jonction  aux  prêtres  faire  le  service  divin,  et  aux  consuls  faire  répa- 
rer les  autels,  à  peine  de  cent  livres  et  autrement,  comme  est 
contenu  en  la  sentence  qui  fut  prononcée  en  présence  de  Astorg, 
consul. 

18  avril.  —  Le  18  dudit  mois  d'avril,  étant  en  la  Cour,  le  fils  del 
Espaasier  vint  chercher  M.  le  juge,  disant  que  la  compagnie  de  M.  de 
Montluc  (1)  était  à  la  porte  de  Layrolle^  dont  Ton  y  alla  avec  ledit 
Guirard,  consul  ;  et,  comme  Ton  fut  pour  sortir,  Buscarlet  et  plu- 
sieurs arquebusiers  et  autres  gens  armés  et  des  bâtonniers  me  dirent 
que,  si  je  ne  me  retournais,  m'en  pourrais  trouver  mal,  dont  fus  con- 
traint m'en  retourner;  et  quand  fus  au  devant  la  boutique  de  Borzès, 
en  ralliant  avec  M.  Sanches ,  vis  passer  Antoine  Barret  avec  son 
alabarde  au  cou,  dont  en  requis  ledit  Sanches  pour  témoin,  et,  le 
soir,  y  eut  un  guet  de  trois  cents  ou  quatre  cents  hommes,  comme 
je  vis. 

i^  avril.  —  Le  lendemain,  qu'était  dimanche,  19  dudit  mois,  les 
consuls  communiquèrent  la  missive  de  M.  de  Burie,  laquelle  MM.  de 
Trellans  et  des  Ondes  (2)  avaient  apportée,  ensemble  une  autre  des 
Etats  et  une  autre  de  M.  du  Rieu  ;  et  fut  arrêté  que  la  messe  se  dirait 
et  suivant  l'arrestation  faite  audit  sieur. 

Et,  ledit  jour,  les  Huguenots  firent  quelque  grande  assemblée,  avec 
armes,  dans  les  Cordelîers,  et  nous  assemblâmes  MM.  Hugues  et 
Gamier  et  M.  Colon,  dans  la  maison,  pour  leur  enjoindre  dire  messe, 
ce  qui  fut  fait;  acte  prise  par  Giscardi,  notaire,  et  Cossergues  y 
était. 


On  a  pu  remarquer  que  de  nombreux  notaires  sont  cités  dans 
ce  journal  comme  ayant  reçu  des  actes  importants  et  curieux  , 
notamment  André  Cossergues,  notaire  de  la  Coiu-  royale;  François 


(1)  Montlnt  avait  été  adjoint  à  Charles  de  Gouci ,   seigneur  de  Burie ,  lieute- 
nant général  du  Roi  en  Guienne. 

(2)  M.  de  Trellans  était  Claude  de  Nogaret-Cauvisson,  vicomte  de  Trellans  en 
Gévandan,  seigneur  de  Cruéjouls  en  Rouergue. 

M.  des  Ondes  était  un  gentilhomme  do  cette  dernière  province,  dont  la  famille 
avait  donné  un  Sénéchal  au  comté  de  Rodez  en  1424. 
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Goderc  ou  Coderci,  greffier  de  la  même  Cour  ;  Jean  Giscardî,  notaire 
de  la  Ville  et  des  consuls.  Leurs  registres^  ainsi  que  ceux  de  J.  Bus- 
caylet,  G.  Cadarci  et  Âi^ine  Daudé  ^  avaient  passé  dans  les  études 
de  M»  Duchêne  et  de  M«  Recolin,  et  doivent  se  trouver  dans  celle  du 
suooeisseur  de  œ  dnnaler.  Je  ne  peux  indicpier  où  se  txoa»etA  les 
autres. 


OFFICIERS  DE  JUSTICE. 

MM.  Raimond  de  Bonald,  Juge-Bailli. 
Martini,,  Ueutenapt  priricipaL 
Quérin,  lieutenant  particulier. 
Pegurier,  Procureur  du  Roi. 
Combes,  substitut  du  Procureur  du  Roi. 

CONSULS  EN  156& 

MM.  Jean  Guérin. 
Pierre  Aldebert, 
Ânsebne  Molinier. 
Antoine  Goret. 


CONSULS  EN   1561   ET  1562. 


MM.  Pascalis. 
Verdalle. 
Astorg. 
Guirard. 


RÉGAPITVUIJON-  , 

1560. 

36  setplemh-e,  —  Le  calvimaoïe  «ftt  pvèçhéi,  a  MUJaw,  4ao^i|e  local 
des  Écoles  ;  et,  le  soir,  on  chante,  dans  les  niesy  lès  Psaumes  4e  Da- 
vid en  français.     , 

6  oitobre.  —  Le  mipistre  Jacques  Duval  arrive  de  Genève,  et  on 
religieux  Cordelier  est  excédé  dans  son  couvent. 
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12  octobre.  —  I^  calvinistes  présentent  r^uéte  aiu  officiers  de 
justice  pour  avoir  un  temple. 

13  octobre.  —  Ils  réitèrent  laur  demande  w  aoml)re  d'wne  cen- 
taijie  de  personnes. 

17  octobre.  —  Martini  se  transporte  aux  Écoli^  et  défend  mi  wr 
nistre  de  prêcher. 

19  octobre.  —  Départ  du  ministre. 

1561. 

29  août  —  Arrivée  d'un  autre  ministre  venant  du  Languedoc.  La 
croix  du  quartier  de  la  Capelle  est  brisée. 

5  septembre.  —  Les  calvinistes  s'emparent  de  Téglise  de  Saint-Mar- 
tin, annexe  de  la  paroisse,  et  en  emportent  les  images. 

7  septembre.  —  Le  ministre  Duval,  qui  avait  prêché,  en  1560,  est 
ramené  par  plusieurs  gentilshommes,  et  celui  qui  était  venu  du  Lan- 
guedoc est  conduit  à  Viilefrancfae. 

10  septembre.  —  Le  ministre  Duval  va  prêcher  à  XHompeyre. 

il,  12,  13  septembre.  —  Les  calvinistes  font  des  patrouilles,  de 
nuit,  en  armes. 

7  octobre.  —  Des  religieux  vont  déposer  l'habit  de  leur  ordre,  au 
temple  Saint-Martin,  durant  le  prêche. 

17  octobre.  —  Sept  croix,  exposées  en  public,  sont  brisées. 

20  octobre.  —  Les  images  de  Notre-Dame  sont  brûlées  à  la  Ca- 
pelle, aux  hôpitaux  de  Saint-Jacques  et  de  Saint- Antoine,  siir  la  porte 
<d6S  églises  âe  ia  paroisse  et  des  Jacobins. 

La  croix  àxi  eimetièpe  ^t  brisée.  On  trôâve  une  corde  attadiée  à 
celle  de  la  grande  place. 

.  8  nw^ïwSr^,  -m  |^  ^vinistes  ç'^flupareot  de  Téglise  4es  Juco- 
bins. 

i(^  novembre,  ^^  lies  uxi^esi  de  l'élise  4e^  Carmes  ^v^e^t  été 


fi9  novembre.  ^  Les  calvinistes    s'emparent  de  Téglisb  parois - 
«te. 
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7  déeembre.  —  Le  ministre  prêche  à  Téglisé  paroissiale. 

13  décembre.  —  Des  images  consacrées  sont  brûlées  sur  la 
grande  place.  Un  crucifix  est  appendu  à  une  fenêtre. 

16  décembre.  —  Des  images  qui  existaient  encore  à  Féglise  des 
Gordeliers,  sont  brisées, 

20  au  21  décembre.  —  Le  couvent  des  Carmes  est  attaqué.  Les 
religieux  quittent  leur  habiL 

23  décembre.  —  Les  religieux  Jacobins  déclarent  aussi  qu'ils  ont 
été  obligés  de  quitter  leur  habit. 

28  décembre.  —  Les  calvinistes  font  la  Cène,  au  temple  des  Jaco- 
bins, au  nombre  de  sept  à  huit  cents, 

156Î. 

3  janvier.  —  Arrivée  du  ministre  De  Vaurs. 

n  janvier.  —  Des  images  consacrées,  cachées  jusque-là,  sont 
brûlées  sur  la  grande  place. 

i&  janvier.  —  On  va  enlever  aussi  celles  de  la  Chapelle  des  La- 
dres, au  delà  du  Tarn,  et  on  les  brûle  pareillement  sur  la  place. 

23  février.  —  Les  autels  qui  restaient  dans  Téglise  paroissiale 
sont  brisés. 

1"  mars.  —  Les  officiers  de  justice  sont  sommés  et  requis,  par 
les  calvinistes,  d'assister  au  prêche.  Ils  s'y  rendent. 

4  mars.  —  Ils  vont  au  Consistoire. 

19  mars.  —  Quatre  cents  calvinistes  parcourent  les  rues,  le  soir,, 
en  chantant  les  Psaumes  et  tirant  des  coups  d'arquebuse. 

29  mars.  —  Nouvelle  Cène  des  calvinistes. 

8  avril.  —  Injonction  aux  prêtres  de  célébrer  le  service  divin,  et 
aux  consuls  de  réparer  les  autels. 

18  avril.  —  La  compagnie  de  Montluc  adjoint  au  lieutenant  de 
Roi  de  Guienne,  se  présente  à  la  porte  de  Layrolle.  Le  lendemain, 
il  est  fait  une  nouvelle  sommation  de  dire  la  messe;  mais  les  portes 
restent  fermées.  Les  calvinistes  s'assemblent  en  armes,  et,  malgré 
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la  sommation,  la  messe  ne  se  dit  pas.  Du  moins,  des  commissaires, 
délégués  par  l'autorité  judiciaire,  affirmaient,  sous  serment,  à  l'au- 
dience du  5  de  juin  1563,  que,  depuis  dix-huit  mois,  on  n'avait  point 
<lit  la  messe  à  Millau  :  ce  qui  remontait  à  la  fin  de  novembre  1561. 
Et,  en  effet,  c'est  le  29  de  novembre  1561  que  les  calvinistes  s'em- 
parèrent de  l'église  paroissiale,  la  seule  dont  ils  ne  fiissent  pas  en- 
core maîtres;  et  Msartini  raconte  que,  pour  faire  se9^  Pâques^  le  29  de 
mars  1562,  il  fut  obligé,  ainsi  que  toute  sa  maison,  et  le  lieutenant 
particulier,  d'aller  à  Greyssel. 
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7.-nÉGURATIfllS 

fiatff  iM  s  ut  s  «e  «Pain  ftlS«9,  pmr  1m  tebjUwAf  4k  BUUMii 
4^Tiuat  Jk  ^ipc^PiiUU  4e  is0Ue  TUIe. 


L'an  mil  cinq  cent  soixante-trois,  et  le  jeudi  troisième  jour  du 
mois  de  juin,  en  l'audience  de  la  Cour,  par  devant  Monsieur  le  juge. 

Se  sont  présentés  Durand  de  Bourzès  sieur  de  la  Rouvière, 
Arnaud  Artis,  Jacques  Cabanel,  marchands,  et  Laurent  Reynes 
M»  apothicaire ,  consuls  pour  Tannée  présente  de  la  présente 
ville,  avec  l'assistance  de  M«  Jean  Maurin  bachelier  es  droits,  Pe- 
no!t  Ferragut  apothicaire,  Germain  Labroha  chirurgien,  Guillaume 
Therondel  marchand,  Pierre  Vernhettes,  Raimond  Guirard,  Louis 
Moulton,  Kerre  Fugin,  Odouï  Lubac,  leurs  conseillers  ordinaires,  en 
la  maison  consulaire  de  Millau;  lesquels  accompagnés  aussi  de 
plusieurs  habitants  de  ladite  ville,  en  nombre  de  huit  cents  ou  en- 
viron, auraient  narré  comme  la  paix  et  articles  d'icelle  auraient  été 
publiés  en  la  présente  ville  par  commandement  de  sieur  de  Sainte- 
Colombe,  commissaire  à  ce  député,  et  laquelle  publication  aurait  été 
acceptée,  par  tous  les  habitants  de  ladite  ville,  et  en  auraient  rendu 
grâces  à  Dieu  et  au  Roi,  et  exposé  que  parlesdits  articles  de  la  paix  le 
Roi,  s'étant  réservé  bailler  lieu  ou  lieux  pour  faire  prêcher  l'évan- 
gile dans  les  villes  èsquelles  l'évangile  aurait  été  prêché,  comme 
serait  ladite  ville  de  Millau,  ils  nous  auraient  requis  leur  vouloir 
permettre  constituer  syndic  ou  syndics  pour  supplier  le  Roi  d'en 
vouloir  être  désigné  lieu  ou  lieux  commodes  et  capables  dans  ladite 
ville  pour  continuer  la  prédication  de  l'évangile. 

Pareillement  nous  auraient  requis  de  vouloir  faire  apprise,  com- 
me de  chose  notoire,  avec  les  assistants  pour  informer  la  Majesté  du 
Roi,  comment  depuis  dix-huit  mois  en  ladite  ville  n'y  a  eu  d'autre 
religion  que  la  religion  de  l'évangile;  et  que  les  habitants  de  ladite 
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tille  sans  aucun  trouble,  schisme  ni  (fivîsion,  ont  accepté  et  suivi 
ladite  religion  ;  et  aussi  comme  présentement  en  ladite  ville  n'y  a 
aucun  Ken  ou  Ueux  commodes  ni  capa(bles  pour  contînaer  la  pré- 
tUcatîdtt  de  Tévangile,  excepté  deux  temples,  savdr  est,  le  temprte 
assis  tn  la  place  publique  de  ladite  viHe  lequel  a  été  baillé  par  le 
prietïr  atixdlts  consuls  pu  à  leurs  prédécesseurs  du  consentement 
des  prêtres  de  ladite  ville  ;  et  on  autre  temple  appeïé  des  Jacobins, 
teqcrel  a  été  délaissé  libéralement  par  les  jacobins  qui  souhaîtjdetft 
être  dans  ledit  temple  pour  y  prêcher  pareillement  Tévang^*,  et 
pour  klformer  aussi  le  Roi  comment  1e^  prêtres  et  moines  de  ladite 
ville  auraient  renoncé  à  la  messe,  déclarant  voiflbir  vivre  tlot^se- 
navant  selon  la  règle  de  TEvan^le,  laquelle  déclaration  aurait  été 
faîte  par  iceux  moines  et  prêtres  publiquement  devant  tout  le 
peuple. 

Après  laquelle  réquisition,  M»  Jean  Combes,  substitut  du  ft-ocu- 
reur  du  Roi,  établi  en  notre  Cour,  aurait  consenti  et  adhéré  à  ladite 
réquisition  desdits  consuls  aux  mêmes  fins  d'informer  la  Majesté  du 
Roi,  de  bâSlIer  et  désigner  lieux  dans  ladite  ville  pour  confânuer  la 
prédication  de  TËvangile. 

Et  par  ledit  sieur  juge  a  été  baillé  permission  auxdîts  consuls  de 
faire,  créer,  nommer  syndic  ou  syndics,  tels  que  bon  leur  semblera 
aux  fiossusd.  ;  suivant  laquelle  permisSonlesdlts  consuls  auraient  dréé 
et  nommé  leurs  syndics,  savoir  est  :  le  sieur  de  Colaus,  le  sieur  de 
Claùsoûne  (!)  et  le  sieur  de  tJrtes,  absents  comme  présents  et  chacun 
d'eux  à  leur  absence  ou  occupation  ;  M*  Phîlippy,  docteur  es  droits 
de  la  vîlle  de  Montpellier,  aussi  absent  comme  présent,  spéciale- 
ment pour  remontrer  ce  dessus  à  la  Majesté  du  Roi  et  icdle  supplier 
tfès-humbïement  de  vouloir  désigner,  établir  et  ordonner  Heux  dans 
ladite  ville,  tels  que  plaira  à  sa  Majesté  royale,  pour  continuer  la 
prédication  de  TÈvangile,  et  faire  autres  requêtes  et  Supplications 
que  plaira  auxdits  syndics  et  ehacun  d'eux  faire  à  ladite  Majesté 
royale,  promettant  tenir  pour  agréable  ce  que  par  eux  lesdits  syndics 
ou  chacun  d'eux  sera  fait,  dit  et  proposé.  En  laquelle  constitution  de 


11)  Guillaume  Roque,  seigneur  de  Clausoune,  conseiller  auTPfésidial  dé  V\me$, 
fort  en  crédit  parn)i  les  calvinistes  à  cette  époque. 
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syndics  a  été  par  ledit  sieur  juge  inlerposé  sou  décret  et  aiitxjrité 

judiciaire,  sauf  le  droit  du  Roi  et  d*autrui. 

Et  néanmoins  aurait  fait  sommaire  apprise  avec  M*  Jean  et  autre 
Jean  de  Guérin  père  et  fils,  Laurent  Courtines,  Jean  de  Roquefort, 
Pierre  Aldeberi»  Antoine  RouvïeZj  Durand  ïrauconis,  Jean  de  Lubac, 
Arnaud  de  Cavalier,  docteurs  et  licentiés,  avocats  en  notre  Cour  ; 
Guillaume  Pegurier,  Etienne  Sermentîs  et  Jean  Pascalis,  docteurs  en 
médecine;  Jean  de  TauriaCi  sieur  de  Saint^-Romanj  Antoine  Cahusac, 
seigneur  de  Luzençon,  Jean  Verdalle,  M*'  apothicaire,  Antoine 
Molenier,  George  Gabanîer,  Jean  Affre,  François  Carboûnier,  Guil- 
laume Mauran;  Benoît  Lacroix,  Benoit  Ferragut,  apothicaire  ;  Urba 
Aussinel,  Antoine  Guiraldenc  et  M«  Jean  Reynes,  jadis  jacobins  et 
présentement  chantres  de  1* Église  réformée  ;  Pierre  Genieys  et  Jean 
Brel,  jadis  carmes  et  à  présent  serruriers;  MM*'*  Pierre  Roucouly, 
Pierre  Gualebon,  Pierre  Combes,  Barthélémy  Rouver,  Guillaume 
Mercier,  Durand  Pue),  jadis  prêtres,  et  autres  en  nombre  susdit. 

Et  iceux  interrogés  si  depuis  dix-huit  mois  l'évangile  a  été  prêché 
publiquement  en  ladite  ville  sans  aucun  trouble  ni  empêchement, 
noise  ni  débats,  depuis  lequel  temps  n'ont  été  dites  aucunes  messes 
et  si  M,  Louis  de  Montcalm,  prieur  dudit  Millau  (1),  aurait  quitté 
auxdits  consuls  ou  à  leurs  prédécesseurs  les  fruits  et  revenus  de  son 
prieuré  comme  étant  de  la  religion  de  PÉglise  réformée,  afin  dlceux 
faire  prêcher  l'évangile  et  nourrir  les  pauvres,  retenant  la  troisième 
partie  pour  son  entretien  ;  et  si  dans  ladite  ville  il  y  a  autres  lieux 
commodes  et  capables  pour  continuer  la  prédication  de  î'évangîle  ; 
et  s'il  y  a  encore  dans  ladite  ville  aucuns  habitants,  prêtres  ou  moines 
qui  aient  demandé  et  demandent  la  messe  être  dite  en  ladite  ville. 

Lesquels,  à  leur  serment  prêté,  ont  dit,  affirmé  et  attesté  l'un 
après  Tautre  sur  ces  interrogés. 

Etre  notoire,  comme  depuis  dix-huit  mois  ou  environ  révangile  a 
été  prêché  publiquement  tant  dehors  comme  dedans  ladite  ville; 


{\)  Louis  do  MonLcaLm,  Prtcur  de  MiUau  depuis  154U,  ét^U  ûk  de  Jean  de 
Monlcalm,  juge-mage  do  Ntmos,  el  de  Floretlts  de  Sarra,  fiUe  do  iean^  Premier 
Préssident  du  ParlemcnL  de  Toulouse,  tiiicle  du  S'  de  Saint- Veraix  (Hotiorw 
de  Montcalm),  qui;  comme  lui  ^  embrassa  k  calvinisme  et  qui  est  meutionni^ 
dans  la  jQttrnat  de  Murlini, 
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mëmement  dans  ladite  ville  aux  temples  l'un  nommé  le  grand 
Temple,  et  l'autre  des  Jacobins,  paisiblement  sans  aucun  trouble, 
sédition  ni  scandale  ;  ont  aussi  dit  que  dans  ladite  ville  n'y  avait 
autres  lieux  capables  ni  conunodes  pour  prêcher  l'évangile  que  les 
deux  temples  auxquels  n'ont  été  dites  aucunes  messes  depuis  ledit 
t^Qaps  ni  en  autre  lieu,  dedans  ni  dehors  ladite  ville.  Aussi  ont  dit  et 
affirmé  ne  savoir  qu'aucun  personnage  de  ladite  ville  ait  requis  ni 
demandé  la  messe  être  dite  en  ladite  ville  ni  aux  faubourgs  d'icelle,  et 
que  les  temples  qui  étaient  hors  des  murs  de  ladite  ville  ont  dit 
être  tombés  et  démolis  à  l'occasion  des  guerres.  Les  prêtres  et 
moines  susnommés  ont  dit  etaffirmé  judiciairement,  lesmoines  s'être 
libéralement  démoinés  et  les  prêtres  déprêtrés ,  et  qu'ils  auraient 
renoncé  à  la  messe  comme  y  renoncent  à  présent.  Ont  aussi  pareil- 
lement tous  affirmé  être  notoire  comme  le  Prieur  de  ladite  ville 
aurait  relaxé  les  fruits  de  son  prieuré  aux  consuls  ou  à  leurs  prédé- 
cesseurs pour  faire  prêcher  dans  son  temple  l'évangile,  nourrir  et 
entretenir  les  ministres  et  pauvres,  réservée  à  lui  la  troisième 
partie  des  fruits  pour  son  entretien.  Davantage  ont  dit  et  affirmé 
que  les  habitants  de  ladite  ville  ont  demeuré  ledit  temps  en  bonne 
union  et  concorde,  sans  querelles  les  uns  avec  les  autres,  sous  l'o- 
béissance du  Roi  et  de  ses  officiers,  en  ladite  ville  établis  par  ledit 
seigneur  ;  que  la  justice  y  a  toujours  été  administrée  ;  et  que  tous 
les  habitants  ont  dit  et  déclaré  vouloir  être  très-obéissants  au  Roi, 
donner  faveur,  services  et  aide  auxdits  magistrats,  employer  leurs 
vies,  corps  et  biens  pour  administrer  la  justice  et  obéir  à  ce  qu'il 
plaira  au  Roi  leur  commander,  et  aussi  aux  magistrats  officiers  de  ce 
siège.  Tout  ce  dessus  ont  dit  être  bien  notoire  en  ladite  ville  de 
Millau  et  faubourgs  d'icelle. 

M.  Dominique  Cassan,  docteur  es  droits.  Syndic  de  ladite  ville, 
voyant  que  la  quatrième  partie  des  habitants  d'icelle  sont  absents 
au  présent  acte,  requiert  qu'il  soit  commis  quatre  députés  des  prin- 
cipaux de  la  présente  compagnie  et  assemblée  pour  aller  de  maison 
en  maison  de  tous  les  habitants,  les  sommer  et  requérir  s'ils  veulent, 
requièrent  et  entendent  que  la  messe  soit  dite  dans  ladite  ville  ou 
faubourgs  d'icelle.  Ce  qui  aurait  été  accordé  et  commis  aux  premier 
^t  second  consuls,  et  MM«*  Durand  Trauconnis  et  Pierre  Aldebert  li- 
«centiés,  appelé  le  greffier  de  la  présente  ville  et  Cour  d'icelle,  de 
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laqueUe  attesUtion  lesdîts  consuls,  easenible  ledit  substitut  du  Pro- 
cureui^  du  Uoi^  ont  requis  acte  que  leur  a  été  octiroyée,  pcttee^ts 
Pierre  Gossersuea.  h^dom  et  François  Codercy. 

Du  samedi  ciluguitoia.juia  1563^  ea  la  Oiambre  du  CQiun^iU  V^ 
da¥ant  mûo^ieur  le  jug»,  e&  Vaudience  du  mali^  sires  Bwrafid  d^ 
Itou|rxè&^  Afoaudiurtis  €k)DSu]s«  MM^  Durand  TVauooKii»  et  Pianra 
ildebert,  licenciés  suadits»  ml  v^am  levur  rapport  (st  jEelation  pu: 
eux  sigoérdoot  la  top^ur  suit« 

«  Nous^  soussigaés,  commis  et  députés  par  v^us»'  Mcmsiewr  le  juga 
«  de  MUIau,  pour  aller  interroger  les  habitaots  da  ladite  ville  s'ib 
tt.  veuleot  et  requièreot  la  messe  êttre*  dite  ea  ladite  ville,  voua 
fi  faisons  rapport  avoir  3uivi  tout^  ladite  ville  de  majson  eo  maisoB, 
((  et  avoir  soouné,  recpis  et  interrogé  les  habitants  d'iceUe  s'ils 
tt  voulaient,  requerûent  et  entendaient  que  la  messe  fût  dite-  dans 
<t  ladite  ville  ou  faubourgs  d'ic^e  comme  jadis  on  soûlait  £ura 
«  avant  la  prédication  de  Tévangile  ;^  n!avons  trouvé  aucun  habitant 
«  qui  ait  requis  ni  demandé  ladite  messe^  Et  ainsi  Tattestons.  par  le 
c(  serment  qa*avoHS  à  Dieu  et  au  Roi,  et  nous  sommes  sîgnéa  le  dn* 
a  quième  jour  du  mois  de  juin  mil  cinq  cent  soixante*tjfoî3^  » 

Extraits  des  tiegistres  de  la  Cour  royale  de  MîHau. 
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8.  — MUTB» 


Heori  d6  Valois^  troisième  du  noffi*  par  la  grâce  de  OieUt,  Roi  de 
Fraace  et  de  Pologne,  conduit  du  Saint-Esprit,  après  avoic  eue»  mûre 
dâibération  de  conseil  avec  la  Reine,  sa  très-cbèie,  n^ère,  et  les 
friDoes  du  sangTf  désiiraat  Tunion  de  son  peuple,,  et  qjue  rhérésie  et 
secte  de  ceux  de  la  nouvelle  et  prétendue  religion  ne  pullulât  plus 
avant  en  son  royaume  de  France,  et  que  les  cruautés  et  voleries, 
.  meurtre»  et  autres  actes  d'hostilité  commis  par  ceux  de  la  religion 
lufiBent  du.  tout  aboii$  et  éteints,  et  que  par  tel  moyen  tous  ses 
sujets  fussent  sous  le  commandement  de  la  sainte  foi  catholique, 
apostolique  et  romaine,  par  son  édit  publié  en  la  ville  de  Paris, 

le... .'..,  et  en  la  ville  de  Rodez,  le »  entre 

aotres  chefs,  ordonna,  par  article  exprès^  que  ceux  de  la  prétendue 
reSupkyn  eussent^  dans  six  mois  après  la  pubfication  dudât  édit,  à  se 
rendre  au  giron  de  ladite  égtise  catholique,  ou,  à  défaut  de  ce,  les 
déclarait  atteints  et  convaincus  di^  crime  de  lèze-majeeté,  et,  néan- 
moins», dans  ledit  temps,  rendre  les  villes  lesquelles  ils  étaient  tenus 
de  rendre  par  Tédit  de  pacification  ct^devant  publié  s  de  tout  quoi 
par  lesdits  de  la  religion  continuant  leurs  mauvais  desseins  n'eu  au- 
rait été  tenu  nul  compte,  ains»  au  contraire,  exerçant  et  continuant 
leurs  infinies  malversations  au  duché  de.  Guyeane  auraient  commis 
meifftres,  caaçonnements  et  autres  actes  d'hostilité,.  Je  Boi  de  ce 
îuateiiieDt  irrilié,^  même  du  mé{)iris  et  cootemnemeut  de  l'église  chi  é- 
tidiiné  et  de  sea  édits^  pour  punir  les  rebelles  et  leur  faire  connaître 
pMQ  est  la  rigueur  de  la  justice  d'un  prince  irrité,  ayant  prise 
môre  déUbération,  aurait  mis  sur  pied  ses  deux  grandes  armées  : 

L'une  conduite  par  M.  le  duc  du  Maine,  laquelle,  au  mois  de 
mrs  nàk  cinq  cent  hiûtankle-six,  se  serait  rendue,  accon4)agnée 
dudit  sienr,  en  toi  duché  de  Guyeime,  et  vers  le  pays  d'Angoumois  et 
Bourdelois.  m  il  aurait  fait  une  infinité  de  prises  de  villes  et  lieux 
tenus  et  occupés  par  lesdits  de  la  religion  ; 
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L'autre  armée  étant  sous  la  conduite  de  Tillustre  prince  Anne,  duc 
de  Joyeuse,  beau-frère  de  Sa  Majesté,  Pair  et  Amiral  de  France,  en 
nombre  de  vingt  mille  hommes,  conduisant  sept  grands  canons,  et 
accompagnée  de  Messieurs  le  Grand-Prieur  et  de  Saint-Salvear,  ses 
frères,  et  autres  grands  seigneurs  de  France,  vint  surgir  au  mois 
d*août  audit  an  mil  cinq  cents  huitante-six  aux  pays  d'Auvergne  et 
Gévaudan,  où  il  investit  la  ville  de  Malzieu  tenue  par  lesdits  de  la 
religion;  laquelle,  craignant  la  furie  de  ladite  armée,  se  rendit  incon- 
tinent à  l'obéissance  du  Roi  et  dudit  sieur  Amiral;  lequel  de  Ê 
se  rendit  devant  la  ville  de  Marvéjols,  aussi  tenue  par  lesdits  de  la 
religion,  laquelle  ne  se  voulant  point  rendre,  fut  furieusement  battue 
de  coups  de  canon,  tellement  que  la  brèche  étant  fort  sufGsante 
pour  donner  Tassant,  ladite  ville  et  les  habitants  d'icelle  se  rendirent 
audit  sieur  Amiral  et  à  sa  discrétion  ;  toutefois,  la  vie  fut  sauve  aux- 
dits  de  la  religion  qui  se  rendirent  la  plupart  au  château  de  Peyre, 
Millau  et  autres  lieux,  et  ladite  ville  fut  rasée  et  brûlée. 

Et  continuant  ledit  de  Joyeuse  Amiral,  au  même  mois  d'août  et 
commencement  de  septembre,  il  conduisit  son  armée  au  devant  le 
château  de  Peyre,  lequel  il  fit  battre  par  Tespace  de  tr<Hs  ou  quatre 
jours  et  si  bien,  qu'il  fut  de  tout  rasé  :  tellement  que  ceux  qu'étaient 
dedans  étaient  contraints  se  mettre  dans  des  caves  faites  sous  des 
rochers,  où  ils  ne  se  voyaient  Tun  Tautre,  et  enfin  contraints  de  se 
rendre  audit  sieur,  lequel  en  fit  pendre  quelques-uns,  et  entre  autres 
un  grand  voleur,  nommé  le  Capitaine  de  Peyre  ;  et  à  quelques  autres 
il  sauva  la  vie.  . 

Et  de  ce  que  ladite  viHe  de  Rodez,  prévoyant  que  ledit  sieur  venait 
•en  icelle,  par  les  syndics  du  pays,  fut  fait  grand  magasin  de  vivres, 
comme  de  blé,  farines,  munitions  de  guerre,  boiets,  poudre; auquel 
fut  envoyé  par  le  pays,  pour  payer  son  armée,  la  somme  de  quarante- 
deux  mille  écus  que  furent  reçus  par  les  trésoriers  d'tceiui^  poiir 
lequel  plus  honorablement  recevoir,  les  Messieurs  consuls  de  ladite 
ville,  avec  Tavis  de  Monseigneur  de  Rodez,  conclurent  de  lui  faire 
entrée  honorable. 

Et  à  cet  effet  firent  dresser,  à  la  porte  des  Cordeliers  par  où  ledit 
-sieur  devait  entrer,  un  portail  fait  à  la  rustique,  dépeint  à  façon  de 
marbre,  avec  un  portail  figurant  un  Roi  assis  en  son  trône,  accom- 
pagné des  gentilshommes  de  sa  suite,  et  un  Hercule  que  ayant  ocds 
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un  grand  nombre  de  gens,  représentait  au  Roi  sa  victoire,  lequel,  en 
récompenset  lui  baillait  la  paLme  ;  et  sous  ce  tableau  était  écrit  en 
vers  ces  mots  : 

Ce  Roi  est  notre  Roi;  toi,  son  Hereui  fidèle, 
Qui  purgeras  sous  lui  notre  Ronergue  d'erreur; 
Et  qui  dois,  mariant  la  force  et  la  douceur, 
Pardonner  au  sujet  et  dompter  le  rebelle* 

Encore  audit  portail  y  avait  des  pyramides  sur  lesquelles  était  une 
grande  fleur  de  lys  d'or  bien  faite. 

Et  pour  même  fait,  fut  dressé  autre  portail  à  la  place  du  Bourg  et 
à  l'endroit  où  y  avait  deux  cabanes  pour  y  vendre  et  débiter  quel- 
ques marchandises,  lesquelles  furent  abattues  et  rasées,  et  audit 
endroit  fut  dressé  ledit  portail,  faisant  trois  portes.  Tune  à  dextre  et 
Tautre  à  senestre,  et  celle  du  milieu  étant  la  plus  élevée,  le  tout 
fort  laborieusement  fait,  décoré  de  chapiteaux  dorés,  avec  quatre  py- 
ramides sur  lesquelles  y  avait  des  fleurs  de  lys  d'or,  et  au-dessous 
du  couronnement  dudit  portail,  un  grand  tableau  où  étaient  écrits 
ces  mots  : 

Anne  Joyeuse  duc,  prœstantiss.  Ordines  Ruihe.  guod  animi  magni- 

tudine  cum  imperio  et de  Henricorum  factUme  Ruthenam 

cum  provincia  sis armis  arcum  tibi  et  œtemœ  memoriœ 

deeoruïïK 

Ledit  porfail  était  décoré  de  même  façon  derrière  que  devant,  et 
servait  à  deux  visiiges. 

Il  fut  dressé  encore  autre  portail  en  la  place  de  Cité,  fait  à  façon 
de  marbre  blanc,  aux  pieds  duquel  les  quatre  vertus  cardinales 
étaient  dépeintes,  savoir  :  Force,  Justice,  Tempérance  et  Prudence  ; 
sur  lesquelles  y  avait  quatre  grands  piliers,  les  chapiteaux  d'iceux 
dorés,  fort  proprement  élabourés,  et  sur  iceux  étaient  assis  quatre 
grands  lions  si  bien  faits  que  ne  leur  restait  que  la  vie,  ayant  une 
patte  élevée  en  Tair  en  laquelle  ils  tenaient  un  grand  flambeau  ar- 
dent, au  derrière  desquels  lions  y  avait  quatre  figures,  deux  d'homme 
et  deux  de  femme  soutenant  le  couronnement  dudit  portail,  au  milieu 
desquels  y  avait  un  tableau  où  ces  mots  étaient  écrits  : 

Henrico  Valesio  optimo,  piissimo^  nefandorum dominatori, 

pictori  ac  trivmphatoriy  semper  Augusto,  —  Municipes  Ruthenœ  de- 

TOM.    IV.  29 
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lioti  anifni  Mà^isitaiuB^ue  ejtà  hoc  fàustum  diuque  eb^ètt^win  àd- 
vénitffn  Annan  de  Joyeuse  ducis  nobilîssîmi  loti  tàlarefçfùè,  S.  S.  S. 

A  côté  desdites  figures,  tant  à  dextre  que  à  senestre,  y  avait  autres 
deux  tableaux  sur  lesquels,  à  savoir  ;  sur  celui  du  côté  dextre,  y 
avait  un  homme  Vieux  figuré,  tenant  à  sa  main  dextre  im  navire  et 
à  sa  senestre  une  faulx,  et  audit  tableau,  était  écrit  en  latin  : 

Et  merces  et  segetes. 
Et  puis  en  français. 

!De  maintenir  un  pays  florissant 

En  son  entier,  c'est  chose  bien  heureuse. 

Au  côté  senestre  dudit  tableau,  y  avait  un  dieu  Mars  ayant  Tépée 
nue  en  main,  tenant  un  pied  sur  un  gros  poisson  de  mer,  et  l'autre 
sur  un  monde,  et  au-dessous  écrit  en  latin  : 

Et  sala  et  solo. 

Et  après,  en  français  : 

Mais  de  sauver  celui-ci  périssant. 

Il  n'est  donné  qu*au  seul  duc  de  Joyeuse. 

Entre  mi  lesdites  quatre  colonnes  sur  lesquelles  lesdits  lions 
étaient  assis,  y  avait  deux  tableaux,  Fun  à  dextre  et  l'autre  à  senes- 
tre, auxquels  la  devise  était  bien  dépeinte ,  savoir,  devers  ie  côté 
dextre  : 

L*Éternîté,  qui  n'a  ide  certaine  l)annière, 
Et  ta  vertu  ne  veut  de  limites  planter  : 
On  s*il  faut.  Monseigneur,  ta  gloire  limiter, 
Pour  ne  faillir  Ton  doit  la  borner  de  la  terre. 

Et  devers  le  6ôté  senestre  : 

Pallas,  au  lieu  d'armet,  revêtit  de  prudence 
Ton  chef,  et  à  ton  flanc  Mars  agence  son  fer  : 
La  Fortune  désire  à  jamais  t'embrasser. 
Et  Dieu,  à  tes  combats,  veut  prêter  assistance. 

Audk  portail  y  avait  trois  entrées  ;  Tune  d'icelles,  celle  du  ir 
plus  haute  et  plus  élevée  que  les  autres. 
Pour  même  fait,  à  l'entrée  de  la  maison  épiscopalefat  drèssr 
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portail  fait  à  façon  de  marbre  verdesin,  soutenu  par  quatre  grosses 
coloi^nes,  les  chapiteaux  d'icelles  dorés,  où  entre  hautes  histoii-es 
était,  au  côté  dextre,  dépeinte  l'histoire  d'Andromède  lorsqu'elle  fut 
délivrée,  parPersée,  du  monstre  marin,  et,  au-dessous  dMcelle,  écrit 
en  vers  : 

Tout  ainsi  que  Persée  Andromède  délivre 
De  ce  monstre  marin,  tout  ainsi,  Monseigneur. 
Tu  nous  délivreras  du  monstre  de  l'erreur 
Et  nous  feras  en  paix  plus  heureusement  vivre. 

Et  au  côté  senestre,  un  beau  Printemps,  fort  industrieusémenJt  éla- 
boré, avec  les  vers  suivants  : 


Tu  es  ce  beau  Printemps  et  la  saison  joyeuse 
De  qui  trois  animaux  travaillés  de  langueur^ 
Savoir  les  trois  Etats,  reprennent  leur  vigueur. 
Le  Roi,  ton  soleil,  fait  cette  influence  heureuse. 


Tous  lesdits  portails  garnis  des  armoiries  dudit  sieur,  qu'étaient 
un  lion,  une  hydre  avec  des  barres,  garnies  de  deux  orles,  soutenues 

par ,  et  celles  de  Monseigneur  de  Rodez  et  de  la  ville,  tant  Cité 

que  Bourg, 

Lesdits  portails  ainsi  dressés,  MM.  les  Consuls  de  ladite  ville  qu'é- 
taient, savoir  : 

Du  Bourg^  égréges  personnes,  sieur  Jean  Maynard  sieur  de  Lalle, 
Etienne  Cat  seigneur  de  la  Boyssonade ,  Jean  Martin  et  Guillaume 
Ladous,  marchands; 

Ceux  de  la  Cité,  égréges  personnes,  M«  Jean  de  Bonal  docteur, 
M.  Antoine  Delauro,  Raimond  Salvang  notaire,  et  Jean  Delmas  mar- 
chand; 

Eurent  dispute  quel  devait  faire  la  harangue  audit  sieur  ou  ceux 
de  la  Cité  ou  ceux  dudit  Bourg,  Enfin,  telle  dispute  mise  en  termes, 
^après  plusieurs  raisons  déduites  d'un  quartier  et  d'autre,  fut  résolu 
et  conclu  que  les  deux  communautés  s'assembleraient  et  que  tous  en- 
semble iraient  saluer,  hors  de  la  ville,  ledit  sieur  Amiral;  et  si,  par 
cas  fortuit,  il  était  rencontré  es  appartenances  de  la  Cité,  la  harangue 
kii  serait  faite  par  le  premier  Consul  dudit  Bourg,  et,  au  contraire, 
s'il  était  pris  aux  appartenances  dudit  Bourg,  que  la  harangue  lui  se- 
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rait  faite  par  le  premier  Consul  de  la  Cité.  Néanmoins,  fut  résolu  que 
deux  compagnies  de  gens  de  guerre  seraient  dressées,  Tune  en  Bourg 
et  l'autre  en  Cité,  pour  aller  au  devant  dudit  sieur  pour  plus  honora- 
blement le  recevoir. 

Suivant  laquelle  délibération,  par  les  sieurs  Consuls  du  Bourg ^  fut, 
une  desdites  compagnies,  dressée  en  nombre  de  deux  cents  hommes, 
la  conduite  d'icelle  donnée  à  M.  François  Caulet ,  renseigne  d'icelle 
baillée  à  sieur  François  Maynard,  marchand.  Le  semblable  en  fut  fait 
par  les  sieurs  Consuls  de  la  Cité,  et  la  conduite  de  leur  compagnie 
baillée  à  M*  François  Touiller,  et  renseigne  donnée  à  M.  Amans  Vi- 
gouroux  jeune,  greffier  du  pays  en  la  comté. 

D'avantage,  lesdits  sieurs  Consuls  firent  faire  un  grand  poêle  de 
velours  rouge,  avec  grands  passements  d'or,  la  frange  de  soie  de  • 
même  couleur  rouge,  de  dcmi-palm,  et  la  crespine  d'or,  ayant  huit 
bâtons  dorés  pour  icelle  porter  par  lesdites  sieurs  tant  du  Bcurg  que 
de  la  Cité. 

Les  affaires  ainsi  préparées,  et  le  tout  mis  en  bon  ordre,  le  dix- 
huilième  du  mois  de  septembre  mil  cinq  cent  huitante-six,  lesdites 
compagnies,  sous  la  conduite  des  que  dessus,  sortirent  de  ladite  ville 
de  Rodez  munies  de  ce  que  leur  était  propre  et  nécessaire  pour  re- 
cevoir ledit  sieur  Amiral,  qui  s'en  venait  ledit  jour  faire  son  entrée 
en  ladite  ville  de  Rodez  ;  après  lesquels,  lesdits  sieurs  Consuls,  ac- 
compagnés des  plus  honorables  bourgeois  de  ladite  ville,  sortirent  et 
rencontrèrent  ledit  sieur  au  Foirai  de  ladite  Cité,  où  le  salve  par  les 
arquebusiers  de  ladite  troupe  fort  bien  à  propos  lui  fut  donné.  Et  ce 
fait,  lesdits  sieurs  Consuls  l'ayant  rencontré  es  appartenances  de  la 
Cité  et  audit  Foirai  et  environs  d'icelui,  accompagnés  des  que  dessus, 
après  l'avoir  fort  honorablement  salué,  la  harangue  lui  fut  faite  par 
ledit  sieur  de  Lalle,  premier  Consul  du  Bourg,  au  grand  contente- 
ment de  toute  l'assistance.  Et  ce  fait,  ledit  Seigneur  fut  par  eux  con- 
duit jusques  à  ladite  porte  des  Cordeliers,  par  où  il  devait  entrer,  où 
il  fut  semblablement  salué  d'un  gros  canon,  ensemble  de  quelques 
autres  pièces  d'artillerie  à  cette  fm  bien  rangées  à  ladite  porte,  où 
tous  lesdits  Consuls  mirent  pied  à  terre,  et,  prenant  le  poêle,  le  pré- 
sentèrent avec  l'honneur  en  tel  cas  requis  audit  Seigneur,  que  ne 
voulut  recevoir  ni  entrer  dedans,  ains  le  donna  à  l'église. 
Ledit  sieur  entra  dans  ladite  ville  accompagné  seulement  de  quel- 
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ques  deux  cents  chevaux  et  les  archers  de  la  garde  au  nombre  de 
cinquante. 

11  fut  conduit,  par  lesdîts  sieurs  Consuls  et  autres  bourgeois,  le 
long  des  rues  de  ladite  ville  et  par  où  lesdits  portails  étaient  dres- 
sés, lesdites  rues  étant  tapissées  jusques  au  devant  de  la  porte  de 
réglise  cathédrale  de  Notre-Dame  dudit  Rodez,  où  M.  François  de 
Corneillan,  Évêque  de  Rodez,  accompagné  de  tout  le  clergé,  revêlu 
,en  pontifical,  l'attendait,  où  étant,  M.  l'Amiral  mit  pied  à  terre,  et 
s'élant  mis  de  genoox  sur  les  carreaux,  à  dessein  préparés  par  ledit 
sieur  Évêque,  lui  fut  donné  à  baiser  la  croix  de  ladite  église.  Et  ce 
fait,  la  procession  entra  en  icelle,  suivie  dudit  sieur,  jusques  au  grand 
autel  du  chœur,  où  à  l'honneur  de  Dieu  furent  chantés  quelques  can- 
tiques en  musique,  ledit  sieur,  étant  de  genoux,  faisant  son  oraison, 
laquelle  finie,  fut,  par  ledit  sieur  Évêque,  donnée  la  bénédiction  tant 
audit  sieur  Amiral  que  autres  de  sa  suite,  lequel  après  fut  conduit, 
par  lesdits  sieurs  Consuls,  jusques  à  ladite  maison  épiscopale,  où 
ëtant,  honorablement  prirent  congé  de  lui. 

.  Lesdits  sieurs  Consuls  retirés,  MM.  les  Officiers  de  la  Justice  de  la 
Comté  de  Rodez  et  temporalité  dudit  sieur  Évêque  se  présentèrent 
audit  sieur  Amiral,  auquel  ayant  fait  la  révéj  ance  pour  tous  lesdits 
sieurs,  par  M.  Charles  Le  Noir,  docteur.  Juge  dudit  Rodez,  lui  fut 
fait  une  harangue. 

Après  eux ,  vinrent  les  MM.  du  Clergé  qui  pareillement  le  saluè- 
rent. 

Ledit  sieur  duc  de  Joyeuse,  Pair  et  Amiral  de  France,  ne  fut  pas 
atôt  arrivé  audit  Rodez,  que  le  château  de  Beaucaire,  près  Marcillac, 
occupé  par  ceux  de  la  religion,  se  rendit  à  l'obéissance  du  Roi,  et  le 
capitaine  d'icelui  nommé  La  Bosque  tué,  baillé  pour  commander 
pour  Sa  Majesté  à  M.  de  la  Calmontie. 

Sept  ou  huit  jours  après ,  partie  de  ladite  armée  dudit  sieur  ayant 
passé  les  montagnes  d'Albrac,  et,  de  ce  pays,  se  vint  loger  aux  en- 
virons de  Sévérac-le-Château,  aussi  occupé  par  ceux  de  ladite  reli- 
gion, et  se  logèrent  aux  lieux  et  villages  circonvoisins,  comme  à 
Saint-Georges,  La Panouse,  Gaillac,  Sévérac-l'Église  et  autres,  atten- 
dant que  Tartillerie  dudit  sieur,  conduite  par  trois  mille  Lausacans 
(a-t-on  voulu  dire  Lansquenets),  approchât  dudit  château  pour  le 
battre,  laquelle  aisément  ne  pouvait  descendre  et  passer  la  montagno 
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à  cause  du  mauvais  temps  et  inondations  des  eaux  faites  sur  la  fin 
du  mois  de  septembre  et  commencement  d'octobre. 

Pendant  ce  temps,  ceux  de  ladite  religion  quittèrent  Villefranche- 
de-Panat  qu'ils  occupaient,  d'oii  ne  furent  sortis  qu'il  fut  envoyé  ei 
ladite  ville,  paf  ledit  sieur  Amiral,  M.  de  Bonhaui,  avec  sa  troupe, 
composée  de  quatre-vingts  hommes  d'armes  en  bon  équipage,  où 
étant,  le  sixième  dudit  mois  d'octobre,  logés»  et,  le  lendemain,  vou- 
lant partir  d'icelle,  furent  surpris  par  ceux  de  la  religion  qui,  ayant 
fait  quelques  embûches  aux  environs  d'icelle  et  mis  le  feu  à  quel- 
ques maisons,  donnèrent  sur  la  troupe,  dont  furent  tués  et  ocds 
soixante  maîtres,  sans  comprendre  les  arquebusiers  à  cheval ,  ledit 
sieur  de  Bonhaut  pris,  son  lieutenant,  guidon  et  maréchal-des-l(^ 
avec  cent  chevaux  de  service,  que  fut  une  grande  perte  pour  ledit 
sieur,  et  fut  fait  état  que  ceux  de  la  religion  avaient  butiné^  sans 
comprendre  la  rançon  des  prisonniers  qu'ils  prirent,  pour  plus  de 
quarante  mille  écus.  Les  autres  de  ladite  troupe  qui  se  sauvèrent  se 
rendirent  à  la  ville  de  Rodez,  dépourvus  de  hardes  et  de  montures. 
Et  ceux  qui  firent  tel  effort  de  ladite  religion  étaient  le  sieur  de  Châ- 
tillon,  La  Vaquaresse,  un  nommé  Le  Sergent  Laval,  accompagnés  de 
cent  arquebusiers. 

Le  même  jour,  sixième  jour  du  mois  d'octobre,  ledit  sieur  parfit 
de  la  ville  de  Rodez  pour  aller  trouver  monsieur  son  père  à  la  ville 
de  Gaillac,  et  remisit  en  icelle,  le  dixième  jour  du  mois  d'octobre  sur 
le  soir. 

Le  mardi,  quatorzième  jour  du  mois  d'octobre ,  les  MM.  Consuls, 
tant  du  Bourg  que  de  la  Cité^  avertis  que  ledit  sieur  Amiral  voulait 
partir  ce  jour-là  de  ladite  ville  de  Rodez  et  se  retirer  en  son  camp 
pour  le  réunir,  s'assemblèrent  pour  prendre  congé  de  lui  5  et  s^étanl 
transportés  en  la  maison  épiscopale  où  il  était  logé,  ledit  sieûr  Ami- 
ral, les  voyant  venir  vers  lui  pour  preiidre  congé,  les  devança  à  {«r- 
1er  et  s'excusa  du  long  séjour  qu'il  avait  fait  dans  ladite  ville  de  Rb- 
dez,  ensemble  partie  de  son  armée,  qu'il  dit  avoir  fait  pour  ^elques 
raisons  particulières  qu'il  a  devers  soi  et  ce  qu'il  leur  reconnaîtrait 
en  brief  en  récompense  du  bon  traitement.  Où  par  M.  de  Laite,  pre- 
mier Consul  du  Bourg,  assisté  des  trois  Consuls  de  la  Cité,  prenant 
la  parole  en  l'absence  de  M.  Bonal,  premier  Consul  de  la  Cité,  dudit 
sieur  de  Lalle  fut  répondu  que,  à  son  entrée,  la  ville  lui  avait  été  dé- 
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diée,  ensemble,  les  habitants  d*icelle,  de  laquelle  il  pouvait  disposer 
à  son  plaisir,  le  remerciant  bien  humblement  de  la  bonne  volonté 
qu'il  portait  à  icelie.  Et  sur  ce,  prit  fort  honorablement  congé  de  lui, 
ensemble  de  toute  la  Noblesse  qui  l'assistait. 

Et  le  même  jour,  sur  l'heure  de  dix  heures,  ledit  sieur  Amiral  dé- 
logea de  ladite  ville  de  Rodez,  avec  ceux  de  son  armée  que  y  étaient 
logés,  et  s'en  alla  coucher  à  Sévérac  l'Église. 

(Extrait  du  registre  des  délibérations  du  Bourg  de  Rodez, 
coté  n«  9,  f«  44.) 
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ff-jûntoAt 

•t  Relation  du  fiîége  et  réduction  de  la  ville  de  Sfàint  Antonin, 

par  le  Roi  Ijoni»  XIII 9 

le  t4  Juin  f  6tt  et  antres  actes  en  résultant* 


Jeudi,  9jtdn  1622.  —  Le  9  juin  1622,  la  ville  de  Saint-Antonin, 
en  Rouergue,  a  commencé  d'être  attaquée  par  les  troupes  de  M.  de 
Vendôme,  du  duc  d'Elbeuf  et  du  Maréchal  de  Thémines^  La  première 
attaque  a  été  faite  à  Pechdax^  où  les  troupes  se  sont  logées  et  ont 
dressé  plusieurs  corps  de  garde,  aux  escarmouches  desquels  ont  été 
tués  M.  de  la  Tour,  capitaine ,  ainsi  que  le  capitaine  de  Lalanne, 
étrangers.  Le  sergent  Vonissas  a  eu  le  même  sort.  Trois  ou  quatre 
ont  été  blessés.  Rauzet,  prisonnier  échappé,  a  dit  que  Teimemi  avait 
perdu  trois  ou  quatre  hommes^* 

Vendredi,  10  /wm.—  L'ennemi  est  venu  jusques  aux  Cornes.  Onze 
des  siens  sont  demeurés  sur  la  place  ou  ont  été  jetés  dans  la  Bon- 
nette. Sur  le  soir,  David  Roussenac,  dit  Touly,  a  été  blessé  d'un 
coup  de  mousquet. 

Samedi,  11  juin,  jour  de  Saint- Barnabe.  —  Une  furieuse  attaque  a 
été  donnée,  sur  les  dix  heures,  avant  midi.  Les  nôtres  ont  été  chas- 
sés du  colombier  de  Bounîol  et  du  four  de  Miner.  Le  capitaine  Mar- 
moine  a  été  blessé  à  la  aiisse,  au  fond  de  la  côte  droite.  Trois  hom- 
mes de  l'ennemi  ont  été  tués  de  la  vigne  de  BounioL 

Un  porteur.  Espagnol,  demandant  M.  de  Vendôme,  est  entré  dans  - 
la  ville.  Il  a  avalé  les  lettres  qu'il  portait  et  ne  les  a  pas  encore  di-  - 
gérées. 

Un  gros  de  l'armée  ennemie,  après  ladite  escarmouche,  est  venu — 
se  loger  dans  le  Viguier  de  Rhodanèse,  à  Topposite  des  Carmes,  re^ 
connaissant  ledit  quartier  suspect. 
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Sur  minuit,  on  a  fait  dix  prisonniers,  tous  de  Najac,  qui  ont  été 
jetés  dans  la  rivière. 

On  a  pris  un  tambour,  qui  a  confirmé  le  dire  de  Rauzet  du  prje- 
mier  jour  et  de  Maugecharrette. 

Dimanche^  12  Juin.  —  Ramat ,  soldat  de  Negrepelisse ,  qu'on 
croyait  avoir  été  tué  lorsque  le  capitaine  Marmoine  avait  été  blessé, 
est  arrivé,  de  nuit,  près  la  ville.  11  était  blessé.  On  Ta  fait  entrer 
pour  le  faire  panser. 

On  dit  que  Dalot,  le  receveur,  venant  de  Languedoc  à  Milhars. 
averti  du  siège,  s'en  est  retourné  pour  faire  venir  M.  de  Rohan  au 
secours. 

Le  fils  de  Vinagré,  arrivé  de  Negrepelisse,  a  dit  que  le  Roi  a  fait 
pendre  cinquante  des  principaux  habitants  aux  fenêtres  de  leurs  mai- 


La  couleuvrine  et  autres  pièces  d'artillerie  du  bastion  de  la  Porte 
a  tué  quatre-vingts  hommes  à  Tennemi  ou  plus. 

Lundis  i^jtiin.  —  L'ennemi  a  tiré  plus  de  deux  mille  coups  de 
mousquet  et  quelques  coups  de  fauconneau.  Ils  ont  blessé ,  au  quar- 
tier de  Marmoine,  un  petit  garçon ,  une  femme  et  un  soldat.  A  deux 
heures  après  midi,  M.  de  Bourdes,  de  Penavaire,  Maret  et  quelques 
autres  soldats  sont  montés  au  Caime-d' Anglais  et  ont  tué  quatre 
soldats  de  l'ennemi  au  bout  de  Combes-Luysens. 

La  nuit,  il  y  a  eu  une  forte  alarme,  principalement  à  notre  corps 
de  garde  de  La  Popie.  Le  régiment  de  M.  de  Cessac  s'est  logé  au 
bout  de  la  Côte  de  Penne. 

On  a  pris  un  cavalier  ennemi,  qui  a  dit  que  l'armée  était  de  trente 
mille  hommes,  que  le  Roi  s'était  emparé  de  Negrepelisse  et  l'avait 
battue  avec  six  canons,  prise  d'assaut,  et  fait  pendre  cinquante 
hommes. 

Mardi, Ak juin.  —  Sur  les  trois  heures  après  midi,  on  a  placé 
sept  pièces  de  canon  dans  le  camp  de  Petras,  au  bout  du  Pré  eom" 
mun.  A  la  même  heure,  Jean  Doumei^e,  dit  Lescarrié^  et  autres 
deux,  ont  été  blessés  sur  le  bastion  de  la  Porte  du  Pré,  le  premier, 
d'un  coup  de  mousquet;  le  deuxième,  de  deux  coups  de  faucon- 
neau. 

Les  canons  ennemis  ayant  commencé  à  tirer,  le  premier  coup  a 
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enlevé  la  main  de  Jacques  Aymar.  D'autres  sont  tombés  sur  les  mai- 
sons de  Lagarde ,  de  M^^«  Delbos  et  de  Penavaire  et  autres.  Il  y  a,  à 
présent,  huit  pièces  de  canon  dans  le  camp  dudit  Petras;  deux  cou- 
leuvrines  par  dessus  son  pigeonnier,  et  trois  fauconneaux  sur  le  pi- 
geonnier de  Bartouilhet. 

Ona  tiré  vingt-six  coups  de  canon,  depuis  trois  heures  après  midi. 
Philippy  et  Ouradou  ont  abandonné  La  Popieet  la  barricade  du  fond 
du  pont,  après  les  avoir  fait  détruire  et  ruiner.  Ils  sont  rentrés  sur 
le  pont,  envoyant  sentinelle  au  dehors.  Le  moulin  du  Gravier  aité 
ruiné.  La  couleuvrine  a  rompu  Tattelage  d*un  des  canons  qui  sont 
pointés  au  bout  du  Pré  commun.  Bernard  de  Saint-Just  fut  tuéii  la 
barricade  du  Gravier, 

Mercredi^  15  juin.  —  Il  y  eut  prêche  sans  cloches.  Le  sergent 
Marc  de  Compty  fut  blessé  d'un  coup  de  mousquet  à  la  cuisse  sur  le 
bastion;  le  capitaine  Ouradou  au  bras  gauche.  L'ennemi  a  perdu  six 
ou  sept  hommes.  Il  a  mis  ses  barricades  dans  le  pré,  près  du  jardin 
de  Miquelot. 

Jeudi,  i6  juin.  — Dans  l'espace  de  six  heures,  les  ennemis  ont  tiré 
deux  cent  cinquante  coups  de  canon,  qui  n'ont  fait  aucune  brèche. 
Le  pont-levis  de  la  Porte  du  Pré  a  été  briçé.  Un  boulet  creva  le  ven- 
tre de  Samuel  Lacombe.  Un  autre  emporta  la  tête  de  Guiral.  Gavaillé 
Barre  mourut  la  nuit  dernière  ;  un  soldat  de  Verfeil  perdit  la  main 
et  fut  blessé  à  la  cuisse  ;  deux  autres  habitants  de  la  ville  furent 
tués. 

Sur  les  quatre  heures  après  midi,  notre  canonnier  ayant  tiré  la 
couleuvrine  sur  Pechdax,  l'ennemi  répondit  par  un  coup  de  canon 
qui  passa  dans  le  rouage  de  la  couleuvrine  sans  Tavoir  offensé.  Ce 
coup  emporta  quatre  doigts  de  la  main  gauche  à  Jean  Fournel,  et 
blessa  trois  enfants. 

.Vendredi,  il  juin.  —  Quelques  régiments  sont  venus  au  bout  d( 
là.Cétede  Penne.  \]ne  partie  des  soldats  sont  descenckis  jusqu'à 
Popie;  deux  ou  trois  ont  été  tués  par  les  habitants. 

On  a  tiré  cent  soixante-six  coups  de  canon.  Un  fils  de  Revenael 
été  blessé  d'un  coup  de  mousquet  au  cou;  Gambe ,  fort  vieux,  à 
jambe.  La  brèche  est  ouverte  sur  le  soir.  Jacob  Rauzet  et  Pierre 
Beyla,  praticien,  ont  été  tués  pendant  la  nuit. 
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Samedi,  IS/wm.—  Le  matin,  le  capitaine  de  Lburdes  a  été  blessé 
au  bras,  sur  le  grand  bastion. 

L'ennemi  a  comblé  le  canal  de  la  Bonnette  avec  des  fascines.  Il  a 
tiré  quatre-vingts  coups  de  canon  aux  cornes.  Sur  les  deux  heures 
îçrès  midi,  les  assiégeants  sont  montés  à  Tassant  pour  s'emparer  des 
cornes;  mais  ils  ont  été  vaillamment  repoussés.  Quoique,  pendant 
Fàssaut,  ite  aient  tiré  vingt  coups  dé  caiion  pour  favoriser  leurs  sol- 
dats, Ils  ont  cependant  eu,  tués  ou  blessés,  plus  de  cent  homntesj'et 
quelqueiS-uns  des  nôtres  ont  été  blessés,  entré  autres,  M.  Pmel,  à 
l'épaule,  M.  de  Saint-Sébastien  et  Paul  Vialars. 

La  chambrière  de  Bertrande  en  à  tiié  deux  de  reiihemi  avec  ifinè 
dailie\\).  Elle  a  été  blessée  avec  Françoiiïe  de'  Penavaife,  la  flllede 
M«  Delort,  la  chambrière  de  Petit  Dejust.  Benoît,  tailleur,  et  Maffre 
Roubert  ont  été  tués. 

Dimanche,  19  juin.  —  La  tête  iie  la  fllle  de  Plagaven  a  été  enipor- 
tée  d'un  coup  de  canon  avant  le  jour,  et  Cadinelle ,  femme  de  TVIa- 
thieu  Aliez,  a  été  tuée  en  travaillant  à  la  manœuvre.  Sur  lés  six 
heures  du  matin,  Barthélémy  Combay  a  été  tué  d'un  coup  de  mous- 
quet au  flanc,  en  même  temps  qu*il  lirait  le  ëièn  à  Tetitiémi. 

11  est  arrivé  un  porteur  de  Montatiban  qui  a  (lit  que  Sainte-Foy 
avait  été  repris  et  que  l'on  avait  tiié  douze  cents  homitties  dé  la  gar- 
nison du  Roi.  11  a  dît  aussi  que  le  secours  des  Montalbanais  serait 
déjà  arrivé  en  cette  ville  si  l'on  n'avait  fait  savoir  à  Montauban  que 
Saint-Antonin  n'en  avait  pas  besoin,  parce  qu'il  y  a  trop  de  gens  et 
peu  de  vivres. 

On  a  donné  le  second  assaut  aux  cornes.  L'ennemi  a  été  vaillam- 
ment repoussé  malgré  une  cruelle  batterie  qui  ne  cessa  de  tirer  pour 
intimider  les  nôtres  et  les  accabler.  L'ennemi  a  eu  plus  de  quarante 
hommes  de  tués.  De  notre  côté,  M.  Seguide  Gaussade.  Sarremejane, 
capitaine,  blessé  au  bras.  On  a  tiré  cent quaiart te  coups  de  canon. 

Lundi,  20  juin,  —  Le  troisième  assaut  ^  été  donné  aux  cornes.  11 
a  été  teiTiblé,  et,  dans  les  deux  partis,  Poh  a  perdu  béfaucoup  de 
monde.  Les  ennemis,  à  force  de  troupes  et  de  coups  de  canon,  ont 
gagné  les  cornesetfait  brèche  aux  muraiHes  de  la  ville,  près  lamai- 

(i)  Faux. 
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son  de  Lalause,  chanoine.  Il  ont  fait  jouer  une  mine  qui  les  a  entiè- 
rement rendus  maîtres  des  cornes  ;  mais  ils  ont  perdu  un  grand  nom- 
bre d'hommes.  Ils  nous  en  ont  tué  aussi  beaucoup ,  entre  autres  Da- 
vid Ouradou,  capitaine,  M.  Cousin,  le  fils  du  capitaine,  M.  Benjamin 
Philippy,  David  Franc,  notaire,  M.  Luc,  tailleur  de  Bruniquel,  Bour- 
rel,  apothicaire,  Prévarac  de  Verfeil.  Marc  Grave  a  eu  la  tête  empor- 
tée d'un  coup  de  canon  sur  le  bastion  de  la  Condamine,  et  Abraham 
Barrières  a  eu  le  même  sort  sur  le  bastion  du  Beziès.  Le  même  couo 
de  canon  m'emporta,  à  moi  Antoine  Aymar,  la  main  gauche.  Il  y  eut 
aussi  beaucoup  de  blessés,  entre  autres  Antoine  Bougniol  jeune,  mar- 
chand de  Laraze,  Vaisse  de  Caussade.  Pierre  Penavaire  fut  blessé 
d'un  coup  de  mousquet  au  flanc,  dimanche,  en  apportant  de  la  pou- 
dre et  des  balles  aux  soldats.  Il  mourut  quelques  jours  après  la  ré- 
duction de  la  ville.  David  Hugonnet,  sergent  d'une  compagnie,  fut  blessé 
au  genou,  et  Jacob  Aymar,  son  beau-frère,  fut  blessé  aussi  au  coude 
et  moururent  tous  deux  quelques  jours  après,  ayant  fait  profession 
de  foi  et  reçus  par  le  père  Bernard,  capucin,  en  la  religion  catholi- 
que, apostolique  et  romaine. 

Mardi,  21  Juin.  —  La  trêve  ayant  été  faite  pour  une  heure  seule- 
ment, a  été,  tout  de  suite ,  rompue.  Causse,  apothicaire,  a  été  spolié 
de  son  écharpe,  épée  et  armes  par  les  ennemis,  qui  prirent  Combes, 
M.  Dufour,  adjoint,  Raygade,  David  Villeneire  et  Ventalou;  et,  après 
les  avoir  fait  attacher  par  les  bourreaux,  leur  ont  donné  la  vie. 

Mercredi,  22  Juin.  —  On  a  fait  une  trêve  de  quelques  heures. 
M.  de  Cessac,  M.  de  la  Guépie,  avec  quelques  autres  grands  sei- 
gneurs et  Capitaines  des  Gardes  du  Roi,  au  nombre  de  quatre  cent 
cinq,  ont  été  dans  la  Loge,  où  le  consul  Martin,  le  capitaine  Poux,  le 
sergent-major  Lacroix  père  sont  allés  les  trouver.  Après  l'entrevue, 
ils  ont  eu  la  permission  de  prendre  la  fllle  de  Villeneuve,  qui  avait 
été  tuée  au  combat  du  lundi  20.  Le  canon  a  beaucoup  tiré  et  a  biattu 
la  tour  de  la  Porte  du  Pré.  L'ennemi  a  fait  jouer  trois  mines,  sur  le 
soir,  qui  ne  lui  ont  guères  servi.  On  attend  la  résolution  du  Roi,  qui 
est  à  Caylus. 

Jeudi,  23  Juin,  veille  de  Saint-Jean  Baptiste.  —  Il  y  a  eu  trêve  jus- 
qu'à midi  pour  parlementer,  et,  après  le  parlement,  le  Consid  a  rap- 
.  porté  dans  le  temple,  où  il  a  fait  assembler  tous  les  capitaines  et  trois 
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des  principaux  <le  leurs  compagnies,  cpie  le  Roi  ne  peut  accorder  au- 
cune composition  à  la  petite  ville  de  Saint- Antonin,  puisqu'elle  a 
voulu  soutenir  quinze  jours  le  camp  du  Roi;  toutefois,  qu'il  leur  ac- 
corde qu'ils  auront  la  vie  sauve  et  l'honneur  de  leurs  femmes;  que 
les  soldats  étrangers  sortiront  avec  un  bâton  blanc  à  la  main,  les  ca- 
pitaines avec  leurs  épées,  et  que  le  pillage  serait  arrêté  moyennant 
une  somme  de  trois  cent  mille  francs.  M.  de  Vendôme  et  M.  le  Ma- 
réchal de  Thémines  entreront  le  même  soir  dans  la  ville. 

Vendredi,  24  Juin.  —  Il  fut  accordé,  dans  la  maison  de  M.  Le  Brun, 
apothicaire,  que  les  habitants  seraient  quittes  du  pillage,  du  viole- 
ment  des  femmes  et  du  brûlement  de  leur  ville,  moyennant  la  somme 
de  cent  mille  francs,  pour  laquelle  somme  s'obligeront  quarante-cinq 
bourgeois  ou  habitants  de  la  ville  par  contrat  retenu  par  un  notaire 
des  troupes  de  M.  de  Vendôme,  payable  à  la  fin  de  Tannée,  et,  jus- 
que au  réel  payement,  sept  des  quarante-cinq  demeureront  effecti- 
vement prisonniers,  savoir:  Lalauze,  Brascourt,  M.  Bez,  M.  Philippy, 
Bougniol,  Dardenne,  Dejust  et  Canitrot.  M.  le  duc  de  Vendôme  y  était 

avec  le  comte  de  Chambert  (1),  le  marquis  de ,  de ,  le  ^ieur 

de  Cessac. 

Le  même  jour,  on  pendit  le  sergent-major,  M.  de  Lourdes,  Sare- 
mejane,  Baillarguet,  Josné  Penavaire,  Pierre  Doumerc,  Garrigues, 
Lagarde  Procureur  du  Roi,  un  nommé  Portes,  qui  était  venu  se  re- 
mettre dans  cette  ville,  étant  catholique,  de  Barnabes,  un  nommé 
Coulis,  et  un  bridier  de  cette  ville  nommé  Portes. 

Samedi^  25  juin.  —  On  afficha  le  taux  des  vivres,  tant  du  pain 
que  chair,  poisson,  vin,  avoine,  foin,  dans  tous  les  carrefours  de  la 
ville. 

Pour  compléter  les  douze  qui  devaient  être  pendus,  Pierre  Amiel, 
de  Verfeil ,  a  été  pendu  aujourd'hui. 

Le  temple  de  ceux  de  la  religion  prétendue  réformée  fut  métamor- 
phosé en  église  romaine,  le  Roi  l'ayant  donnée  aux  MM.  du  Chapitre, 
et,  le  lendemain,  on  y  dit  la  sainte  messe. 

M.  de  Chappes  et  M.  de  Biron,  qui  arrivèrent  hier  au  soir,  après  le 
parlement  de  M.  de  Chambert  (2)  et  de  M.  le  duc  de  Vendôme,  pom' 

(1)  Schomberg. 

(2)  Idem. 
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demeurer  en  ceUe  ville,  direol  aux  anciens  d'avertir  ceux  qui  vou- 
draient aller  au  prêctie  dans  une  maison  particulière,  de  quoi  M.  de 
Biron  nous  avertit,  sur  le  soir,  avant  de  s'aller  coucher,  et  noas  dit 
qM|3,pa^é  demain,  on  nous  donnerait  une  cloche  pour  le  sonner  et 
que  Tordre  serait  rétabli. 

Dimanche^  26  juin.  —  M.  Tholosany  a  prêché  dans  la  salle  de 
M.  de  Royre.  Il  y  avait  seulement  quarante  hommes  et  autant  de 
femmes  ou  environ.  M.  de  Biron  était  à  la  porte  pour  garder  qu'il  ne 
fût  point  fait  d'insolences  par  les  soldats. 

Umii,  il  juin.  —  M.  de  Biron  a  été  vers  Monlauban.  Le  Conseil  a 
été  tenu  à  la  maison  de  Brun. 

Mardis  2%  juin.  —  A  été  signée  la  délibération  du  Conseil  tenu  à 
la  maison  de  Brun,  par  laquelle  M.  Canitrot,  procureur,  est  député 
pour  aller  à  Toulouse  emprunter  les  cent  mille  francs  que  qous  som- 
mes obligés  de  donner  et  pour  obtenir  rabais  du  Roi. 

Il  y  a  eu  prêche  dans  la  maison  dudit  sieur  de  Royre. 

Le  26  juin  1622,  moi  Antoine  Aymar,  ai  fait  profession  de  foi  de 
l'Église  catholique,  apostolique  et  romaine,  à  Saint-Antonin,  et  j'ai 
été  reçu  par  le  père  Bernard,  capucin. 
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èe  VolAîgAtlon  faite  ftn  ËMi  par  les  habitants 

/de   Sàlnit-Antouln ,   lors   dé  la  induction   de  cette  Tllla 

ik  son  obélmance  pour  la  sdiiuiie  de  lOb^INMI  llTfe'ea* 


En  présence  de  moi,  Simon  Réparant,  Conseiller,  notaire  et  Secré- 
taire du  Roi,  Maison  et  Couronne  de  France,  furent  présents  Pierre 
Martin,  premier  consul,  Jean  de  Lalauze  père,  Pierre  Lalauze  con- 
sul, Jean  Dejust  consul,  Antoine  de  Bez  médecin,  Jean  Penavaire, 
Antoine  Bougniol,  Pierre  Brun ,  Pierre  Philippy,  David  Ravaille,  Ja- 
cob Bonnières,  Antoine  Mandirac  dit  Cadenne,  Guillaume  Cavagnac, 
David  Philippy,  Jean  Rey,  Antoine  Dardenne,  Pierre  Sabattier,  Ba* 
chon,  Jean  Mordagne,  Jean  Grèzes  dit  Penchon,  Abel  Ladevese,  Da- 
vid Coste,  Jean  Tabarly,  Paul  Vialars,  Durand  Canitrot,  Abel  Gayral 
consul,  Jeain  Roussenac  consul,  Jean  Aymar,  Jean  Proneja,  Pierre 
Villeneuve,  Jean  Pâlot  contrôleur,  Pierre  Vialars,  Joseph  Cavagnac, 
Pierre  Delafage,  Jean  Bourdarios,  Isaac  Bournazel,  Abel  Dupin, 
Pierre  Gardes,  Jean  Solomiac,  Pierre  Rey,  David  Pâlot  bourgeois, 
Jean  Benezeth,  Jacques  Boudet,  Pierre  Delon,  Marc  Costa,  Jacob 
Abrial^  David  Aymar,  Jean  Reray,  Cazalières,  Melchisedech  Delpech, 
Abel  Reselis,  Jean  Ravaille,  de  Saint-Just  dit  Mange-Nougat,  Jac- 
ques Mordagne,  Philippe  de  Philippy,  Michel  de  Lamothe,  Guillaume 
Carvàlle,  Pierre  Bon  dit  Côngot,  tous  habitants  demeurant  dans  la 
ville  de  Saint- An tonin,  lesquels,  tant  pour  eux  que  pour  les  autres 
habitants  de  ladite  ville,  non  catholiques  ou  autres  qui  s'y  étaient 
réfugiés,  de  la  juridiction  d*icelle,  ont  promis  et  promettent  Turi 
pour  Taulre,  et  chacun  d'eux  en  seul  pour  le  tout,  sans  division  ni 
discussion,  renonçant  aux  bénéflces  desdits  droits,  au  Roi  notre  Sire, 
moi  susdit  Secrétaire  stipulant  et  acceptant  pour  Sadite  Majesté,  de 
payer  et  bailler  à  Sadite  Majesté,  es  mains  du  trésorier  de  son  épar- 
gne, M.  Thomas  Moiron,  ou  du  porteur  de  ses  quittances  ou  des  pré- 
sentes, b  somme  de  cent  mille  livres  tournois,  savoir  :  la  moitié 
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dans  les  derniers  jours  du  mois  d'août  prochain,  et  l'autre  moitié 
dans  les  derniers  jours  d'octobre  suivant  pour  tout  délai,  et  ce  pour 
éviter  le  saccagement  de  leur  ville ,  abandonnement  d'îcelle  et  de 
leurs  personnes  aux  soldats,  qui  leur  était  acquise  par  leur  rébellion 
et  félonie,  et  à  ce  faire  obligent  tous  et  chacun  leurs  biens,  même 
leurs  propres  corps,  et  à  tenir  prison  ferme  jusques  à  fin  de  paye- 
ment, pour  sûreté  et  accélération  duquel  payement  demeureront  les- 
dits  de  Bez  médecin,  Lalauze  second  Consul,  Pierre  Philippy,  Jean 
Dejust,  Durand  Canitrot,  Antoine  Dardenne,  David  Pâlot  bourgeois, 
prisonniers  de  guerre  au  château  de  Villeneuve,  dont  ils  seront  élar- 
gis au  même  instant  qu'ils  auront  payé  ladite  sonmie  ou  baillé  cau- 
tion d'icelle  en  la  ville  de  Paris,  dans  la  personne  du  sieur  Falot,  Se- 
crétaire de  Sadite  Majesté  ou  d'autres  personnes  solvables  et  agi-éa- 
bles  ez  villes  de  Bordeaux,  Toulouse,  Villefranche,  Albi  ou  autres  ca- 
tholiques aussi  agréables  à  Sa  Majesté.  Fait  et  passé  audit  lieu  de 
Saint-An tonin,  en  la  présence  de  M.  le  vicomte  de  Cessac,  du  sieur 
baron  de  la  Guépie  et  Barthélémy  de  Juillac,  premier  Consul  de  Vil- 
leneuve, étant  audit  lieu  de  Saint-Antonin,  le  vingt-quatrième  jour 
de  juin  1622 ,  et  ont,  lesdits  sieurs  de  Cessac,  de  la  Guépie,  de  Juil- 
lac, présents,  signé  la  minute  des  présentes  avec  les  dénonunés  en 
la  présente  obligation.  Fait  et  accepté,  —  Ledit  Mandirac,  —  Pro- 
nejac-Villeneuve,  l'un  desdits;  —  Vialars,  —  Delon,  — Abrial,  — 
Aymar,  —  Cazalières ,  —  Delpech  ,  —  Bon ,  dit  Couyol.  —  Des  au- 
tres, les  uns  ont  déclaré  ne  savoir  signer,  les  autres  ne  pouvoir  à 
cause  de  leurs  blessures  et  maladies.  Les  susdites  présentes  expé- 
diées pour  servir  à  M.  le  Maréchal  de  Thémines,  suivant  l'arrêt  du 
Conseil  du  quatrième  jour  d'octobre  1624.  —  Signée  Réparant. 

Par  nous,  notaires  royaux  de  la  ville  et  de  celle  d'Agen,  soussignés, 
la  présente  copie  d'obh'gation  a  été  coUationnée  et  vidimée  sur  autre 
copie  en  parchemin,  signée  Réparant,  et  retirée  par  M.  le  Maréchal 
de  Thémines,  et,  à  sa  réquisition,  pour  servir  à  M»»»  de  Pardaillan. 
—  D'Agen,  le  4  février  1626.  —  Thémines,  signé. 

Layde,  notaire  royal  ;  —  De  Maury  ,  notaire  royal  ;  s\gnés  audit 
extrait 
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des  lettf^B  4>1f9l^tloii>  dfB  r^mluflon 

et  de  plUNlon  pour  lef  Çç^ibuIs  et  habitant»  ^e  fi^pt-AiifpBln 

olvteiines  da  Peii,    le  ta  Juillet   ie»2t 


Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France  et  de  Navarre,  à  tous 
présents  et  à  venir,  salut. 

Encore  que  pour  les  désobéissances  et  rébejlion^  que  les  Consuls 
et  habitants  de  notre  ville  de  Saint-Antonin  ont  cominises  contre 
notre  autorité,  tant  pour  avoir  participé  aux  mauvaiges  elt  perni- 
cieuses résolutions  des  Assemblées  de  la  Rochelle  et  de  Montauban, 
et  les  avoir  ouvertement  assistées,  que  pour  avoir  eu  miêmjB  Tajudace 
de  soutenir  le  siège  contre  notre  personne,  les  habitants  djadit  Saint- 
Antonin  ne  pussent  recevoir  de  punition  et  châtiment  qui  réponde  à 
fénormité  de  leur  crime  ;  néanmoins,  ayant  réduit  la  ville  à  notre 
obéissance,  contraint  ceux  qui  étaient  dedans  ^  se  soumetjLre  à  potre 
discrétion,  Nous  avons  voulu,  sur  les  assurances  qu'ils  nous  opt  don- 
nées dé  demeurer  et  persévérer  ci-après  en  la  fidélité  qu'ils  nous  doi- 
vent, sans  s'en  éloigner;  Nous  avons  voulu  arr^ête^  le  coqrs  de  la 
justice  en  la  personne  d'aucuns  d'entre  eux  des  plus  coupables  pour 
en  faire  un  châtiment  exemplaire,  et  user  de  miséricorde  envers  les 
autres  habitants  de  ladite  ville,  ainsi  qu'ils  nous  en  ont  trèsrj\umble- 
ment  fait  supplier. 

Savoir  faisons  que  pour  ces  causes  et  autres  à  ce  nous  mouvant , 
de  notre  grâce  spéciale,  pleine  puissance  et  autorité  royale,  quitte 
remets,- pardonne  et  abolis,  quittons,  remettons,  pardonnons  et  abo- 
lissons les  crimes  de  rébellion  et  attentats  commis,  tant  en  général 
qu'en  particulier,  par  les  Consuls  et  habitants  de  notre  ville  de  Saint- 
Anjonin,  depuis  le  commencement  de  ces  mouyeœenls  jusqu'à  la  ré- 
duction de  ladite  ville  en  notre  obéissance,  soit  en  révolte  et  prise 
d'armes  contre  notre  autorité,  fortification  de  ladite  place,  levée  et 
entretien  de  gens  de  guerre,  que  pour  les  intelligences  et  pratiques 
qu'ils  peuvent  avoir  entretenues  au  préjudice  de  notre  service  et  du 
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repos  public  avec  les  Assemblées  illicites  tenues  en  nos  villes  de  la 
Rochelle,  Montauban  et  autres  lieux  à  nous  rebelles,  ensemble  de  tous 
actes  d'hostilité  par  eux  commis  et  autres  pendant  ledit  temps  dont 
Nous  voulons  que  la  mémoire  se  trouve  éteinte  et  supprimée ,  et 
qu'en  ce  fesant,  lesdits  Consuls  et  habitants  de  ladite  ville  puissent 
vivre,  résider  et  demeurer  en  leurs  maisons  en  toute  sûreté,  sous 
l'observation  de  nos  Édits  et  Ordonnances ,  et  faire  pratiquer  en  la- 
dite ville  Texercice  libre  de  leur  religion,  ainsi  qu'ils  le  voulaient  par 
le  passé,  sans  qu'ils  soient  troublés,  inquiétés,  ni  molestés,  à  la 
charge  néanmoins  que  ledit  exercice  se  fera  en  autre  lieu  qu'en  ce- 
lui où  est  à  présent  leur  temple,  que  nous  avons  destiné  pour  y  cé- 
lébrer la  messe  et  servir  à  la  religion  catholique ,  attendu  qu'il  est 
bâti  sur  terre  d'église  et  que  les  habitants  de  la  religion  prétendue 
réformée  ont  aussi  celle  de  la  ville  de  Saint-Antonin.  Pour  tous  les- 
quels crimes  et  rébellions  nous  imposons  silence  perpétuel  à  nos 
Procureurs  généraux,  leurs  Substituts  présents  et  à  venir  et  à  tous 
autres.  N'entendons  néanmoins  comprendre  en  nos  présentes  lettres 
d'abolition  les  cas  et  intérêts  acquis,  que  nous  en  avons  réservés  et 
réservons. 

Si  donnons  en  mandement  à  nos  amés  et  féaux  les  gens  tenant 
notre  Cour  de  Parlement  de  Toulouse  et  autres  nos  justiciers,  chacun 
en  son  endroit,  ainsi  qu'il  appartiendra,  que  les  présentes  y  soient 
enregistrées.  Et  aûn  que  ce,  soit  chose  ferme  et  stable  à  toujours, 
Nous  avons  fait  mettre  notre  scel  auxdites  présentes. 

Donné  à  Castelnaudary  au  mois  de  juillet,  l'an  de  grâce  1622,  et 
de  notre  règne  le  treizième. 

Signé  à  l'original , 

LOUIS. 
Et  au  repli  desdites  lettres  est  écrit  : 

Par  le  Roi, 

Phélippeaux,  ainsi  signé  à  l'original. 

L'arrêt  d'enregistrement  par  le  Parlement  de  Toulouse  est  d» 
13  septembre  1622. 

Malefant,  ainsi  signé  au  repli  dudit  arrêt. 
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10.  -  EXTRAIT 

de  l'mstolre  du  slé^e  de  Creyssel  et  de  ee  qml  s'est  passé  ayant 

ledit  Hiêfge  ayec  les  Hii|piienots  de  Millau^ 
depuis  l'année  16  S  S  Jusqu'à  l'année  XBt9,  par  Valeutin  flean 

et  flean  Viala,  présents  audit  siéf^e , 

où  ils  portaient  les  armes   et   témoins  oculaires ,   rédif^ée 

en  1664  9  par  Pierre  Granier,  tons  de  Crey^sel. 


1621  et  1622.  —  Le  duc  de  Rohan,  Pair  de  France,  prince  de 
Léon,  qui  se  disait  chef  des  églises  réformées  de  ce  Royaume,  et 
principalement  dans  les  provinces  de  Haut  et  Bas-Languedoc,  ainsi 
que  dans  la  Haute-Guyenne,  parut  avec  deux  mille  hommes  devant 
Millau.  D'abord  les  habitants  se  montrèrent  peu  disposés  à  le  rece- 
voir, quoiqu'ils  fussent  presque  tous  Huguenots  ;  car  il  trouva  la 
porte  du  pont-vieux  fermée.  Il  renfonça,  mais  il  trouva  les  portes 
de  la  ville  également  fermées.  Il  fit  le  tour  de  son  enceinte  avec  ses 
gens,  tambours  battant,  trompettes  sonnant,  et  les  portes  s'ouvri- 
rent; il  se  rendit  maître  de  la  place,  en  chassa  tous  les  catholiques 
et  les  força  d'abandonner  leurs  maisons  et  leurs  biens.  On  n'excepta 
que  quelques  personnes  qui  n'eurent  ni  un  courage,  ni  une  foi  assez 
fermes  pour  rester  fidèles  à  leur  religion-,  elles  embrassèrent  celle 
qu'on  appelle  réformée.  Le  duc  fit  démolir  plusieurs  églises  et  mo- 
nastères, abattre  plusieurs  croix. 

Ensuite,  il  se  rendit  maître  de  Creyssel  et  de  son  château,  avec  le 
consentement  de  ceux  qui  le  gardaient  pour  lors.  Il  fit  démolir  l'é- 
glise de  Saint-Julien,  et  prêcher  et  chanter  les  psaumes  dans  la  salle 
de  la  maison  consulaire   par  un   ministre  nommé  M.  Joly.  Les 
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habitaqts  de  Creyssel  étant  fermes  dans  leur  religion ,  les  gens  de 
M.  de  Rohan  et  ceux  de  Millau  les  arrachaient  par  force  de  leurs 
maisons  et  les  menaient  au  prêche  à  grands  coups  de  bâton.  Cet 
état  de  choses  dura  pendant  les  années  1621  et  1622. 

Pendant  ce  temps,  M.  de  Rohan  et  les  Huguenots  de  Millau  assié- 
gèrent Saint-George,  (le  29  d*août  1622),  qui  ne  résista  que  quelques 
jours.  Les  catholiques  en  furent  chassés  ;  les  protestants  empor- 
tèrent tout  ce  qu'ils  trouvèrent  dans  les  maisons  et  mirent  le  feu  au 
plus  grand  nombre  ;  on  accabla  les  habitants  de  ce  village  de  con- 
tributions et  d*outrages  ;  ces  événements  furent  suivis  d*une  paix  de 
quelques  années  {Paix  publiée  le  29  d'octobre  1622).  Les  habitants 
de  Creyssel  étant  restés  sans  messe  pendant  deux  ans,  envoyèrent 
le  nommé  Solier  Fraissignes  à  Sainte-Eulalie,  où  Monseigneur  l'é- 
vêque  de  Vabres  s'était  retiré  pour  se  mettre  à  l'abri  de  la  fureur 
des  Huguenots.  Il  demanda  à  ce  prélat  la  permission  de  faire  dire 
la  messe  à  Creyssel  et  l'obtint.  Au  retour  de  Soulier,  on  dressa  un 
autel  dans  la  salle  de  la  maison  consulaire  pour  y  célébrer  le  service 
divin,  attendu  que  l'église  de  Saint- Julien  était  démolie. 

1625.  —  Les  habitants  de  Creyssel  demandèrent  au  Roi  une  gar- 
nison pour  leur  château.  M.  de  Noailles,  Gouverneur  de  la  province, 
et  les  Consuls  de  Montjaux  leur  envoyèrent  soixante  hommes  bien 
armés.  Ils  arrivèrent  à  Creyssel,  le  26  juillet  1625,  parle  chemin  de 
Peyre ,  le  long  du  Tarn ,  tambour  battant,  mèche  allumée.  Ils  tra- 
versèrent le  gué  de  TYerle  appartenant  à  Etienne  Fabre  et  logèrent 
chez  les  habitants  de  Creyssel. 

1626.  —  Les  habitants  de  Millau  regardèrent  cette  démarche  des 
Creysseillois  comme  une  espèce  de  révolte  et  résolurent  de  faire  de 
leur  place  un  monceau  de  ruines  :  ceux-ci  employèrent  une  année 
entière  à  se  fortifier.  La  garnison  et  les  habitants   faisaient  des     — 
battues  partout  où  ils  pouvaient  rencontrer  dans  leur  taillable  les  -^ 
Huguenots  de  Millau.  Un  jour,  le  sergent  Villeneuve  sortit  avec  six .  ~^ 
bons  soldats  et  se  dirigea  vers  le  pont-vieux,  dans  le  dessein 
braver  la  garde  du  pont.   Il  trouva  un  bouvier  qui  labourait  son 
champ  le  plus  voisin  du  pont.  Cet  homme  eut  peur,  prit  la  fuite  et_ 
abandonna  ses  bœufs;  le  sergent  Villeneuve  les  amena  à  Creyssel  , 
avec  la  pointe  de  sa  hallebarde. 
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1627.  —  Douze  jours  après  la  tin  de  1626,  vint  à  Creyssel  up  com- 
missaire de  la  part  de  M.  le  duc  d'Épernon,  Gouverneur  de  la  pro- 
vince pour  y  faire  la  publication  de  la  paix  ;  mais  elle  dura  peu.  Les 
Huguenots  de  Millau  prièrent  M.  de  Rohan  d'appeler  auprès  de  lui 
les  troupes  qu'il  avait  dans  la  Haute-Guienne  et  dans  le  Bas-Lan- 
guedoc, ce  qui  leur  fut  accordé.  Les  habitants  de  Creyssel  se  mu- 
nirent de  provisions  de  guerre  ;  quant  aux  provisions  de  bouche,  ils 
en  avaient  bien  assez,  ayant  tout  mis  en  commun.  Persuadés  que  la 
garnison  de  Creyssel  n'était  pas  capable  de  se  bien  défendre,  ils 
écrivirent  à  M.  de  Valençay  qui  commandait  dans  la  citadelle  de 
Montpellier  pour  le  prier  de  leur  envoyer  de  bons  soldats.  Il  fit  partir 
une  (Compagnie  de  cinquante  hommes  d'armée  sous  la  conduite  du 
capitaine  Cebrôuvas.  Les  Huguenots  de  Millau,  instruits  de  leur  ar- 
rivée, placèrent  des  troupes  en  embuscade  à  la  côte  Roumivo,  à 
Lasfons  et  le  long  de  la  côte  de  Creyssel.  Nos  gens  en  furent  prévenus 
et  descendirent  par  la  côté  d'Issis.  Cependant  les  troupes  de  Millau 
vinrent  à  leur  rencontrée  sur  le  chemin  de  Bardels  et  de  la  Peyrade, 
en  allant  an  pont  de  Riaux.  Notre  détachement  en  eut  avis  et  se  dis- 
posa à  une  défense  vigoureuse.  La  nuit  était  tombée  •  depuis  près 
d'ime  heure,  on  ordonna  d'allumer  les  mèches  par  les  deux  bouts 
et  d'allonger  les  files  afin  que  le  détachement  parût  plus  considé- 
rable. Leé  Milhavois  eurent  peur  et  se  retirèrent. 

1628.  —  Monseigneur  le  prince  de  Condé  était  alors  à  Albi.  11 
envoya  à  Creyssel  pour  commander  pendant  le  siège  M.  d'Arré.  Cet 
officier  visita  les  murs  de  la  place,  passa  les  soldats  en  revue  dans 
le  pré  de  M.  de  Gaujal,  et  trouva  quatre-vingts  soldats  ou  Irabitanls 
en  état  de  se  bien  défendre.  Enfin,  le  29  août  1628,  Creyssel  fut 
investi  par  un  grand  nombre  de  troupes.  On  dressa  une  batterie 
dans  les  vignes  de  la  Mendeze  sur  l'avenue  de  Millau  ;  un  régiment 
campa  au  même  endroit;  un  bataillon  fut  porté  du  côté  de  Bardels. 
il  faisait  partie  du  régiment  dit  de  Las  Agassos  (1),  parce  que,  en 
dérision  du  costume  de  nos  moines,  les  soldats  en  étaient  vêtus 
moitié  en  blanc  et  moitié  en  noir.  Un  autre  bataillon  fut  établi  du 
côté  de  Calés  ;  là  se  trouvait  M.  de  Rohan.  M.  d'Arré  harangua 
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ses  soldats  et  envoya  un  homme  de  Creyssel  à  Monseigneur  le 
prince  de  Condé,  pour  T'avertir  que  la  place  était  assiégée  et  lui 
demander  des  renforts. 

31  d'août.  —  Le  lendemain,  on  commença  à  tirer  le  canon  du 
côté  de  la  Mendèze,  et  les  ennemis  travaillèrent  à  faire  un  chemin- 
couvert  du  même  côté  pour  arriver  contre  les  murs  du  fossé  sans 
être  vus  par  les  assiégés.  Le  huitième  jour  (6  de  septembre) ,  le 
canon  de  la  Mendèze  fit  brèche  à  la  muraille,  ce  qui  répandit  l'alarme 
dans  Creyssel-  Il  y  avait  un  prêtre^  nommé  M.  Louis  qui^  pendant 
le  siège,  se  promena  sans  cesse  dans  les  rues,  le  surplis  sur  les 
épaules,  la  croix  à  la  main,  criant  ;  courage,  mes  enfants  t  Je  vous 
proneets  de  la  part  de  celui  qui  est  attaché  à  cette  croix  pour  lequel 
et  pour  VégliSè  duquel  vous  vous  battez^  qw  V ennemi  ne  remportera 
pas  la  victoire  et  qu'il  n'entrera  point  dans  la  place.  Les  femmes^ 
de  leur  côté,  portaient  toujours  du  vin  aux  soldats  sur  tes  murs.  Le 
dixième  jour  (8  de  septembre)  la  brèche  fut  fort  augmentée  ;  on 
travailla  toute  la  nuit,  à  la  fortifier  dans  le  château  avec  des  poutres, 
des  planches  et  les  meubles  des  maisons.  Cependant  le  secours 
n'arrivait  pas.  Le  canon  de  Calés  endommageait  toutes  les  maisons. 

9  de  septembre.  —  Le  onzième  jour,  les  ennemis  voyant  la  lar- 
geur de  la  brèche  et  manquant  de  munitions,  car  ils  chargèrent  les 
derniers  coups  qu'ils  tirèrent  avec  des  crochets  de  fer,  mêlés  aux 
boulets,  se  décidèrent  à  donner  l'assaut.  M.  de  Rohan  avertit  les 
personnes  les  plus  marquantes  de  Millau  de  venir  à  Calés,  pour  être 
témoins  de  la  destruction  de  CreysseL  Cependant  il  envoya  des 
tambours  à  M.  d'Arré,  Gouverneur,  qui  s'approcha  pour  connaître 
l'objet  de  leur  mission.  —  M.  de  Rohan  vous  fait  dire  que  si  vous 
voulez  vous  rendre^  il  vous  accordera  la  vie.  —  Vous  vous  moquez 
de  nous,  fut  la  réponse  de  M.  d'Arré.  Il  était  alors  environ  neuf 
heures  du  matin.  M.  de  Rohan  ordonne  aussitôt  qu'on  monte  à 
l'assaut  à  deux  heures  après  midi.  M.  Louis  fait  une  belle  exhor- 
tation aux  soldats.  M.  d'Arré  place  ses  hommes  d'élite  à  la  brèche, 
et  les  vieillards  aux  lieux  où  l'on  ne  peut  arriver  qu'avec  une  échelle. 
A  deux  heures,  l'ennemi  s'avance  principalement  du  côté  de  la 
brèche.  11  porte  des  échelles  partout  en  criant  :  Vive  Rohan.  Les 
assiégés  crient  ;  Vive  le  Roi.  Les  troupes  postées  à  Calés  passent  la 


RELATIFS  AU  ROUERGUE.  471 

rivière  du  Tarn.  La  mousqueterie  imite  le  bruit  d'une  forte  grêle  qui 
tombe  dans  l'eau.  M.  d'Arré  défend  qu'on  tire  de  Greyssel  avant 
qu'il  en  donne  Tordre.  Les  ennemis  étant  arrivés  à  la  brèche,  serrés 
les  uns  contre  les  autres,  M.  d'Arré  commande  feu.  On  tire  une 
pièce  de  fer  nommée  Mirailhon.  Cette  décharge  porte  l'épouvante 
parmi  les  ennemis,  dont  plusieurs  sont  blessés  et  quelques-uns  tués. 
M.  d'Alayre,  commandant  les  assiégeants,  paraît  le  premier  à  la 
brèche,  à  cheval,'  avec  sa  cuirasse.  Le  combat  s'engage.  Il  tombe  de 
cheval,  et  un  habitant  de  Creyssel,  nommé  Solier,  lé  perce,  avec  sa 
hallebarde,  au  défaut  de  la  cuirasse  ;  s'il  n*eût  été  promptement 
secouru,  il  restait  sur  la  place.  Après  un  combat  de  deux  heures, 
les  ennemis  perdent  courage  et  tournent  le  dos.  En  vain  leurs  ser- 
gents et  leurs  officiers  cherchent  à  les  ramener.  M.  d'Arré,  au  con- 
traire-, peut  à  peine  empêcher  les  siens  de  se  mettre  à  leur  poursuite. 
Du  côté  de  l'étang,  on  monta  à  l'assaut  avec  de  grandes  échelles; 
mais  deux  ou  trois  bons  vieillards  repoussèrent  l'ennemi  avec  de 
grosses  pertuisanes.  On  leur  offrit  de  l'argent.  Retirez-vous  ou  vous 
êtes  morts  !  fut  leur  réponse.  L'ennemi  demanda  la  permission  de 
retirer  ses  morts  et  ses  blessés  et  Tobtint. 

10  de  septembre.  —  On  s'attendait  à  un  second  assaut  le  lende- 
main ;  les  Huguenots  n'osèrent  pas  le  tenter.  Nous  les  attendions 
avec  de  grosses  poutres  chargées  de  pierres,  destinées  à  tomber 
perpendiculairement  le  long  du  mur,  parce  que  nous  avions  observé 
qu'au  moment  de  l'assaut  l'ennemi  se  réfugiait  dans  le  fossé  au  pied 
des  murailles  où  il  nous  était  impossible  de  le  voir.  Nous  avions 
aussi  préparé  de  grandes  chaudières  pleines  d'huile  bouillante,  une 
de  chaque  côté  de  la  brèche,  derrière  la  partie  du  rempart  qui 
existait  encore  pour  les  jeter  au  visage  des  assiégeants. 

11  de  septembre,  —  Monseigneur  le  Prince  n'arriva  que  deux 
jours  après.  Nous  n'avions  plus  besoin  de  secours.  Le  corps  de 
M.  de  Rohan  était  de  quatre  mille  hommes  et  plus.  Monseigneur 
vint  avec  ses  gardes  devant  la  porte  de  la  place.  Les  troupes  mon- 
tèrent sur  le  Larzac  et  bordèrent  la  montagne.  M.  d'Arré  se  pré- 
senta devant  le  prince  avec  quelques  habitants.  11  était  tellement 

.  défiguré  par  les  fatigues  qu'il  avait  essuyées,  que  le  prince  lui  de- 
manda :  Qui  êtes-vous?  —Las  I  je  suis  d'Arré,  Monseigneur,  et  voici 
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six  braves  habitants  de  Creyssel,  six  bons  soldats  qui  ont  bien  fait 
leur  devoir.  Le  prince  donna  un  louis  d'or  à  chacun  d*eux,  fit  le  tour 
de  Creyssel  extérieurement  jusqu'à  la  brèche  et  parut  três-étoYmé 
qu'un  si  petit  nombre  d'hommes  eût  pu  résister  si  longtemps  à  tant 
d'ennemis* 


11.  -  FRAGMENTS 

DE  LA  TRADUCTION  EN  VERS  ROMANS  DUNE  VIE  DE  SAINT  AMANT, 
ÉVÉQUE  DE  RODEZ,  ÉCRITE  EN  LATIN. 
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Premier  fragment. 

Del  cabalagre  gran  del  comlat  (1)  que  crompet 
Quatre  deniers  d'argcn  lou  pobol  u'aleugct, 
Cad'  an  percepl  qu'era  del  rey  Honorât  César 
Als  homes  del  Rouergue  pel  cap  de  cad'  oustal  (2). 


Deuxième  fragment. 

Et  fo  mandat  al  rey  per  mesatgc  corcn 

Que  Quintia  l'avesque  de  Rhodes  veramcn 

Ëra  fugil  sa  oltra,  per  pcnre  gaudimen 

Del  pobol  de  Rhodes  que  va'n  far  perseguen  ; 

Diso  que  subjugar  los  vol  certanamen 

Al  noble  rey  de  Fransa;  no  lor  era  plasen, 

Et  per  aquclla  causa,  lo  rey  ven  brevemen. 


Troisième  fragment, 

Aprob  aïsso  long  tcms,  s'en  se  vol  recordar 

Un  prince  qu'era  duc,  que  se  fasia  appelar 

Marcia,  ab  gran  gen  ven  per  assetjar 

La  vila  de  Rhodes,  et  vol  la  subjugar, 

Que  de  per  totas  parts  la  fec  environar 

Et  gardar,  que  mondé  no  lay  pouges  intrar, 

Et  destrieys  tant  lo  pobol  que  non  ac  que  mangar. 


(1)  Il  ne  faut  pas  conclure  de  ce  passage  qu'il  existait  un  comté  de  Rouergue 
du  temps  de  l'Empereur  Honorius.  Le  traducteur  de  cette  vie  de  Saint  Amant, 
qui  parait  avoir  écrit  à  la  fin  du  onzième  ou  au  commencement  du  douzième 
siècle,  a  désigné  cette  province  comme  on  le  faisait  de  son  temps. 

(2)  Il  n'est  pas  vraisemblable  qu'il  ait  existé  en  vers  romans  deux  vies  de 
Saint  Amant,  dont  l'une  aurait  été  traduite  du  latin  et  l'autre  originale  :  cepen- 
dant, je  dois  faire  remarquer  au  sujet  de  ces  fragments,  qui  n'ont  pas  tous  été 
recueillis  au  même  lien,  que  les  vers  riment  par  deux  dans  le  premier,  si  même 
ils  riment,  tandis  que  dans  les  quatre  suivants  les  rimes  sont  longtemps  les 
mêmes. 
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De  la  grande  capitation  du  comlé  qu'il  acheta 

11  soulagea  le  peuple  de  quatre  deniers  d'argent, 

(Capitation)  qui,  chaque  année,  était  perçue  par  le  Roi  Honoré  César 

Sur  les  hommes  du  Rouergue,  par  chaque  chef  de  maison. 


Et  fut  mandé  au  Roi  par  message  en  courant 

Que  Quintien,  l'évêque  de  Rodez,  vraiment 

Etait  fui  ça  outre,  pour  prendre  sûreté 

Du  peuple  de  Rodez  qui  va  s'en  faire  poursuivant; 

Ils  disent  que  subjuguer  les  vent  certainement 

Au  noble  Roi  de  France;  cela  ne  leur  était  plaisant, 

Et  pour  cette  cause  le  Roi  vient  rapidement. 


Après  ceci  longtemps,  si  on  veut  soi  souvenir 

Un  prince  qui  était  duc,  qui  se  faisait  appeler 

Marcian,  avec  grande  foule  vient  pour  assiéger 

La  ville  de  Rodez  et  veut  la  subjuguer, 

Vu  que  par  toutes  parts  la  fit  environner 

Et  garder,  de  manière  que  monde  ne  là  pût  entrer. 

Et  pressa  tant  le  peuple  que  n'eut  quoi  manger. 
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Quatrième  fragment. 

Tant  lor  entendement  a  Dieus  van  demonstrar, 

Âb  gran  devotio  se  van  appareillâF, 

Qu'el  sepulchre  visito  de  Sanct  Amans  lo  bar, 

El  prego  caromen  qu'els  veilla  desliurar 

Del  prince  Marcia,  et  de  tôt  son  affar. 

'Quand  airo  long  temps  fâcha  aquesta  orasio. 

Et  airo  Dieus  pregat  ab  grand  devotio, 

Et  an  pres' Sanct  Amans  per  garda  et  per  guido> 

Vire  fagir  d'aqni  los  contrari  que  so. 


Cinquième  fragment. 

Et.devenc  se  Faltr*  an,  per  malvaïs  mouvement 
Qu'aquel  duc  Marcia  fes  altre  assîetgeament 
Per  tornar  a  Rhodes  et  per  far  raubamen  ; 
Que  vol  penre  la  vila  et  contrenger  la  gen 
Per  so  que  miels  n'agut  tôt  son  entendemen 
Que  no  ac  Ualtra  ves,.  quan  s'en  fugi  coren. 
E'I  pobol,  que  a  vist  sest  assietgeamen, 
Grand  paor  en  a  aguda  d^aquela  mala  gen, 
A  Sanct  Amans  s'en  fuio,  qu'es  lor  defensamen  : 
E'is  ennemis  fugiro  com  Faltra  ves  coren. 
One  pueissas  no  tomero  per  far  mal  a  la  ^en. 


Sixième  fragment, 

AI  nom  de  Jésus  Christ  aysi  sia  affinât 
Lo  libre  que  vous  ay  de  lati  romansat 
Del  patro  Sanct  Amans  (1). 


(1)  Cette  expression  del  patro  Sanet  Amans  prouve  que  le  traducteur  était  du 
Rouergue,  pays  dont  Saint  Amant  est  le  patron. 
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Tant  leur  désir  à  Diou  vont  démontrer 

Avec  grande  dévotion  se  voBl  apprêter 

Afin  que  le  sépulcre  visitent  de  Saint  Amant  le  baron, 

Et  prient  chèrement  que  les  veuille  délivrer 

Du  prince  Marcian  et  de  toute  ^on  af{jûje. 

Quand  curent  longtemps  fait  cette  oraison, 

Et  eurent  Dieu  prié  avec  grande  dévotion, 

Et  ont  pris  Saint  Amant  pour  garde  et  pour  guide, 

Virent  fuir  de  là  les  ennemis  qui  sont. 


£t  arriva-t-il  Tautre  an,  pi^r  mauvais  mouvement, 

Que  ce  duc  Marcian  fit  autre  siège 

Pour  retourner  à  Rodez  et  pour  faire  volerie  ; 

Vu  qu'il  veut  prendre  la  ville  et  contraindre  le  peuple 

Pour  cela  que  mieux  en  eût  tout  son  désir 

Que  n'eut  l'autre  fois  quand  s'enfuit  en  courant. 

Et  le  peuple  qui  a  vu  ce  siège 

•Grand  peur  en  a  eue  de  cette  maie  gent. 

A  Saint  Amant  s'enfuyent,  qui  est  leur  ^fense  : 

Et  les  ennemis  fuirent  comme  l'autre  fois  en  courant, 

One  depuis  ne  retournèrent  pour  faire  mal  au  peuple. 


Au  nom  de  Jésus-Christ  ici  soit  fini 
Le  livre  que  vous  ai  du  latin  romancé 
Du  pairx)n  saint  Am^ant 
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12. -m  DE  SAUTAIAIIT. 

fiTêane  de  Rodez. 


SANCTUS  AMANTIUS. 

Sanctus  Amantius  Ruthenis  natus  et  educatus  calcato  cum  vitiis 
mundo  virtutum  splendore  conspicuus,  sacerdotii  culmen  et  ponti- 
ficiae  dignitatis  thronum  possidere  meruit  in  urbe  Lodova.  Fuit  ni- 
mirumin  eo  perfecta  humilitas,  prompta  mi3ericordia,  continua  libe- 
ralitas,  ac  sancta  simplicitas.  In  vigiliis  erat  laudabilis,  in  jejuniis 
fortis,  in  remissione  mansuetus,  incolloquiis  dulcis,  in  conflictatione 
lenis,  in  perferendis  injuriis  mitis,  in  adversis  patiens,  in  prosperis 
moderatus,  rarus  in  verbis,  semper  bilan  vultu,  in  blandis  severus, 
constans  in  asperis. 

Postquam  autem  Lutovensem  ecclesiam  aliquandiù  adnûnistrasset, 

illiusque  çuram  et  regimen  successori  suo  œssisset,  Ruthenas 

evangelium  contribulibus  suis  praedicavit,  primusque  Ruthenensium 
factus  est  episcopus 

Celebratur  autem  Sancti-Amantii  solemnitas  in  majori  Lodova 
Basilica  die  III  novembris. 

Ex  Breviario  Lodovensi  et  nomenclat.  Guidon. 
Chronolog.  praesulum  Lodovensium,  p.  10, 11  et  13. 
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13.  -  VIE  DE  SAIIT  GEORfiE. 

Évéqne  de  liOdèTe,  orli^naire  du  Buneripiie. 


SANCTUS  GEORGIUS. 

ÉPISCOPUS     LODOVEiNSIS. 

Sanctus  Georgius  ex  sanguine  illustri  diœcesis  Ruthenensis  ori- 
ginem  traxit,  qui  toto  pueritisB  et  adolescentiae  suae  tempore  libe- 
ralium  artium  studiis  docilem  animura  jugiter  mancipavit  ;  quibus 
plenissimè  informatus,  postea  divinis  litteris  ita  incessanter  incu- 
buit  ut  suis  etiam  magistris  erudilior  evaserit.  Fuit  autem  in  volun- 
taria  corporis  sui  afflictatione  et  assidua  maceratioue  rigidus  et 
severus,  in  charitate  fervidus,  sobrius  et  pudicus»  isapiens  et  facundus, 
humilis  etmansuetus;  religione,  moribus  et  litteris  apprimè  imbutus 
et  ornatus. 

Ex  Legendario  Lodovensi  et  Gonçhensi  Chartulario. 

Celebratur  annua  solemnitas  die  IX  novembris. 

Chronolog.  prsesulum  Lodovensium. 

Saint  George  fut  d'abord  moine  à  Conques,  puis  h  Vabres  et 
enfin  évêque  de  Lodève  en  880.  Il  reçut  des  dons  de  Charles  le 
Chauve  et  notamment  le  telonium  de  Lodève  et  la  propriété  du 
lieu  de  Salelles. 
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U.-?IED¥8AIirfiAnB];KT. 

Fondatemr  dm  monasâàv»  de  Movtealirl  émmm  le  CSarladec 


SANCTUS  GAUBERTUS. 

Incipit  vita  Sancti  Gausberti  pre^ter,  canonîci  regularis  Sancti 
Augustini. 

Fuit  primus  praepositus  Mpntis  salvi  tempore  Philippi,  Francorum 
régis,  Arverais  Roberto  présidente,  Ruthenensium  consulatum  Rey- 
mundo  procurante  (1). 

Oriundus  erat  ex  terrilorio  Arvernensi,  de  confiniis  Gastri  quod 
vocatur  Thierium. 

Accivit  ad  se  socios,  Stepbanum  ex  Ruthenen^ibus  partibus,  et 
Bernardum  ex  Mauriaco  in  Arvernia. 

Sancti  Projecti  moniales  Sancti  Augustini  fundavit. 

Ad  ripam  Oltis  fluvii  monasteri^.  Sancti  Salv^t^^^is  Figeai  ^t 
Sancti  Fidis  Goncbensis  visitavit;  ibi  quàm  plurima  ^u^e  pieta^tiset 
s<M9/(^t^s  testimonia  dédit  ut  alios  ad  suam  vitam  traf^ret. 

Postea  Betam  vicum  pervenit  ubi  locum  in  honorem  SancUB  Maris 
construxit  (2). 

Postremô  pervenit  ad  locum  qui  hodiè  Montis  salvi  dicitur  à  sal- 
vandis  hominibus  ob  ri^orem  hiemis,  ubi  oeilulas  adi^cayijt  ;  cum 


(1)  Pl^iiippe  l«r  moma  sur  le  trône  en  1060  :  Çf^^rt  U  lut  eojpaie  d'Auvergne 
la  même  année  ;  Raûnond  de  Saint-Gilles  prit  le  titre  ^e  comte  de  Rouergue  en 
1066;  Bérenger  II,  vicomte  de  Millau  et  de  Gévaudan  en  1051,  mari  d'Adèle, 
vicomiess^  de  Cariât  et  de  Lodève,  dont  le  père  et  la  mène  vivui^ot  en  4048,  Bé- 
renger qui  donna  à  Gaubert  le  territoire  de  Montsalvi,  vécut  josqu'^a  1Q|96.  de 
même  que  Robert.  C'est  aussi  cette  année  que  Raimond  cessa  d'être  comte  de 
Rouergue  :  Philippe  1er  ne  mourut  qu'en  1108.  C'est  donc  entre  1066  et  1096 
qu'il  faut  placer  la  date  de  la  fondation  de  Montsalvi  :  il  parait  qu^elle  eut  lieu 
en  1073  ou  1075. 

(,2)  Notre-Dame  de  Bez  en  Rouergue.  sur  la  Selve,  affluent  de  la  Triieyre. 
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sociis  sanctissimè  vixit;  cujus  fama  pervenit  ad  aures  vice-comitis 
Carladesii,  qui  ei  et  successoribus,  de  territorio  vicino  tantum  dédit 
quantum  ipse  à  prima  diei  bora  lucescente  usque  ad  horam  tertiam 
circuire  posset. 

Multa  miracula  fecit  praecipuè  Ruthenis  ad  seditionem  motam  in 
civitate  ubi  eam  sedavit  suis  precibus  et  orationibus  ubi  fuit  accitus 
ab  ipso  Raymundo  consule  abipso  noto  (1). 

Tandem  fundavit  ecclesiam  B.  Michaëlis  de  Alausiaeo  in  Carla- 
desio  (2),  ubi  obiit  jam  sexto  lunae  junii  referente  kalendas,  ubi  vi- 
sitantibus  praesto  est  qui  ejus  implorant  auxilium. 

Ce  manuscrit  se  conservait  et  se  conserve  peut-être  encore  à 
réglise  de  Montsalvi. 


(1)  Cette  émeute  arriva  en  1079  par  l'indiscipline  des  chanoines  réguliers  de 
Saint-Anianl.  Le  comte  Raimond  appela  Saint  Gaubert  et  lui  donna  cette  église 
pour  qu'il  y  établit  son  institut;  mais  ce  projet  ne  put  réussir. 

(2)  C'est  Laussac,  situé  en  Rouergue  et  dans  le  Carladez,  sur  les  bords  de  la 
TrueyrO)  et  primitivement  dans  une  forêt.  Saint  Gaubert  y  fonda  non-seulement 
une  église,  mais  un  monastère  dont  font  mention  des  titres  de  1087.  Béren- 
ger  II,  qui  lui  avait  donné  Montsalvi,  lui  donna  aussi  ce  nouveau  local. 
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15. -VIE  DE  BÉÂTRIZ  DE  CLERHORT-BODBBOI. 

Comtesse  de  Charolaia,  femme,  en  ISSU,  de  Jean  d'Armaipiiac, 
C^omte  d'Armaipnac  et  de  Rodez* 


EXTRAIT  DES  ARCHIVES  DU  COUVENT  DES  CORDELIERS  A  RODEZ. 


Cum  hic  locus,  (le  couvent  des  Cordeliers)  Ruthenensibus  mœni- 
bus  omninô  conterminus,  civitatem  redderet  imbecilliorem,  atque 
inter  proceres  de  ejus  ad  terram  direptione  ageretur,  illustrissima 
atque  simul  pientissima  Beatrix  a  Claromonte  ArmeniaciRuthenaeque 
comitissa,  atque  Sancti  Ludovic!  Francorum  régis  neptis,  ne  tantum 
incommodum  fratres  subire  cogerentur,  conventûs  muros  turribus 
atque  ûrmissimo  aggere  fermari  jussit  ita  ut  nuUa  ex  parte  civitas 
sit  munitior 

Obiit  Beatrix  de  Claromonte  anno  1365  in  festo  Beati  Ludovici; 
Fuit  maxima  mater  ordinis  Minorum  et  sepulta  in  habitu.  Dédit  con- 
ventui  indumenta  de  veluto  viridi,  et  indumenta  dominae  nostrae  so- 
lemnia  albà,  et  indumenta  parata  cum  albis  et  ornamentis  suis  et 
tribus  cappis  processionalibus  de  veluto  rubeo  desuper  auro  mire 
modo  contexta.  Hœc  in  omnibus  festivitatibus  solemnibus  demaneet 
de  sero  conventum  reficiebat,  et  multa  alia  bénéficia  conferebat  in 
tantum  quod  saepè  necessaria  sibi  subtrahebat  ut  conventûs  et  fra- 
trum  inopiam  relevaret.  In  testamento  suo  legavit  centum  florenos 
annuos  pro  quinque  capellaniis,  et  cuilibet  conventui  hujus  custodiae 
viginti  florenos  aureos  pro  una  capellania  fienda.  Sepulta  est  in 
capella  Sancti  Joannis  Baptistae  ;  et  conventûs  lampadem  tenere  débet 
perpétué  ardentem  in  dicta  capella  ante  dictum  tumulum  suum. 


II 
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1035,  à  1060.  UVSCBIPTIOIVfl 

Qu'on  lit  sur  le  portail  de  Véglise  de  V abbaye  de  Conques, 
où  est  sculpté  le  jugement  dernier. 


Sanctorom  cetna  stat  Xto  judice  letns 
Horanes  pervers!  sic  sont  in  maria  raptl 

Sic  datur  electis  ad  celi  gaudia  cnnctia 
Gloria,  pax,  requtea,  perpetuusque  diea. 
Gasti,  paciftet,  mites,  pietatis  amici 
Sic  stant  gaudentea  securi  nil  metuentea. 
Pénis  injusti  cruciantur  in  ignibus  «ati 
Demonas  atque  tremunt  perpetnoque  gemunt 
Fures  mend»«es  falsi  cupidiqne  rapaces. 
Sic  sunt  damnati  cuncti  simul  et  scelerati. 

0  peccatorea  transmutetis  nisi  morea 
Jttdicium  durnia  vobis  scitote  futurnm. 


kSk  EPITAPHES  ET  INSCRIPTIONS 

1214.  EPl'TAPHE 

DE  HUGUES  DE  RODEZ, 
Evoque  de  celte  ville,  mort  en  1314. 

Hac  jacet  in  tumba,  veneratur  quem  Bonaciimba 
Hugo  Ruthenensis  prsesnl,  patruus  comitensis  : 
Corpus  sub  petra,  scd  spirilus  est  super  œthra. 


1275.  IMSCRlPTlOi^r 

Qu'on  lit  sur  un  mur  de  Véglise  cathédrale  de  Bodez. 

Anno  Domini  MCCLXXY  cal.  Mart.  corruit  caput  hujus  ecclesiae.  Eodem  aotem 

anno,  9jan.  fuerat  remotum  altare  R  Yirglnis fuerant  autem  aniii  septingenti 

et  ampliùs  ex  quo  psedictum  altare  constructum  fuerat  per  bonse  memoriad 
episcopum  cui  nomen  erat  Deusdedit,  sicut  ex.  gestis  et  scnptis  antiquis  in 
sacrario  repertis  constat  evidenter.  In  circuitu  etiam  mensae  ejusdem  altaris 
scriptffi  sunt  taies  litter»  :  DEUSDEDIT  EPISCOPUS  INDIGNUS  FECIT  FIERI 
HANC  ARAM. 


1304.  BPIVAPHB 

Faussement  attribuée  par  Bosc,  qui  doit  la  rapporter  inexactement, 
au  connétable  Bernard  d'Armagnac,  mort  en  1415. 

Anno  incarnationis  Dom.  MCGGGXYIIl,  die  XIY  septembris,  in  hoc  tumulo 
conditum  est  corpus  illustrissimi  et  potentissimi  principis,  Bernardi,  comitis 
Armeniaci,  Ruthenap  et  Stabuli  Francise.  Exequiis  inlerfuenint  DGGCG  presbytcri, 
el  fuit  ecclesia  hujus  monasterii  Bonaevallis  GXL  pannis  cincta  aureis  vel  sericis 
et  XXII  M  ardentibus  facibus  illustrata. 

On  lit  en  effet,  dans  V Abrégé  historique  et  généalogique  des  comtes 
de  Bouergue  et  de  Bodez,  page  26  : 

«  Henri  II,  comte  de  Rodez,  mort  en  1304,  gît  à  Bonneval.  Ses  obsèques 
«  furent  magnifiques,  et  c'est  de  lui  et  non  du  connétable,  qui  ne  fut  jamais 
c  enseveli  en  cette  abbaye,  que  se  doit  entendre  celte  inscription  qui  se  lit  en- 
a  core  dans  le  cloître,  par  laquelle  on  voit  qu'à  sa  sépulture  furent  présents 
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«  neuf  cents  prôlres,  el  l'église  entourée  de  cent  quarante  draps  d'or  ou  de  soie 
c  et  d'onze  cents  deux  torches  allumées.  » 

A  l'appui  de  ce  que  dit  ici  cet  auteur,  j'ajouterai  :  1°  que  le  comte 
Henri  II  prenait  le  nom  d'Armagnac  même  dans  ses>actes  (v.  Expilly, 
Dictionnaire  des  Gaules^  1. 1.  p.  400,  article  Auvergne)  ;  2°  qu'on  ne 
voit  point  que  l'écriture  et  l'orthographe  de  l'épitaphe  soient  celles 
du  temps.  11  est  vraisemblable  que  l'épitaphe  primitive  fut  détruite 
et  puis  refaite  à  une  époque  postérieure  ;  et  comme  Henri  II  s'était 
appelé  Armagnac,  on  l'altribua  au  plus  fameux  comte  de  Rodez 
de  cette  race. 


1435.  EPlVAPHfi 

DE    BONNE    DE    BERRI , 
Comtesse  de  Rodez,  morte  en  1435. 
Hic  jacel  corpus  DomiBse  Ronœ. 


1470.  EPlTAPHfi 

DE  GUILLAUME  DE  LA  TOUR  D'AUVERGNE, 

Evoque  de.  Rodez,  inhumé  dans  la  chapelle  des  Trois-Rois, 
de  son  église  cathédrale. 

Hic  jacet  B.  P.  in  Chris to 
P.     D.     Cruillelmus  >de    Turre 

Qui  obiit  die  20  Mensîs  Martii  1470 
Gujus  anima  requiescat  in  pace.  Amen. 


1501.  fiPITAPHE 

DE    BERTRAND   DE   CHALENÇON, 
Evoque  de  Rodez. 

P^o  B.  in  Chro  P.   B. 

De  Chalenconlo  qui  obiit  24  oct.  1501. 

Haec  structura  (1)  tegit  Bertrandum;  condidit  illam. 
Istius  ecclesise  tenuit  moderamina  praesu]. 

(1)  Le  Jubé. 
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Is  castella,  domos  vigil  et  solers  reparavit. 
Heu  I  postquam  pietalis  opus  pnidenter  amavit 
.    Et  coluit  mullis  annis  (testantur  egeni) 
Parca  nocens  rapuit  :  flievit  virtutis  amator. 
Gressus  siste  taos,  ores,  penses  quoqae  tecum. 
Est  calcanda  semel  magnis,  parvis,  via  lethi. 


1501.  EPITAPHB 

DE   BERTRAND   DE   POLIGNAG, 
Evêque   de   Rodez. 

Pro  Bdo  in  Chr«  Pâtre 

D.  Sert,  de  Polig^naco  episcopo  Rathenensi 

Qui  viam  carnis  egressus  est  anno  1501,  die  2  novembris, 

cnjus  aia  requiescat  in  pace. 


Gnm  traheret  Lachesis  vit»  prsedulcia  fila 
Prsesulis  atque  caput  redimiret  infula  clarum 
Ecclesise  RuthensB,  mortis  Bertrandus  amaris 
Perfoditur  telis,  patrui  qnoqne  tegitur  antro. 
Corde  suo  volvant  ignobilis  et  generosus  : 
Parcere  Parca  nequit,  rogat  ores  inclyta  virtns. 


1524.  BPIVAPHB 

DE  FRANÇOIS  DE  LA  ROVÈRE, 
Evêque  de  Mende,  inhumé  à  Yillefranche,  dans  l'église  des  Chartreux. 


Franciscus  BoTerns  mausoleo  abditur  isto 
Qui  Mimatensi  prsBSul  in  urbe  fuit. 
Savonse  Lignrum  claris  natalibus  ortus 
Julius  huic  patruus  Papa  secundus  erat. 
Mille  à  Christo  et  quingentis  quater  atque  viginti 
Solibus,  et  Maio  mense  beatus  obit. 
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1539.  EPITAPHE 

DE  FRANÇOIS  D'EST AING, 

Evèque   de  Rodez. 


D   O    M. 

Obift  B.  in  Christo   Pater 

DD  Franciscus  de  Stannp,  episc.  Ruthen. 
Omnium  consensu  ob  suas  ingénies  virtutes  electus  olim  a  magno 
Gonsilio  régis  senator 
Et  decrelorum  doctor  Papiensis  eximius 
Yice-legatus  in  Francia  et  Avenione 
Anno  salutiferae  incarnationis  MDXXIX 
K.  novembris,  qua  die  est  célèbre  festum  omnium  Sauctorum. 
Qui  ex  nobilissima  familia  de  Stanno  etiam  Rutbenensi 
Pro  meritis  inenarrabilibus  insignita  et  dotata 
Stemmalibus  et  signis  regiis 
Ortus 
Yixit  annos  sexaginta  novem,  in  episcopatu  octo  et  viginti. 

In  Ghristi  pauperes  liberalissimus. 
In  religione  dei  et  cultn  die  ac  nocte  pienlissimus 
In  instaurandis  et  noviter  conslruendis  sacris  et  deo  dicatis 

Templis  et  aliis  suse  ecclesise  aedibus  magnificentissimus. 
In  asservandis  ecclesise  jnribns  omnium  diligenlissimus. 
Et  qui  neminem  verbo  aut  opère  nnquam  l»sit 

Aut  tristem  a  se  discedere  permisit. 
Stylum  et  leges  fori  sive  curiae  suse  in  melius  reformavit. 
Praeclaras  in  sua  ecclesia  tum  pro  se,  tum  pro  defunctis 
Parentibus,  domesticis  et  amicis;  ordinationes  sua  impensa 

Fieri  curavit. 
Suam  diœcesim  et  plebem  sibi  commissam  nunquam  deserens 
Summo  omnium  desiderio  coelum,  quantum  piè,  credimus 

Petiit. 
Suam  plebem  et  suos  ferventius  et  propias  domino  dfesu 
Suse  pientissimse  malri,  sauctis  omnibus 
Gommendaturus. 
Faciat  Dominus  Jésus  ut  vota  nostra  in  summam  ejus  gloriam 
Suse  immensse  majestati  et  ineffabili  pietati 
Accepta,  grataque  sint. 
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1533.  iivscmpvio:^ 

Qui  te  lisait  sur  une  table  de  marbre  incrustée  dans  une  colonne 
de  V église  cathédrale  de  Hodez,  près  du  chœur. 


Franciscus.  Valesius.  Rex.  PP.  Et.  Bonarum.  Litterarum.  Meliorumque. 
Artium.  Yindex.  Gum.  Massiliam.  Ad.  Glementem.  YII.  P.  M.  Magois.  Itineribos. 
Gravissimà.  Anni.  Tempeslate.  Conlenderet.  De.  Summa.  Rerum.  Coiloculunis. 
Quo.  In.  Congressu.  Initum.  Gatharinae.  Medicese.  GlemeDlis.  Proneptis.  Matri- 
monium.  Gum.  Henrico.  Duce.  Aurelianensi.  Rutheoas.  Gohortante.  Pontif. 
Georgio.  Armagnacio.  Regio.  More.  Ingressus.  Est.  Et.  Magnificenlissime. 
Exceptus.  MDXXXIII  Nono,  Gai.  Augusti.  Eodem.  Apparatu.  Altero.  Pôst.  Die. 
F.  Delphious,  Atq.  Duces.  H.  Aurelaniensis.  Et.  Garolus.  Engolimensis.  Accepti. 
Sunt. 


1535.  IMSCBIPTIOIV 

Qu'on  lisait  sur  une  autre  table  de  marbre, 
placée  comme  la  précédente. 


Henricus,  Albrelius.  Navarrso.  Rex.  El.  Margarita.  Valesia.  Gonjux.  Incom- 
parabilis.  Justitise.  Iimocentiae.  Gastimonise.  Pietatis.  El.  Religionis.  Heroioa. 
Pellucidum.  Margaritum.  Et.  Vnicum.  Tolius.  Orbis.  Lumen.  Et.  Ornamentum. 
Ruthenas.  Splendido.  Ac.  Prope.  Regio.  Apparalu.  Ingressi.  Et.  Solemni.  Pompa. 
Per.  Urbem.  Devecti.  Ad.  Aram.  Maximam.  Supplicatum.  Deducti.  Sunt. 
MDXXXY.  Idibus.  Juliis.  Postridie.  Georgio.  Armagnacio.  Inter.  Sacra.  Goronati. 
Ruthenenses.  Comités.  Et.  Salutati. 


Entre  1545  et  1560.  IMSCRIPTIOIV 

Placée  sur  les  murs  de  la  ville  de  Rodez, 
près  du  palais  épiscopal. 


Labanti.  Episcopio.  Dum.  Ërismate.  Et.  Substruclionibus.  lUustrissimus.  Gar- 
dinalis.  Armagniacus.  Medetur.  Opéra.  Eadem.  Urbis.  Securitati.  Et.  Ornamento. 
Gonsulit. 
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Entre  1545  et  1560.  1IVSC»IPTI01V 

Qu'on  lisait  à   la  porte   de  Saint-Martial, 
sur  les  hases  des  deux  colonnes. 


Ornamento.  Urbis.  Ac.  Givinm.  Obl^ctamento.  Alque.  Episcopii.  Commoditati. 
Gcorgius.  Armagniacus.  Gardinalis.  Ruthenensis.  Episcopus.  Portam.  Hanc.  Non. 
Invenustam.  Nec.  Ineleganti.  Specie.  Ut.  Est.  Ingeuio.  Ad.  Prsclara.  Quseq. 
Gomposito.  Gum.  Tecta.  Itione.  Sua.  Impensa.  Extrvendam.  Guravit. 


Avant  1560.  IMSCBIPTIOM 

Qu'on  lit  sur  la  tour  carrée  qui  est  à  V angle  sud-ouest 
de  la  cathédrale  de  Rodez, 


Facessant  iEgiptiorum 
Insanae  Pyramidum  moles. 
Yaleant  orbis  miracula. 


Après  1560.  IIVSCBIPTIOIV 

Qu'on  lit  sur  le  mur  de  la  terrasse  de  l'évéché 
de  Rodez. 


Jacobus.  Cornelianus.  Episcopus.  Ruthenensis.  Hoc.  Alioqui.  Pernecessarium. 
Opus.  Sculptnm.  Quidem.  Illud.  Et.  Expolilum.  Sed.  Tamen.  Quod.  Nisi.  Magna. 
Prope.  Dicam.  ?(ulla.  Yi.  Labefactari.  Queat.  Jussu.  impensa.  Atque.  Arbitratu 
I]Iu9trissinii.  Gardinalis.  Armaguiacii.  Exlruendum.  Guravit. 


1614.  INSCRIPTIOM 

Qu'on  lit  au  haut  de  la  tour  carrée  de  l'horloge,  à  Millau, 

Achetée  en  1613  et  haussée  en  1614  :  Gonsuis.  MM. 

Gabriel  Trauconis,  docteur  es  droits, 

Abel  Montels,  S^  de  la  Blaquière, 

Sires  David  Gaylus  et  Vayssière,  marchands. 
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1623.  IMSCBIPCTOIV 

De  la  cloche  Calmant,  à  Rodez. 


Galmontia  vocor.  R^ymandi  Galmontis  etiam  hujus  ecclesiae  episcopi  partim 
dono  confecta  sum  anno  1S83  ;  et  cam  campanili  combusta  duplicato  métallo 
secundo  restituta  sum  anno  1510.  Sed  denuô  direpta  tertio  refecta  fui  anno  1564. 
Et  iterùm,  quarto,  prsesule  Jacobo  de  Corneliano  anno  1576.  Scissa,  quintô 
eliquata  sum,  episcopo  Francisco,  Jacobi  nepote,  anno  1583.  Ac  denuô  attrita, 
sexto  restituta  fui,  Bernardino  episcopo,  Francisci  nepote,  anno  1619.  Infrà 
annum  fracta,  septimô  confecta  fui,  eodem  prsesule,  anno  1623,  in  honorem 
Jesn  et  Marise. 


1630.  IXSCRIPTIOIIV 

Qu'on  lisait  sur  le  mur  oriental  du  couvent  de  Sainte-Claire, 
à  Ville  franche. 


Hic  ad  octo  millia  civium  Francopolitanonim  corpora  sepulta  jaceut,  qui  anoo 
MDGXXYIII,  ab  initio  Maii  ad  finem  Septembris,  peste  urbem  depopulante,  à 
vivis  erepti  sunt.  Horum  sepultura  bis  mûris  circumdata  est,  anno  MDGXXX, 
coDsulibus  Petro  Pomairol,  régis  consulare,  ac  ejusdem  in  provincia  Rutbeneiui 
questore,  Glandio  des  Bruyères  doctore  medico,  Dominico  Alcouffe  et  Joanoe 
Rivière  procuratoribus. 


IMSCRIPTIOIV 

Qu*on  Ut  au  bas  du  portrait  de  Jean  de  Pomairol, 

que  les  habitants  de  Ville  franche  firent  placer  dans  leur  hôtel  de  ville, 

après  la  peste  de  1628. 


Talis  erat  qui  me  funestis  cladibus  ictam 
Sustinuit,  praesens  et  in  ipsa  morte  refecit  : 
Quem  nunc  illa  manet  magnae  pietatis  imago 
Parva,  sed  ad  seros  major  ventura  nepotes 
Si  quid  amor  patriœ,  si  qnid  benefacta  jnvatis. 
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1349.  fiPlVAPHB 

DE  GILBERT  DE  CANTOBRE, 

Evoque  de  Rodez,  inhumé  dans  la  chapelle  de  son  église  cathédrale, 
qui  porte  son  nom. 


DominiiB  Iwailbertus  bonae  mémorise  Episcopus 

Ruthen.   et  obiit   die  XII  Martii,  anno   Domini cujus   anima 

req,, ....«  in  pace. 


1359.  EPITAPHE 

DE  GAILHARD  DE  CARDALHAC, 

Archidiacre  et  fondateur  de  deux  chapelles  dans  Téglise  cathédrale 
de  Rodez. 

Hic  jacet  venerabilis  vir  Cralhardiis  de  Cardalliaco  Archidiaconus 

et  cat.  Ruthen.  qui  obiit  anno  dni  MGGCLIX  die  XI  msis  Maii  cujus 

aia  requiescat  in  pace.  Amen.  + 


1407.  IIVSCRIPTIOIV 

Trouvée  dans  une  maison,  à  Rodez. 

LAN  MIEL  E  IIII  G  E  VII 
LO  PREMIE  JORN  DE  MAR 
FES  FAR  E  GOMESSA  AQUEST 
GOR  DONA  VIGOROSA 
VIGOROS  MOLHER 

QUE  FO  DE  SEN 

RAYMON  BORNAGE  (1) 

(1)  Très-probablement  Bornacel. 

Il  y  avait  une  famille  de  Bournazel  à  Rodez,  différente  des  Mancip  et  des 
Buisson,  seigneurs  de  Bournazel  :  en  1297,  Guillaume  de  Bournazel  de  Rodez 
était  Ghevalier.  Les  Vigoroux  étaient  une  famille  noble  existant  encore  à  Rodez 
en  1700. 
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E  FE  LO  AQUABAR  COMA 
MAI  ESTA  DE  PRES. 


L'an  mil  quatre  cents  et  sept 

Le  premier  jour  de  Mars 

Fit  faire  et  commencer  ce 

Corps  (de  logis)  dame  Vigoreuse 

Vigoroux,  veuve 

Du  seigneur 

Raimond  de  Bournazel, 

Et  le  fit  achever  comme 

Il  est  à  présent. 


1424.  IMSCBIPTIOM 

Qu'on  lit  sur  le  portail  de  V église  de  Saint-Austremoine, 
près  Salles-la-Source, 


LAN    MIIIIc    ET    XXIIII 
ET  LO  X  DE  JULIUS  FEC   AQUESTE  PORTAL 
RECTOR  DAQUESTA  GLIEYA. 

L'an  mil  quatre  cents  vingt-quatre 
Et  le  10  de  juillet  fit  (construire)  ce  portail 
» recteur  de  cette  église. 


1471.  IMSCBIPTIOIV 

Qu'on  lit  dans  une  chapelle  de  l'église  de  Perse,  près  Espalion. 

L'an  1471  (1),  le  dix  d'Abrial,  Arnal  de  Bellocet  Flors  sa  molher  faïro  la  kpila. 

L'an  1471,  le  dix  d'avril,  Arnal  de  Belloc  et  Flors,  sa  femme,  firent  (construire) 
cette  chapelle. 


(1)  Je  copie  celte  inscription  telle  que  je  la  trouve  dans  la  Revue  de 
l'Aveiron  et  du  Lot  du  25  janvier  1811;  mais  il  est  probable  que  dans  l'original 
la  date  n'est  point  en  chiffres  arabes. 
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INfiCRIPTIOIlV 

Qu'on  lisait  sur  V arcade  du  chœur  de  V église  de  l'abbaye  de  Loc-Dieu, 
Suivant  M.  H.  de  B...,  Revue  de  l'Aveiron  et  du  Lot  du  l^r  février  1841  : 


FRATRES  JOHANNES  DE  FLEURI  ABBAS 
LOCI  DEL 


Mais  suivant  la  version  exacte  : 

FRATER  JOHANNES  DE  LEUïS  ABBAS 
LOCI  DEL 


HVSCBIPTIOIV 

Que  portait  une  pierre  trouvée  dans  les  ruines  de  l'ermitage  de  Saint-Guiralf 
sur  la  montagne  du  même  nom,  prés  Saint- Jean  du  Bruel. 


Frère  Pierre-César  Gambacedes ,  originaire  de  Larbons,  paroisse  de  Manda- 
gout,  natif  de  père  et  mère  religionnaires,  s'est  fait  ermite  en  ce  lieu,  où  il  a 
fait  bâtir  cette  église  ornée  de  toutes  les  choses  nécessaires  pour  y  célébrer  la 
sainte  messe  et  rendre  la  maison  habitable,  à  ses  propres  coûts  et  dépens,  pour 
la  gloire  de  Dieu,  l'an  1724. 


La  paroisse  de  Mandagout  est  située  près  du  Vigan. 


III 
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A  L'HISTOIRE  DU  ROUERGUE  QUON  POURRAIT  AISËMEMT  COLLIGER. 


1.  -  mm  AITÉRIEDRS  A  L'AH  800. 


Année  371.  1.  Chronique  da  monastère  de  Conques. 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 

418.  2.  Edit  de  l'Empereur  Houorius  pour  rassemblée   des  Sept- 

provinees. 

Vaissette,  1. 1,  Preuves,  col.  19. 

Vers  420.  3.  Vie  de  Saint  Amant,  évoque  de  Rodez. 

450.  Manuscrite  dans  Bonal. 

Chronologia  prœsulum  Lotovensium, 

Bibliothèque  du  P.  Labbe,  t.  ii. 

Raynouard,  Choix  des  poésies  des  troubadours. 

Vers  480.  4.  Lettre  de  Sidoine- Apollinaire  à  Elaphe. 

Œuvres  de  Sidoine.  —  Rose,  t.  m,  p.  146. 

502.  516.  5.  Vie  de  Saint  Quintien,  évêque  de  Rodez. 

yUœ  patrum  de  Grégoire  de  Tours. 

516  et  an.  sniv.    6.  Vie  de  Saint  Dalmas,  évoque  de  Rodez. 
Manuscrite  dans  Bonal. 

600.  7.  Copie  figurée  de  l'inscription  qu'on  lit  sur  une  table  de 

marbre  dans  la  chapelle  de  Cantobre. 

767.  8.  Donation  de  Pépin  le  Bref  en  faveur  du  monastère  de 

Conques. 

Archives  de  Saint-Antonin,  Manuscrits  de  Colbert. 
Vaissette,  t.  i,  Preuves,  col.  23. 
Bosc,  t.  III,  p.  147. 
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TITBES  DSnnS  801  JUSQU'A  900. 


801.  1.  Donation  de  Prix,  près  Creyssel,  an  monastère  de  Conques. 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 
Bosc,  t.  III,  p.  148. 

813.  *      2.  Testament  de  Dadile,  riche  seigneur  en  Septimanie. 

Vaissette,  t.  i,  Preuves,  coi.  138. 
Bosc,  t.  m,  p.  149. 

820.  3.  Charte  relative  à  la  fondation  du  monastère  de  Conques. 

Gallia  Christiana,  1. 1,  col.  236. 
Bosc,  t.  m,  p.  151. 

838.  4.  Charte  de  Pépin,  Roi  d'Aquitaine,  en  faveur  du  monastère 

de  Conques. 

•  Bosc,  t.  m,  p.  153. 

861 .  5.  Donation  faite  à  Tabbaye  de  Yabres  dans  le  temps  de  sa  fon- 

dation. 

Vaissette,  1. 1,  Preuves,  col.  107. 

861.  6.  Histoire  de  la  fondation  de  l'abbaye  de  Yabres,  écrite  par 
Aigo,  abbé  de  ce  monastère  au  commencement  du  dixième 
siècle. 

Vaissette,  t.  i.  Preuves,  col.  108. 

862.  7.  Charte  de  fondation  de  l'abbaye  de  Vabres  par  Raimond, 
comte  de  Toulouse  et  de  Rouergue. 

Sicard,  Ruthena  ChrisHana,  p.  22. 

Vaissette,  t.  i,  Preuves,  col.  111.  ' 

Bosc,  t.  m,  p.  157.  . 

862.  8.  Confirmation,  par  Charles  le  Chauve,   de   la  fondation  du 

monastère  de  Vabres. 

Sicard,  Ruthena  Christiana,  p.  24. 
Vaissette,  t.  i.  Preuves,  col.  110. 
Bosc,  t.  m,  p.  160. 
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Vers  864.  870.      9.  Dotation  du  monastère  de  Yabres  par  Roland. 

Martenne,  Anecdot.,  t.  i,  col.. 43. 
Bosc,  t.  m,  p.  160. 

864.  10.  Donation  faite,  par  Charles  le  Chauve,  de  Téglise  de  Conoac 

à  la  cathédrale  de  Rodez. 

Sicard,  Ruthena  ChrisUana,  p.  26. 
Bosc,  t.  III,  p.  163. 

864  ou  865.  11.  Donation  faite  par  la  comtesse  Berteiz  et  le  comte  de  Tou- 

louse Bernard,  son  fils,  au  monastère  de  Yabres. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Instr.,  p.  56. 
Yaissette,  t.  i,  Preuves,  col.  117. 

870.  12.  Ordonnance  de  Charles  le  Chauve  en  faveur  du  monastère 

de  Yabres,  pour  en  confirmer  la  donation. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Instr.,  p.  56.  * 
Yaissette,  t.  i,  Preuves,  col.  119. 

875.  13.  Donation  faite  au  monastère  de  Yabres  pour  le  soulagement 

des  âmes  des  ducs  et  marquis  Frédelon,  Raimond  et  Bernard. 

Yaissette,  1. 1,  Preuves,  col.  126. 

877.  14.  Rétablissement  du  monastère  de  Nant. 

Gallia  Christiana,  1. 1,  Instr.,  p.  60. 
Bosc,  t.  m,  p.  165. 

878.  15.  Plaid  (tenu  à  Albi)  en  faveur  de  Carissime,  abbesse  dn 
monastère  de  Saint-Sernin  lez  Rodez. 

Yaissette,  t.  i,  Preuves,  col.  135. 
Bosc,  t.  m,  p.  166. 

879.  16.  Lettre  du  Pape  Jean  YIII  à  Tévêque  de  Rodez,  Adhémar. 

Sicard,  Ruthena  Christiana,  p.  26. 
Bosc,  t.  m,  p.  167. 

883.      *  17.  Donation  faite  par  la  comtesse  Berteiz  an  monastère  de 

Yabres. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Instr.,  p.  57. 
Yaissette,  t.  i,  Preuves,  col.  138. 

883  ou  886.  18.  Donation  faite  par  Bernard,  comte  d'Auvergne,  à  Tabbaje 

de  Conques. 

Yaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  21. 

888.  19.  Donation  faite   au   monastère  de  Conques,  anno 

régnante  Odone  rege. 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Golbert. 
Yaissette,  t.  ii.  Preuves,  col.  23. 
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100.  '      20.  Donation  faite  par  Avierna,  Bernard  et  Aymo,  ses  enfants, 

au  monastère  de    Gonqnes,    de    leurs   acquêts    in  vicaria 
DunenzBs  in  villa  Caramiago, 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 

Cette  donation,  quoique  datée  de  la  troisième  année  du 
règne  de  Charles,  qui  commença  en  893,  se  rapporte  à  Tan  900, 
parce  que  Charles  le  Simple  ne  fut  reconnu  en  Rouergue 
qu'après  la  mort  d'Eudes ,  laquelle  arriva  le  !«'  de  janvier  de 
l'année  898. 


TOM.   IV.  32 


498  INVENTAIRE  DES  TITRES  RELATIFS 


3.  -  DminE  SIÈCLE. 


930.  1.  Donation  faite  au  monastère  de  Conques. 

Meuse  Aprilis,  10  Kalendas  Maii,  anno  primo  quo  Karolus 
rex  obiii  et  Bodulfus  cœpU  regnare  (22  avril). 

Archives  de  Conqnes,  Manuscrits  de  Golbert. 

Mense  Aprilii,  sub  feria  quinta,  X  Kalendas  Maii,  anno 
primo  quod  Carolus  rex  abit  à  sœculo  et  Rodulftu  rex 
cœpit  regnare  (jeudi  22  avril). 

Vaissette,  tome  ii,  Preuves,  coi.  67. 

934.  2.  Echange  entre  Ermengaud,  comte  de  Rouergue,  et  Tabbaye 
de  Vabres. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  71. 

935.  3.  Donation  faite  par  Ermengaud,  comte  de  Rouergue,  à  Tabbaye 
de  Vabres. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  coi.  73. 

937.  4.  Echange  entre  Bernard,  vicomte  de  Millau,  et  Tabbaye  de 
Vabres. 

Vaissette,  t.  u.  Preuves,  col.  80. 

938.  5.  Donation  faite  à  l'abbaye  de  Saint-Guillem  du  Désert. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  85. 

Cet  acte  est  relatif  à  la  Vicaria  il  rûenm  (baronnie  d'Hierle), 
dans  le  comté  de  Ntmes. 

942.  6.  Donation  faite  à  Tabbaye  de  Saint-Pons,  par  Atton,  vicomte 

d'Albi,  de  divers  biens  situés  en  Rouergue. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  84. 

043.  7.  Donation  faite  an  monastère  de  Vabres. 

Martenne,  Aneedot.,  t.  i,  p.  74. 
Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  85. 

Vers  956.  8.  Donation  faite  par  Agilemus  et  Alduimus,   son  frère,  au 

monastère    de  Sainte-Foi  de  Conques,  d'une  villa  in  pago 

Ruthenico  appelée  Claugniaco Anno  secundo  regni 

Lotarii, 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 
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957.  9.  Donation  du  château  de  Latour  en  Rouergue,   faite  à  Fro- 

taire,  évêque,  et  à  Bernard,  vicomte  d'Albi,  son  frère. 

Vaisselle,  t.  u,  Preuves,  col.  99. 

Vers  960.  10.  Charte  de  fondation  du  monastère  de  Ferret,  par  Saluste, 

homme  noble. 

Martenne,  Anecdot.,  t.  i»  col.  77. 

960.  il.  Plaid  tenu  en  Querci  parRaimond  I«,  comte  de  Rouergue. 

Vaisselle,  t.  ii.  Preuves,  col.  103. 

961.  12.  Testament  de  Raimond  !•',  comte  de  Rouergue  et  marquis 
de  Gothie. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 
Vaisselle,  t.  ii,  Preuves,  col.  107. 
Bosc,  t.  m,  p.  170. 

Vers  974.  13.  Testament  de  Garsinde,  comtesse  de  Toulouse.* 

Martenne,  Anecdot,,  t.  i,  col.  126. 
Vaisselle,  t.  ii.  Preuves,  col.  126. 
Bosc,  l.  m,  p.  173. 

Vers  976.  14.  Donation  faite  par  Iscafred,  Frolard  et  autres,  à  Téglise  de 

Conques,    d'une    église    appelée    Alto  monte   (probablement 
Altpuech),  bâtie  en  l'honneur  de  Saint  Julien. 

Die  MartiSy  mense  Auguslo,  anno  vigesimo  secundo  regni 
La  tarit. 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 

Vers  978.  15.  Extrait  du  testament  d'Adalaïs,    qui   avait  commencé  de 

faire  bâtir  à  Narbonne  le  couvent  (de  femmes)  de  Saint-Sauveur. 

Similiter  de  fructu  quod  habeo  in  Nebozianense  (proba- 
blement dans  le  Nebouzan,  en  Comminges)  ipsa  medietas 
remaneat  Ermengaudo  (son  fils)  ;  alià  medietas  remaneat 
inter  monachos  de  Vabro  et  monachos  de  Juncellos. 

Martenne,  Anecdote,  t.  i,  col.  97. 

Vers  984.  16.  Donation  faite  par  Saluster  au  monastère  de  Vabres. 

Vaisselle,  t.  ii,  Preuves,  col.  138. 

Vers  986.  17.  Extrait  du  traité  de  Bernard,  écolàlre   d'Angers,  sur  les 

miracles  de  Sainle-Foy  de  Conques. 

Sicard,  Comtes,  p.  7. 
Vaisselle,  t.  ii,  Preuves,  col.  6. 
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988.  18.  Donation  faite  par  Larfredus  et  Para,  sa  femme,  au  mo- 

nastère de  Vabres. 

In  même  Madio,  die  12«  Kalendas  Junii,  Domino  régnante 
et  regem  sperante. 

Archives  de  Yabres,  Manuscrits  de  Colbert. 
Gallia  Christiana,  t.  i,  Instr,^  p.  58. 

998.  19.  Donation  faite  par  Larfredus  et  Para,  sa  femme,  à  Bier- 

nard,  abbé,  et  au  monastère  de  Vabres,  de  plusieurs  terres  et 
églises,  etc. 

In  mente  Septembrio ,  sub  die  sexto ,  regnanto  Domino 
nostro  Jesu-Christo, 

Archives  de  Vabres,  Manuscrits  de  Colbert. 
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4.  —  ONZIEME 


Vers  1002.  1.  Donation,  faite  par  le  comte  Raimond,  en  favear  de  Tabbaye 

de  Conques. 

Sicard,  Comtes,  p.  6. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  160. 

Bosc,  t.  III,  p.  174. 

Vers  1002.  2.  Donation,  faite  par  le  vicomte  Richard,  de  l'église  de  Sévé- 

rac,  dans  la  viguerie  de  Layssac,  à  l'abbaye  de  Conques. 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 
Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  161. 

Vers  1005.  3.  Extrait  de  Bernard,  écolâtre  d'Angers. 

Vaissette,  t.  ii.  Preuves,  col.  6. 
Bosc,  t.  m,  p.  175. 

1013.  4.  Plaid  tenu  à  Beziers 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  167. 

1025.  5.  Fondation  du  monastère  de  Rieupeyrous. 

Sicard,  J{uthena  Christiana,  p.  31.  —  Comtes,  p.  9. 
Bosc,  t.  m,  p.  176. 

Vers  1031 .  6.  Relation  de  la  fondation  miraculeuse  de  l'hôpital  d'Aubrac, 

faite  par  Alard,  vicomte  de  Flandre,  et  des  anciens  privilèges 
de  cet  hôpital. 

Archives  d'Aubrac,  Manuscrits  de  Colbert. 

Vers  1035.  7.  Donation  faite  par  Riguald  à  l'abbaye  de  Saint-Guillem  du 

Désert. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  196. 
Bosc,  t.  m,  p.  181. 

Vers  1035.  8.  Begçn  de  Calmont  soumet  le  monastère  de  Figeac  à  celui 

de  Conques. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Instr,,  p.  52. 

1051.  9.  Donation  de  l'église  de  Trebosc  au  monastère  de  Conques, 

par  Hugues,  comte  de  Rodez,  et  la  comtesse  Richarde,  sa  mère. 

Sicard,  Comtes,  p.  10. 
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Vaisselle,  l.  ii,  Preuves,  col.  217. 

Baluze,  Histoire  de  la  maison  d'Auvergne,  t.  ii,  p.  51  < 

Bosc,  l.  III,  p.  182. 

1051.  10.  Acle  relatif  à  Téglisede  Kinhac. 

Vaissette,  l.  ii,  Preuves,  col.  218. 
Bosc,  t.  m,  p.  183. 

1053.  11.  Acle  concernant  le  projet  de  fondation  d'un  monastère 

dans  la  paroisse  de  Mauriac  en  Rouergue. 

Martenne,  Anecdot.,  t.  i,  coi.  176. 

Art  de  vérifier  les  dates,  Pair,  de  Jérusalem^  Sophrone  IL 

Bosc.  t.  m,  p.  180. 

Vers  1060.  12.  Chronique  du  monastère  de  Conques  après  sa  destiuclion 

par  les  Sarrasins. 

Martenne,  Anecdot,,  t.  m.  col.  1387. 

Elle  va  jusqu'à  Begon,  successeur  d'Odolric,  qui  vivait  de  1035 
à  1060.  C'est  Begon  qui  fit  construire  le  cloître. 


1060.  13.  Fondation  du  monastère  de  Clairvaux.. 


Sicard,  Comtes,  p.  9. 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 

Gallia  Christiana^  t.  i,  Instr.,  p.  49. 

1060.  14.  Donation  de  l'église  de  la  Canourgue  au  monastère  de 
Saint- Victor  de  Marseille 

Gallia  Chrùtiana,  t.  i,  Instr.,  p.  23. 

1060.  15.  Acte  d'affranchissement  de  Pierre,  Gerbert,  etc. 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 
Bosc,  Preuves,  n«  29. 

1060  au  plus  tôt.  16.  Donation  faite  par  Geraud  de  Bruisago  et  par  Deusdet,  son 
fils,  à  l'église  et  aux  religieux  de  Conques,  d'un  fief  et  d'un 
village  nommé  Marcillac,  dans  la  paroisse  de  Brocma,  pour 
130  deniers  Raymundencs  ;  et  en  cas  que  lesdits  abbé  et  reli- 
gieux vendraient  ce  fief,  ses  enfants  pourront  le  reprendre  en 
rendant  100  sous  Raymundencs,  —  Mense  Aprilis,  régnante 
Philippe . 

Vaisselle,  t.  ii,  Preuves,  col.  239. 
Bosc,  t.  III,  p.  184. 

1062.  17.  Rétablissement  du  monastère  de  Clairvaux. 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 
Bosc,  t.  III,  p.  185. 
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1062.  18.  E]itrait  de  la  Chronique  de  Moissac,  relatif  à  la  donation  à 

cette  abbaye  du  monastère  de  Vabres. 

Baluze,  Maison  d'Auvergne,  t.  ii,  p.  52. 

1062.  19.  Acte  d'assujettissement  du  monastère  de  Vabres  à  Tabbaye 
de  Saint- Victor  de  Marseille 

Gallia  Christianà,  t.  i,  Instr.^  p.  57. 

1070.  20.  Donation  de  Téglise  de  Notre-Dame  de  Lespinasse  de  Millau 

à  l'abbaye  de  Saint- Victor  de  Marseille. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  275. 
Bosc.  t.  III,  p.  188. 

Vers  1070.  21.  Donation  de  Frotard  de  Cornus  au  monastère  de  Conques, 

d'un  fief  aux  Infruts,  etc.   —  Mense  Maio,  feria  7»,  regni 
.   Philippin 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 

Il  est  question,  dans  cette  donation,  du  fromage  de  Roque- 
fort. 

1075.  22.  Fondation  du  prieuré  de  Rosiers  en  Gévaudan. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  287. 

1077.  23.  Donation  faite  par  Foi,  vicomtesse  de  Narbonne,  de  l'église 
de  Sermur  en  Rouergue  aux  abbayes  de  Cluni  et  de  Moissac. 

Vaissette,  t.  ii.  Preuves,  col.  295. 

Vers  1077.  24.  Donation  faite  par  Jourdain  de  Creyssel  à  l'abbaye  de 
Saint-Guillem  du  Désert,  des  églises  de  Saint-Martin  de  Mau- 
riac et  de  Saint-Sauveur  du  Larzac 

Vaissette,  t.  ii.  Preuves,  col.  298. 

1078.  25.  Plaid  tenu  par  Raimond  de  Saint-Gilles,  au  sujet  de  l'aleu 
de  Palais  réclamé  par  l'abbaye  de  Conques. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  300. 

1079.  26.  Donation  des  églises  de  Salars  et  d'Arqués  au  monastère  de 
Conques,  par  le  vicomte  Hugues  (de  la  maison  de  Millau). 

Vaissette,  t.  ii.  Preuves,  col.  303. 
Bosc,  t.  m,  p.  169. 

1079.  27.  Don  du  telonium  de  Villeneuve  au  monastère  du  Saint- 

Sépulcre  de  la  môme  ville. 

Gallia  Christic^na,  t.  i,  Instr,,  p.  50. 

1079.  28.  Lettre  de  Pons  d'Etienne,  éyôque  de  Rodez,  relative  au 

rétablissement  de  l'abbaye  de  Saint-Amant. 

Baluze,  Histoire  de  la  maison  d'Auvergne,  t.  ii,  p.  52. 


504  INVENTAIRE  DES  TITRES  RELATIFS 

1079.  S9.  Lettre  du  Pape  Nicolas  II  à  Robert  d'Auvergne ,  comte  de 
Rouergue,  pour  faire  rendre  le  monastère  de  Saint-Amant  à 
Tabbaye  de  Saint- Vannes  de  Verdun 

Baluze,  Histoire  delà  maison  d'Auvergne,  t.  ii,  p.  52. 

1079.  30.  Acte  d'assujettissement  du  monastère  de  Saint-Amant  à 

l'abbaye  de  Saint- Victor  de  Marseille. 

Gallia  Christiana^  t.  i,  Instr,,  p.  49. 
Vaissetle,  t.  ii,  Preuves,  col.  303. 

1081  eu  1087.      31.  Union  ordonnée  par  Pous,  évoque  de  Rodez,   de  plusieurs 
égHses  au  monastère  de  Montsalvi. 
Rose,  t.  iii,  p.  194. 

1081.  32.  Donation  faite  par  Falco,  Florence,  sa  femme,  et  leurs  en- 
fants, à  Sainte-Foi  de  Conques  :  1*  du  village  de  Viuairols,  à 
condition  que  les  religieux  y  feront  bâtir  une  église;  2o  du 
port  de  la  Vinière  sur  la  Dordogne,  ainsi  que  d'une  terre,  les- 
quels port  et  terre  sont  près  de  Vinairols.  —  Eo  tempore  quo 
Papa  Gregorius  septimus  convocavit  Romœ  magnum  synodum 
episcoporum. 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 

1082.  33.  Charte  d'assujettissement  de  plusieurs  églises  au  monastère 
de  Saint- Victor  de  Marseille. 

Gallia  Chriitiana,  t.  i,  Imtr,,  p.  50. 

1082.  34.  Donation  du  monastère  de  Saint-Amant  de  Rodez  à  l'abbaye 

de  Saint-Victor  de  Marseille. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Instr,^  p.  49. 
Rose,  t.  ui,  p,  193. 

1084.  35.  Bulle  du  Pape  Grégoire  VII,  en  faveur  du  monastère  de 
Conques. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  col.  241. 

1085.  36.  Fondation  faite  par  Pierre  Boisseti,  prêtre  de  Saint-Antonin, 
martyr,  d'une  chapelle  dans  le  monastère  de  cette  ville,  dont 
il  fait  patrons  les  consuls. 

Archives  de  Saint-Autonin,  Manuscrits  de  Colbert. 

La  date  de  cet  acte  (8  d'août  1085)  est  évidemment  fausse, 
étant  repoussée  par  son  contenu  même. 

Vers  1090.  37.  Privilège  accordé  par  le  Pape  Urbain  II  aux  chanoines  de 

Saint-Anlonin,  du  diocèse  de  Rodez. 

Martenne,  Anecd,,  t.  i,  col.  248. 

1095.  38.  Contrat  de  mariage  de  Bertrand,   comte  de  Rouergue,  et 

d'Hélène  de'Bourgogne,  et  donation  faite  par  le  mari  en  faveur 
de  sa  femme. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col,  338. 

Bosc,  t.  m,  p.  195. 
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1095  ou  1096.      39.  Donation  faite  par  Pierre,  évèque  de  Garcassonne,  à  Sainte- 
Foi  et  aux  religieux  de  Conques,  des  églises  de  Licairaco  et 
Saint-Etienne  de  Casais,  moyennant  180  sous  de  Carcassonne 
que  ces  religieux  lui  donnèrent. 
8»  idut  Februarii,  régnante  domino  Jesu-Christo. 
Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 

1095.  40.  Donation  faite  par  Gérald,  évêque  de  Saint-Paul-Trois- 

Châteaux,  à  Sainte-Foi,  à  Robert  et  Rigal,  religieux  de  Conques, 
de  Sainte -Marie  du  lieu  de  Cavilaus,  etc. 

Meuse  Martio ,    die   cœnœ   domini ,    luna  14 ,   régnante 
Domino  nostro. 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 

1095.  41.  Donation  faite  par  Dordon  de  Peyrebrune  et  Bérenger,  au 

monastère  de  Vabre^,  de  l'église  de  Saint-Laurent  de  Rollac, 
de  laquelle  Bérenger  Gasdras  et  Guy  de  Bonafos  doAient  aussi 
le  fief,  par  l'avis  et  conseil  pontificis  Pontii  Stephani  et  du 
Chapitre  de  l'église  de  Sainte-Marie  de  Rodez. 

In  mense  Martio ,  sub  die  feria  sexta ,  régnante  Domino 
Jesu-Christo. 

Archives  de  Vabres,  Manuscrits  de  Colbert. 

1095.  42.  Donation  faite  par  Pierre  Ademar  Garsendis,  femme,  et 

Raimond-Bérenger,  son  mari ,  et  leurs  enfants  Bérenger  et 
Deusdet ,  à  Bernard ,  abbé ,  et  au  monastère  de  Vabres ,  de 
l'église  de  Saint-Clément  du  diocèse  de  Lodève,  avec  les  terres 
en  dépendant. 

In  mense  Octobrio^  régnante  Domino  nostro  JesurChristo, 
Archives  de  Vabres,  Manuscrits  de  Colbert. 

1095  ou  1096.      43.  Donation  faite  par  Esquiva,  Raimond,  Guillaume  et  Pontius, 

30  décemb.        leurs  enfants,  à  Bernard,  abbé,  et  au  monastère  de  Vabres,  de 

plusieurs  vignes  et  vignobles,  de  la  moitié  d'un  village,  etc.,  etc. 

Sub  die  tertia  Kalendas  Januarii,  régnante  Domino  nostro 
Jesu-Christo. 

Archives  de  Vabres,  Manuscrits  de  Colbert. 

1097.  44.  Bulle  du  Pape  Urbain  II,  au  concile  de  Nîmes,   qui  décide 

que  le  monastère  de  Conques  et  celui  de  Figeac  auront  chacun 
un  abbé. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Instr.,  p.  44. 

1097.  45.  Acte  de  donation  de  l'église  de   Golinhac  à  l'abbaye   de 

Conques  par  le  vicomte  Richard,  qui  fut  depuis  comte  de 
Rodez. 

Vaisselte,  t.  ii,  Preuves,  col.  345. 
Bosc,  t.  m,  p.  196. 
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1099.  46.  Le  Chapitre  de  Rodez  embrasse  la  vie  régulière. 

Bosc,  t.  m,  p.  198. 

1100.  47.  Donation  à  l'abbaye  de  Conques. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  354» 

Gilbert  ou  Gerbert  n'était  encore  que  vicomte  de  Millau. 
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—  DOUZIÈHE  SIÈCLE. 


Vers  1100.  1.  Bulle  du  Pape  Paschal  II,   qui  assujettit  le  monastère  de 

Nant  à  celui  de  Vabres. 

Gallia  Christiana,  1. 1,  Instr.,  p.  61. 

1101.  2.  Donation  faite  au  monastère  de  Conques  par  Pierre  Sanche^ 

Roi  d*Aragon. 

Ibidem,  t.  i,  Instr.^  p.  54. 
Martenne,  Aneedot  nov.,  t.  i,  col.  285. 

1101.  3.  L^église  de  Rebais  est  adjugée  au  monastère  de  Conques. 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 

Vers  1105.  4.  Echange  fait  avec  l'abbaye  de  Vabres  par  le  vicomte  de 

Bruniquel  Pierre  descendant  de  Guillemette  d'Albi. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  369. 

Vers  1106.  5.  Donation  de  l'église  de  Cambon,  faite  au  monastère  de 

Vabres  par  un  parent  du  vicomte  Pierre. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  369. 

1112.  6.  Donation  du  monastère  de  Saint-Léons  à  l'abbaye  de  Saint- 
Victor  de  Marseille,  par  Richard,  comte  de  Rodez. 

Bosc,  t.  III,  p.  196. 

Vers  1112.  7.  Bulle  du  Pape  Paschal  II,  adressée  à  Begon,  abbé  de  Con- 

ques, et  d'après  laquelle  les  abbés  de  Conques  doivent  toujours 
être  appelés  pour  l'élection  des  évoques  de  Rodez. 

Martenne,  Aneedot.,  t.  i,  col.  387. 

1113.  8.  Donation  de  Douce,  vicomtesse  de  Cariât  et  de  Millau, 
comtesse  de  Provence,  en  faveur  du  comte  de  Barcelone,  son 
mari. 

Manuscrits  de  Dom  Deschamps,  Bibliothèque  impé- 
riale, Archives  de  Vie. 

Vers  1113.  9.  Hector  et  Pons  de  Camboulas  s'engagent  à  ne  se  permettre 

aucun  acte  de  violence  contre  les  habitants  de  Prades. 

Cartulaire  de  Conques. 

Ducange,  Glossaire,  Préface,  n«  36. 
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1119.  10.  Donation  de  l'église  de  Saint-Amant  de  Rodez  à  Tabbaye 
de  Saint-Victor  de  Marseille,  faite  par  Richard^  comte  de  Rodez. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  407. 
Bosc,  t.  III,  p.  197. 

1120.  11.  Hommage  du  vicomte  de  Cariât,  Richard  (comte  de  Rodez), 
à  l'abbé  d'Aurillac. 

Archives  du  prince  de  Monaco,  Manuscrits  de  D.  Des- 
champs. 
'    Annales,  1120. 

1120.  12.  Décret  d'Adhémar,   évoque  de  Rodez,  relatif  au  cimetière 

des  chanoines. 

Bosc,  t.  m,  p.  200. 

1122.  13.  Plaid  tenu  au  Caylar,  dans  le  diocèse  dé  Lodève,  au  sujet 

de  l'église  de  Saint-Martin  de  Canals,  qui  était  en  litige  entre 
les  moines  de  Conques  et  ceux  de  Joncels. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  420. 

1124.  14.  Bulle  du  Pape  Honorius  II,  qui  met  sous  la  protection  do 
Saint-Siège  le  comte  de  Rodez  et  sa  famille,  parce  qu'il  s'était 
croisé. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

Il  ne  faut  pas  confondre  cette  Bulle  avec  une  d'Honorius  III, 
de  l'année  1217,  et  qui  s'applique  au  comte  Henri  Iw. 

1125.  15.  Traité  concernant  le  partage  de  la  Provence  entre  le  comte 
de  Toulouse  et  de  Rouergue,  et  le  comte  de  Barcelone,  vicomte 
de  Millau. 

Vaissette,  t.  u,  Preuves,  col.  438. 

1126.  16.  Donation  du  château  appelé  Randon,  faite  par  Raimood, 
comte  de  Barcelone  et  marquis  de  Provence,  et  Douce,  sa 
femme,  en  faveur  de  Guérin  et  d'Odilon. 

Vaissette,  t.  ii.  Preuves,  col.  412. 

1132.  17.  Vidimus  du  testament  de  Pons,  abbé  de  Saint-Amant  de 
Rodez. 

Sicard,  Comtes,  p.  33. 
Bosc.  t.  m,  p.  202. 

1133.  18.  Donation  faite  à  l'abbaye  de  Saint-Guillem  du  Désert  par 
Bérenger-Raimond,  comte  de  Provence  et  vicomte  de  Miilan, 
qui  était  alors  dans  cette  dernière  ville. 

Vaissette,  t.  ii.  Preuves,  col.  470. 

Vers  1133.  19.  Histoire  de  la  conversion,  de  la  pénitence  et  des  restitu- 
tions de  Pondus  de  Larazio des  fondations  de  Salvanei 

et  de  Nonenque composée  par  Hugo,  religieux  de  Salva- 
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nez,  par  l'ordre  de   Pontius,   quatrième  abbé  élu  au  mois 
d'octobre  1161. 

Archives  de  Silvanez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1135.  20.  Hommage  du  vicomte  d'Eyssènes  au  comte  de  Rodez. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  479. 
Bosc,  t.  III,  p.  203. 

1135.  ,     21.  Bulle  du  Pape  Innocent  II,  qui  élève  le  prieuré  de  Saint- 

Pierre  de  Nant  à  la  dignité  abbatiale. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Instr.,  p.  61. 

1139.  22.  Echange  entre  Dieudonné  et  Raimond  de  Montagnol,  et  le 
monastère  de  Silvanez. 

Archives  de  Silvanez,  Manuscrits  de  Colbert. 
Gallia  Christiana,  t.  i,  col.  290. 

1140.  23.  Accord  entre  les  chanoines  de  la  cathédrale  de  Rodez  et 
les  Bénédictins  de  Saint-Amant  de  Rodez,  relativement  aux 
inhumations. 

Archives  de  l'église  de  Saint- Amant  de  Rodez. 
Bonal,  Evoques,  p.  442. 

1140.  24.  Acte  relatif  à  l'église  de  Bozouls. 

Bosc,  t.  iii,  p.  201. 

1140.  25.  Coutumes  accordées  aux  habitants  de  Saiut-Antonin. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 
1142.  26.  Accord  et  serments  entre  Hugues,  comte  de  Rodez,  et  Roger, 

vicomte  de  Carcassonne. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  498. 

Bosc,  t.  III,  p.  204. 

1146  —  1157.      27.  Donations  faites  à  l'abbaye  de  Silvanez  par  divers  seigneurs. 
Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  519. 

1146.  28.  Le  Pape  Eugène  III  érige  le  monastère  de  Belmont  en 
Chapitre. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  516. 
Bosc,  t.  m,  p.  205. 

1147.  29.  Les  descendants  des  fondateurs  confirment  et  accroissent 
les  donations  faites  au  monastère  de  Belmont  par  leurs  an- 
cêtres. 

Vaissette,  t.  ii,  Preuves,  col.  .%17. 
Bosc,  t.  m,  p.  205. 

1154.  30.  Le  comte  de  Rodez  Hugues  I^,  Ermcngarde  de  Creyssel, 

sa  femme,  et  Hugues  II,  son  fils,  restituent  à  l'abbaye  de  Saint- 
Guillem  du  Désert  une  partie  de  l'église  de  Creyssel. 
Marlenne,  Anecdot.,  t.  i,  col.  435. 
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1154.  31.  L'évèque  de  Rodez,  Pierre,  fait  la  même  donation. 

Martenne,  Aneedot,,  t.  i.  col.  43S. 

1155.  32.  Partage  entre  Isaro,  vicomte  da  SaintrAntonin,  et  ses  frères. 

Vaissette,  t.  n,  Prenves,  col.  555. 

1156.  33.  Vente  du  château  de  Brusque,  faite  à  Raimond  Trencavel 
par  les  vicomtes  de  Bruniquel,  qui  tenaient  ce  château  de 
Guillemette  d'Albi,  leur  mère. 

Vaissette,  U  ii,  Preuves,  col.  560. 

1156.  34.  Exemption  de  péage  sur  le  pont  de  Millau,  accordée  à 

l'abbaye  de  Silvanez  par  Raimond,  comte  de  Barcelone,  prince 
d'Aragon,  marquis  de  Provence,  etc. 

Vaisselle,  t.  ii.  Preuves,  col.  554. 
Bosc,  t.  III,  p.  207. 

1158.  35.  Donation  de  la  ville  de  Sainte-Eulalie  et  de  la  contrée  do 

Larzac  aux  Chevaliers  du  Temple. 

Bosc,  t.  III,  p.  208. 

1161.  36.  Accord  fait  entre  P.,  évoque  de  Rodez,  et  Hugues,  comte 

de  Rodez. 

Gallia  Christianaj  t.  i,  Instr.,  p.  51. 
Sicard,  Comtes,  p.  35. 

1161 .  37.  Sentence  arbitrale  entre  le  comte  de  Rodez,  Hugues,  et 

révoque  Pierre. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Instr,,  p.  50. 

1161.  38.  Acte  de  fondation  du  monastère  de  Bonneval. 

Gallia  Christiana,  1. 1,  col!  257. 

On  trouve  dans  le  Dictionnaire  des  Gaules,  d'Expilly, 
article  Bonneval,  l'extrait  d'un  acte  évidemment  faux,  relatif  à 
cette  fondation.  L'évoque  de  Cahors,  Guillaume  de  Gaimont,  y 
est  appelé  Guillaume  de  Castro  novo  (de  Castelnau),  baron  de 
Clermont  (Claromonte,  rois  peut-être  par  erreur  pour  Calo- 
monte)  :  il  est  à  remarquer  que  la  terre  de  Calmont  ne  passa 
dans  la  maison  de  Castelnau-Bretenous  qu'au  treizième  siècle. 

Si  l'acte  est  vrai,  la  date  de  la  fondation  de  Bonneval  serait 
postérieure  à  1161 ,  puisque  les  noms  ne  s'appliquent  pas  à 
l'époque.  En  d'autres  termes  :  si  l'acte  est  vrai  quant  aux 
noms,  il  ne  l'est  point  pour  la  date  de  la  fondation  ;  si  la  fon- 
dation est  de  1161,  l'acte  est  faux.  Mais  il  est  certain,  d'après 
l'acte  de  fondation  rapporté  dans  le  Gallia  Christiana,  que 
le  fondateur  de  Bonneval  fut  Tévêque  de  Cahors,  Guillaume  de 
Calmont  d'Olt. 

1162.  39.  Extrait  d'un  vieux  martyrologe  relatif  à  la  fondation  de 
Bonnecombe. 

GaUin  Christiana,  t.  i,  col.  250. 
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1162.  40.  Règle  donnée  par  Tévèque  de  Rodez,  Pierre,  aux  religieux 

et  aux  sœurs  de  l'hôpital  d'Aubrac. 

Archives  d'Aubrac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1162.  41.  Bulle  du  Pape  Alexandre  III,  par  laquelle  il  prend  le  mo- 

nastère de  Silvanez  sous  sa  protection.  —  Montpellier.  — 
7«  idus  JUadii ,  indictione  10 ,  anno  incarnationis  Domini 
1162,  pontificat,  3». 

Archives  de  Silvanez,  Manuscrits  de  Colbert. 

Vaisselte,  t.  ii,  Preuves,  col.  686. 

1162.  42.  Bulle  du  Pape  Alexandre  III,  qui  met  sous  sa  protection 

et  celle  du  Saint-Siège  le  monastère  de  Bonneval  et  ses  biens. 
—  Kalendas  AugusH,  indictione  iO ,  anno  1162,  pontifia 
catus  30. 

Archives  de  Bonneval,  Manuscrits  de  Colbert. 

1162.  43.  Confirmation  par  Pierre,  évoque  de  Rodez,  de  la  fondation 

du  «aonastére  de  Nonenque. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Instr.^  p.  62. 

1166.  44.  Hommage  rendu  au  vicomte  de  Millau,  Raimond-Béren- 
ger  II,  par  Raimond  de  Vigoron,  pour  la  moitié  des  châteaux 
de  Vigoron  et  de  Caylus. 

Trésor  des  chartes,  Toulouse,  sac  7,.  n©  5. 

Vers  1167.  45.  Transaction  passée  par  l'entremise  de  Bego,  Mattre  de  la 

milice  du  Temple,  et  Durâmes,  abbé  de  Mansiade  (1),  sur  les 
différends  entre  les  frères  qui  étaient  in  Boraldensi  loco  et  la 
maison  de  la  milice  du  Temple  proche  Espalion. 

Archives  de  Bonneval,  Manuscrits  de  Colbert. 

1167.  '  46.  Donation  faite  par  Arnaud  de    Turre  rubra,  Maître  du 

Temple  sur  la  province  d'Espagne  (et  depuis  Grand  maître  en 
1179),  Bego  de  Veyreriis,  Heïias  de  ifon^e&runo  (Commandeur 
de  la  maison  de  Sainte-Eulalie  depuis  1158) ,  et  Deodatus  de 
Corheyra,  ses  frères  et  ses  coadjuteurs,  à  l'abbé  de  Bonneval, 
du  territoire  de  Filgueries  et  de  tous  les  droits  et  pacages  que 
leur  maison  d'Espalion  avait  jusqu'à  certains  termes. 
Archives  de  Bonneval,  Manuscrits  de  Colbert. 

1167.  47.  Donation  faite  par  Arnaud  de  Turre  rubra ^  Maître  du 

Temple ,  Bego  de  Veireriis ,  Helio  de  Montebruno  et  Deodat 
deCorbeyra,  ses  frères,  à  A.,  abbé,  et  aux  frères  de  Bonne- 
val, de  tout  le  droit  que  leur  maison  d'Espalion  avait  in 
Pussiaco  sous  les  réserves  y  exprimées. 

Archives  de  Bonneval,  Manuscrits  de  Colbert. 


(1)  Manêiade  yeut  dire  de  Mazan  en  Yivarais.  C'est  de  là  qu'étaient  Tenus  les  religieux  d« 
Bonneval  qui,  en  1167,  étaient  encore  sous  la  discipline  ou  du  moins  sous  la  protection  de  l'abbé 
de  Maxan.  , 
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1170.  48.  Décrétâie  du  Pape  Alexandre  III,  approuvant  Tétablisse- 

menl  du  Commun  de  paix. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Instr.,  p.  51. 
Sicard,  Ruthena  Christiana,  p.  44. 
Bosc,  t.  III,  p.  209. 

1170.  49.  Ermengarde,  comtesse  de  Rodez,  se  fait  religieuse  au  mo- 

nastère de  Nonenque  et  donne  à  cette  maison  Lioujas  et  ses 
dépendances,  et  le  pré  d'Abadil^  dépendant  de  Montolieu. 

•    <^alUa  Christiana^  t.  i,  Jnstr.,  p.  62. 

1173.  50.  Accord  fait  entre  le  comte  de  Rodez,  d'une  part,  et  de 
l'autre  levêque,  le  Chapitre  et  les  habitants  de  Lodève. 

Sicard,  Comtes,  p.  39. 

1174.  51.  Alfonse  II,  Roi  d'Aragon,  donne  au  monastère  de  Cassan 
rhôpital  de  Larzag,  fondé  par  Guibert. 

Vaisselte,  t.  m,  Preuves,  col.  124. 

1176.  52.  Testament  du  comte  de  Rodez,  Hugues  II. 

Archives  de  Bonneval,  Manuscrits  de  Colbert. 
Martenne,  Anecdot. 

1179.  53.  Accord  entre  Raimond-Bérenger,  comte  de  Provence  et 
vicomte  de  Millau,  et  Roger,  vicomte  de  Beziers  et  de  Car- 
cassonne. 

Archives  du  château  de  Foix,  Manuscrits  de  Colbert. 
Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  147. 

1180.  54.  Accord  entre  le  comte  de  Toulouse  et  l'abbé  d'Aurillac. 

Vaissette,  t.  m.  Preuves,  col.  149. 

1181  et  années     55.  Bulles  de  Papes,  relatives  à  l'hôpital  d'Aubrac. 
suivantes.  1181.  Alexandre  III. 

1216.  Innocent  III  et  Honorius  III. 

1226.  Honorius  III. 

1246.  Innocent  IV. 

1267.  Clément  IV.  —  Plusieurs  Bulles. 

1289.  Nicolas  IV. 

Archives  d'Aubrac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1184.  56.  Donation  faite  par  Sanche,  comte  de  Provence  et  vicomte 
de  Millau,  aux  Chevaliers  du  Temple,  du  péage  que  les  vicomtes 
de  Millau  percevaient  à  Sainte-Eulalie  et  sur  le  Larzac. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Colbert. 

1185.  57.  Donation  faite  par  Roger,  vicomte  de  Beziers,  de  tous  ses 
biens  à  Alfonse,  fîls  du  Roi  d'Aragon,  qu'il  adopte. 

Vaisselte,  t.  m.  Preuves,  col.  158. 
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fl87.  58.  Privilèges  de  la  ville  de  Mi41au. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Colberl. 

1191 .  59.  Le  Pape  Clément  III  permet  au  comte  de  Rodez  d'avoir 

^  des  chapelles  dans  ses  maisons. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1194.  60.  Donation  faite  par  Hugues,   comte  de  Rodez  par  la  grâce 
de  DieUy  en  faveur  du  monastère  de  Bonnecombe. 

Archives  de  Bonnecombe,  Manuscrits  de  Colbert. 

1195.  61.  Accord  entre  Tévêque  de  Rodez,    Hugues,   et  le  comte  de 
Rodez  du  même  nom. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Instr.^  p.  51. 
Sicard,  Comtes,  p.  41. 

1195.  62.  Donation  faite  par  le  comte  de   Rodez  au   monastère  de 

Conques  de  tout  ce  qu'il  avait  au  monastère  de  Coubisou. 

Sicard,  Comtes,  p.  38. 
Bosc,  t.  m,  p.  211. 

1195.  63.  Donation  faite  à  l'abbaye  de  Conques  par  les  comtes  de 

Rodez,  Hugues  II  et  Hugues  III. 

Baluze,  Histoire  de  la  maison  d'Auvergne,  t.  ii,p.  761. 

1195.  64,  Cérémonies  du  couronnement  des  comtes  de  Rodez. 

Sicard,  Comtes,  p.  43  et  44. 

1196  et  1201.        65.  Privilèges  accordés  aux  habitants  du  Bourg  de  Rodez. 
Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1197.  66.  Vente  du  pré  appelé  lou  Prat  majour  de  Sant-Antoni, 
faite  à  cette  ville  par  ses  vicomtes. 

Archives  de  Saint- Au tonin.  Manuscrits  de  Colbert. 

1198,  67.  Hôpitaux  du  Saint-Esprit,  à  Najac,  à  Rodez  et  a  Millau. 

Diplomata  ordini  regulari  Saneti-Spiritus  Monspe- 
liensis  concessa,  p.  423,  424. 

1200.  68.  Quittance  donnée  par  Raimond  de  Roquefeuil  et  Guille- 

melte  de  Montpellier,  sa  femme,  pour  la  dot  de  celle-ci. 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  188. 


TOM.   IV.  33 
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6.  -  TR] 


1:201 .  1    Coutumes  données  au  bourg  de  Rodez  par  le  comte  Guillaume. 

Sicard,  Comtes,  p.  46. 

1203.  2.  Donation  faite  à  Tabbaye  de  Bonneval  par  l'évoque  de  Ro- 
dez, Hugues,  et  le  comte  Guillaume. 

Sicard,  Comtes,  p.  41. 

La  véritable  date  de  cet  acte  est  de  1203,   ainsi  que  l'avait 
dit  Sicard  lui-même  dans  la  Vie  de  Vévêque  Hugues. 

1204.  3.  Engagement  de  la  vicomte  de  Millau,  fait  par  Pierre,  Roi 
d'Aragon,  en  faveur  de  Raimond  VI,  comte  de  Toulouse  et  de 
Rouergue. 

Enquête  faite  à  Millau,  Manuscrits  de  Colbert. 
Vaissetle,  t.  m,  Preuves,  c^l.  198. 
Bosc,  t.  II!,  p.  212. 

1208.  4.  Testament  de  Guillaume,  comte  de  Rodez,  en  faveur  de  Gui, 

comte  d'Auvergne.  Ce  testament  est  approuvé  par  le  comte 
Hugues  II,  père  de  Guillaume. 

Baluze,  Histoire  de  la  maison  d'Auvergne,  t.  ii,  p.  761. 

1208.  5.  Conventions  de  mariage  entre  Raimond  de  Toulouse  et  la  fille 

de  Gui ,  comte  d'Auvergne ,  dans  lesquelles  il  est  fait  mention 
de  la  donation  faite  par  le  comte  Guillaume  à  Gui  d'Auvergne, 
son  cousin. 

Baluze,  Histoire  de  la  maison  d'Auvergne,  t.  ii,  p.  84. 

1208.  6.  Sentence  de  l'évêque  Hugues  entre  \h  consuls  et  les  cha- 

noines de  Rodez. 

Rose,  t.  m,  p.  215. 

1208.  7.  Engagement  du  Layssaguais,  fait  à  Raimond,  comte  de  Tou- 
louse, par  Guillaume,  comte  de  Rodez. 

Vaissetle,  t.  m.  Preuves,  col.  210. 
Rose,  t.  III,  p.  218. 

1209.  8.  Testament  de  Raimond  VI,  comte  de  Toulouse. 

Vaissetle,  t.  m,  Preuves,  col,  213. 
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1:210.  9.  Gratitude  des  habitants  de  Rodez,   du  Mur-de-Barrez  et  de 

la  Guiolle,  envers  le  baron  de  Tenières. 

Archives  du  château  de  Tenières. 
Bosc,  t.  m,  p.  360  et  361. 

1214.  10.  Hommage  du  comte  de  Rodez,  Henri,  à  Simon  deMontfort. 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  245. 
Bosc,  t.  III,  p.  215. 

1214.  11.  Privilèges  accordés  au  bourg  de  Rodez,   par  le  comte 

Henri  I«f. 

Sicard,  Comtes,  p.  48. 

1217.  12.  Donation  de  la  moitié  du  château  de  Brissac,  faite  à  Rai- 

mond  de  Roquefeuil  par  Raimond  le  jeune ,  fils  du  comte  de 
Toulouse. 

Vaissette,  t.  m.  Preuves,  col.  254. 

1217.  13.  Robert  de  Courçon,  légal  du  Pape,  met  sous  la  protection 

du  Saint-Siège  Henri  1©^,   comte  de  Rodez,  et  ses  domaines, 
parce  qu'il  s'est  croisé. 

Sicard,  Comtes,  p.  50. 
Bosc,  t.  m,  p.  217. 

1217.  14.  Le  Pape  Honorius  III  met  les  terres  de  Henri  1^',  comte  de 
Rodez,  sous  la  protection  du  Saint-Siège,  parce  qu*il  s'était 
croisé. 

Sicard,  Ruthena  Christiana^  p.  51. 
Bosc,  t.  III,  p.  218. 

1218.  15.  Accord  entre  Raimond,  comte  de  Toulouse,  et  Pierre-Bcr- 
mond  de  Sauve,  son  petilrfils. 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  261. 

1218.  16.  Hommage  de  Henri  le',   comte  de  Rodez,  à  Amauri  de 

Montfort. 

Reg,  Cur,  Franeiœ. 

1218.  17.  Acte  établissant  la  présence  devant  Toulouse  de  Tévêque 
de  Rodez,  Pierre  de  Henri. 

Martenne,  Coll.  ampliss.t  t.  i,  p.  1130  et  suiv. 

1219.  18.  .Le  comte  de  Rodez,  Henri  I«',  allant  à  la  Terre-Sainte, 
laisse  ses  terres  en  garde  à  l'évêque  de  Rodez. 

Trésor  des  chartes,  Carcassonne. — Sicard,  Comtes,  p.  52. 
Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  263. 
Bosc,  t.  IH,  p.  219. 

1219.  19.  Testament  du  comte  de  Rodez,  Henri  I*',   avant  de  partir 

pour  la  Terre- Sainte. 

Archives  de  Cabrespmes  et  de  Vie,  dans  les  Manuscrits 
de  Dom  Deschamps,  à  la  bibliothèque  impériale. 
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1222.  20.  Codicille  de  Henri  le"",  comte  de  Rodez. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 
Martenne,  Coll.  ampliis.,  t.  i,  p.  1168. 

1222.  21.  Lettres  par  lesquelles  l'évêque  de  Rodez,  Pierre  de  Henri, 
<>\horte  ses  diocésains  à  contribuer  à  la  construction  du  pont 
de  Cajarc  sur  le  Lot. 

Archives  de  IMiôtel  de  ville  de  Cajarc,  Manuscrits  de 
Colbert. 

1223.  22.  Lettre  du  Roi  d'Aragon  aux  habitants  de  Millau. 

Sicard,  Comtes,  p.  27. 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  277. 

Pose,  t.  III,  p.  219. 

1223.  23.  Hommage  de  Dieudonné  d'Estaing  à  Raimond  Vil,  comte 

de  Toulouse. 

Manuscrits  de  Colbert,  n»  1067. 

1226.  24.  Sur  le  droit  de  VIsside  à  Millau. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Colbert. 

1226.  25.  Acte  de  soumission  de  la  ville  de  Saint-Antonin  an  Roi 

Louis  VIIL 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  303. 

1226.  26.  Hommage  de  Guillaume  de  Calmont  d'Olt  à  Saint-Louis. 

Reg.  Cur.  Franciœ. 

1227.  27.  Lettres  du  Roi  Saint-Louis,  par  lesquelles  il  met  la  ville 
de  Saint-Antonin  sous  sa  protection  et  lui  confirme  ses  pri- 
vilèges. 

Archives  de  Saint-Antonin,  Manuscrits  de  Golbert. 

28,  Déclaration  de  Réraud  de  Mercœur  sut  la  vicomte  de  Gé- 
vaudan. 

Vaissette.  t.  m,  Preuves,  col.  321. 

1229.  29.  Traité  de  paix  entre  Saint-Louis  et  Raimond  Vil,  comte  de 

Toulouse. 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.v)29. 

1229,  30.  Actes  touchant  la  restitution  du   Rouergue  an  comte  de 

Toulouse. 

Vaissette,  t.  m.  Preuves,  col.  339. 

1229.  31.  Etablissement  du  sceau  rigoureux  de  Millau. 

Titres  originaux  entre  les  mains  de  M.  de  Sarret,  an- 
cien juge-bailli  de  Millau. 

1230.  32.  Donation  faite  par  l'abbé  de  Saint-Martial  de  Limoges  an 
comte  Raimond  VIL  de  la  moitié  du  lien  d'Asprières. 

Cartulaire  de  Raimond  Vil,  Manuscrits  de  Golbert. 
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1231.  33.  Donation  du  château  majeur  de  Salles,  faîte  par  Archam- 
baud  de  Panât  au  comte  de  Rodez. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbèrt. 

1232.  34.  Fondation  du  couvent  des  Gordeliers  de  Rodez  par  Deodat 
Germain. 

Sicard,  Ruthena  Christiana,  p.  56. 
B(Ac,  t.  iii^  p.  227. 

1236.  35.  Siège  et  prise  de  Millau  par  le  Roi  d'Aragon. 

Trésor  des  chartes,  Toulouse,  sac  8,  n»  64. 
Dernier  sirvente  du  troubadour  Sorel. 

1237.  36.  Hommage  du  comte  de  Rodez  au  Roi  d'Aragon,  pour  la 
vicomte  de  Cariât. 

Spicilége,  t.  x,  p.  170. 

1237.  37.  Hommage  de  Matfred  de  Caslehiau  à  Rainiond  VII,  comte 
de  Toulouse. 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  382. 

1238.  38.  Le  comte  de  Rouergue  accorde  des  coutumes  aux  habitants 
de  Saint- Afrique. 

Archives  de  Saint-Afrique,  Manuscrits  de  Golbert. 

1238  et  1280.  39.  Echange  et  confirmation  d'échangé  par  Archambaud  et 
Pierre  de  Panât,  en  faveur  du  comte  de  Rodez,  de  la  ville  de 
Mardi  lac  et  du  château  de  Salles. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 

1239.  40.  Echange  entre  B.,  évèque  de  Rodez,  et  Raimond  Vil,  comte 
de  Toulouse  et  de  Rouergue. 

Gallia  ChrUtiana^  t.  i,  Jnstr.,  p.  203. 

1239.  41.  Lettres  de  Raimond  VII,  comte  de  Toulouse  et  de  Rouer- 

gue, par  lesquelles  il  confirme  aux  consuls  et  habitants  do 
Millau  les  libertés  et  bonnes  coutumes  qui  leur  avaient  été 
données  par  le  comte  Raimond,  son  père. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Golbert. 

1239.  42.  Donation  de  la  part  du  comte  Raimond  VII  au  comte  de 

Rodez,  de  la  somme  de  seize  cents  marcs  d'argent. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 

Baluze.  Histoire  de  la  maison  d'Auvergne,  t.  ii,  p.  762. 

1243.  43.  Sommation  du  comte  Raimond  VII  aux  évêques  de  ses  Etats, 

d'exercer  l'inquisition. 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  425, 

1243.  44.  Actes  de  la  paix  de  Lorris  entre  Saint-Louis  et  le  comte 

Raimond  VII. 

Vaissette,  l.  m,  Preuves,  col.  418. 
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124*.  "45.  Privilèges  de  la  Cité  de  Rodez,  confirmés  par  l'évéque  B. 

1244.  46.  Hommage  de  Gui  de  Sévérac  à  l'évoque  de  Mcnde. 

Yaissette,  t.lii,  Preuves,  col.  435. 

1245.  47.  Le  Pape  Innocent  IV  accorde  à  l'abbé  de  Conques  l'usage 
de  la  mitre  et  de  l'anneau. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Instr.,  p.  55. 

1246.  48.  Coutumes  du  Mur-de-Barrez,  données  par  le  comte  de  Rodez. 

Archives  de  Vie,  Manuscrits  de  D.  Deschamps,  à  la 
bibliothèque  impériale. 

1246.  49.  Sentence  arbitrale  qui  adjugé  le  château  de  Peyrelade, 
moitié  au  comte  de  Rodez,  moitié  aux  seigneurs  de  Sévérac. 

Archives  de  Rodôz,  Manuscrits  de  Colbert. 

l!246.  50.  Raimonde  de  Roquefeuil,   femme  de  Bertrand  d'Andu»e, 

renonce  à  tous  ses  droits  sur  les  biens  de  son  père,  en  consi- 
dération de  la  dot  qu'elle  a  reçue. 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  436. 

124.7.  51.  L'évoque  de  Rodez,  Vivian  de  Boycr,   donne  la  croix  au 

comte  de  Rodez,  Hugues. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Inslr.j  p.  52. 

1247.  52.  BuHe  du  Pape  Innocent  IV,  adressée  à  l'Archevêque  de 
Bourges. 

Gallia  ChrisHanaf  t.  i,  col.  211. 

1248.  53.  Mandement  de  l'évéque  de  Rodez,  au  sujet  de  la  peste  ou 
du  moins  d'une  maladie  contagieuse. 

Bosc,  t,  III,  p.  228. 

1249.  54.  Serment  de  fidélité  prêté  au  comte  Alfonse  et  à  la  comtesse 
Jeanne,  sa  femme. 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  473. 

1249.  55.  Cession  de  Saint- Antonin ,  du  château  de  Berone  et  de  la 

ville  de  Saint-Cyr,  faite  au  Roi  par  le  vicomte  Bernard  Hugues.  ^ 

*  Trésor  des  chartes,  Languedoc,  n»  14. 

Il  y  a  aux  archives  de  Saint -Antonin,  Manuscrits  de  Colbert, 
une  nouvelle  donation   faite  au  Roi  par  le  même,  en  1250. 

1249.  56.  Sommation  du  comte  Raimond  VII  au  Commandeur  de 

Sainte-Eulalie,  de  remettre  au  Bailli  de  Rouergue  cette  forte- 
resse et  celles  de  la  Cavalerie  et  de  la  Couver toirade. 

Trésor  des  chartes,  Toulouse,  sac  9,  n»  42. 
Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 
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57.  Testament  de  Haimond  VU,  comte  de  Toulouse   et  do 
Rouergue. 

Trésor  des  chartes,  Toulouse,  sac  5,  no  64. 
Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Colbert. 

1250.  58.  Hommage  du  comte  de  Rodez  et  de  Bernard  d'Arpajon  au 

comte  Alfonse  et  à  la  comtesse  Jeanne. 

Trésor  des  chartes,  Toulouse,  sac  7,  nos  90-93. 

1250.  59.  L'évêque  de  Rodez,  Vivian  de  Boyer,  confirme  les  privilèges 

de  la  cité. 

1250.  60.  Appel  au  Pape  de  la  part  du  comte  de  Rodez,  Hupios 

contre  l'évêque  Vivian. 

Sicard,  Comtes,  p.  58. 

1250.  61.  Concession  faite  à  la  Dommerie  d'Aubrac. 

Vaissette,  t.  m.  Preuves,  col.  478. 

1254.  62.  Délivrance  de  la  terre  d'Arisdium  à  Guillaume  d'Anduse. 

Vaissette,  t.  iii^  Preuves,  col.  506. 

Vers  1254.  63.  Ordonnance  d' Alfonse,  touchant  l'administration  de  la  jus- 

tice dans  ses  Etats. 

Vaissette,  l.  m.  Preuves,  coi.  514. 

1255.  64.  Bulle  du  Pape  Clément  IV,  relative  à  l'abbaye  de  Conques. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  col.  246. 

1255.  65.  Coutumes  données  aux  habitants  de  Najac. 

1256.  66.  Coutumes  données  aux  habitants  de  Villefranche. 

Vers  1256*  67.  Demandes  du  comte  de  Toulouse,  Alfonse,  au  Roi  Saint- 

Louis,  son  frère. 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  522. 

1257.  68.  Extrait  des  comptes  de  la  maison  du  comte  de  Toulouse, 
Alfonse. 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  486. 

1258.  69.  Procuration  du  Roi  d'Aragon,  pour  transiger  sur  les  diffé- 
rends qu'il  avait  avec  Saint-Louis. 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  532. 

1259.  70.  Acte  concernant  un  différend  entre  le  comte  de  Rodez  et 
l'évoque  de  Monde.  , 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  539. 

Vers  1260.  71.  Plainte  adressée  par  Gui  de  Sévérac  à  Alfonse,   comte  do 

Toulouse  et  de  Rouergue,  contre  Vivian,  évêque  de  Rodez. 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  548. 
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1262.  7â.  Acte  d'achat  dn  château  de  MalevHle,  fait  par  le  comte  (I« 

Rodez  à  Raimond  de  Relcastei. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

Iâ64.  73.  Acte  où  il  est  fait  mention  du  Parlement  d*Alfonse,  comle 

de  Toulouse  et  de  Rouergue. 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  567. 

Vers  1264.  74.  Mémoire  pour  Alfonse,  comle  de  Toulouse  et  de  Rouergue, 

dans  lequel  il  est  question  des  entreprises  des  fils  du  comte  de 
Rodez  et  de  Déodat  de  Canillac. 

Vaissette,  t.  iii.  Preuves,  col.  561. 

1265.  75.  Accord  entre  le  Roi  et  l'évêque  de  Miende,  touchant  la  vi- 
comte de  Gévaudan. 

Vaissette,  t.  m.  Preuves,  col.  578^ 

1266.  76.  Permission  accordée  au  comte  de  Rodez  par  le  Pape  Clé-  * 
ment  IV,  d'avoir  un  autel  portatif  pour  y  faire  dire  la  messe 
pour  lui  et  sa  famille. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1266.  77.  Privilèges  de  la  ville  d'Espation. 

1267.  78.  Lettre  du  Pape  au  Cardinal  de  Saint-Nicolas,  pour  qu'il 
ait  à  procéder  contre  l'évoque  de  Rodez. 

Martenne,  Anecdot,,  t.  h,  col.  375  et  376. 

1268.  79.  Bulle  du  Pape  Clément  IV,  par  laquelle  il  accorde  à  Henri} 
fils  du  comte  de  Rodez,  de  ne  pouvoir  être  excommunié  à 
moins  qu'il  n'y  ait  un  mandement  spécial  faisant  mention  de 
ce  privilège. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 
Martenne,  Anecdot,,  t.  ii,  col.  375»  et  376. 

1269.  80.  Acte  touchant  un  don  gratuit  accordé  au  comte  Alfonse 
\yèi  la  ville  de  Millau,  à  l'occasion  d^  «on  passage  outre-mer. 

Vaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  587. 

1269.  81.  Quittance  donnée  aux  consuls  de  Najac  par  Tentreprenear 

Bérenger  Cornet  (ou  Jomet),  pour  la  construction  de  leur  église. 

Archives  de  Najae,  Manuscilts  de  Colbert. 

1269.  82.  Invitation  de  l'Archevêque  de  Bourges,  à  faire  contribuer  à 
la  construction  du  pont  en  pierre  d'Entraygues. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1270.  83.  Conventions  de  mariage  entre  Henri  de  Rodez,  fils  du  comte 
Hugues  IV,  et  Mascarone  de  Comminges. 

Baluze,  Histoire  de  la  maison  d'Auvergne,  t.  ii,  p.  547 
et  548. 
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1271»  84.  Mémoire  touchant  les  acquisitions  faites  par  Alfonsc,  comte 

de  Toulouse  et  do  Rouergue. 

Yaissette,  t.  m,  Preuves,  col.  600. 

1211 .  85.  Testament  de  Hugues  IV,  comte  de  Rodez,  avec  deux  codi- 

cilles faits  en  1274  et  1275. 

Archive»  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 
Archives  de  Bonneval,  Manuscrits  de  Colbert. 

1271 .  86.  Lettres  de  grâce  données  par  le  comte  de  Rodez,  en  faveur 
de  Pierre  et  Gui  Vidal,  monnayeurs. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1272.  87.  Extrait  du  testament  de  Jacques,  Roi  d'Aragon,  de  Ma- 
jorque et  de  Valence. 

Item,  Infantem  prœdictum  Jacohum  filium  nostn^m 
instituimus  hœredem  nostrum  similiter  post  dies  nostros  in 
regno  Majoricarum  et  insulis  Minoricarum  et  Suissa  et  in 
comitalibuSj  etc,  etc.;  et  in  pleno  dominio  et  juribus  et 
pertinentiis  suis,  et  jure  et  dominio  quœ  habemus  et  habere 
debemus  in  vice-comitatu  de  Carlades. 

Martenne,  Anecdot.f  t.  i,  col.  1144. 

1272.  88.  Représentations  des  gentilshommes  du  Rouergue  au  Roi, 
sur  le  service  qu'ils  lui  doivent. 

Annales,  en  1272. 

1273.  89.  Le  Pape  Grégoire  X  ordonne  au  prévôt  de  Montsalvi  d'ab- 
soudre le  comte  de  Rodez  du  serment  qu'avaient  exigé  de  lui 
des  usuriers. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1275.  90.  Charta. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  col.  200. 

1276.  91.  Fulmination  au  prône  le  dimanche  31  de  mai,  octave  de  la 
Pentecôte,  d'une  excommunication  contre  le  comte  de  Rodez 
et  ses  partisans. 

Archives  de  Rodez»  Manuscrits  de  Colbert. 

1278.  92.  Le  Roi  met  sous  sa  main  la  ville  de  Saint-Antonin  avec 

ses  appartenances  et  dépendances. 

Archives  de  Saint-Antonin,  Manuscrits  de  Colbert. 

1278.  93.  Sentence  arbitrale  rendue  entre  révéquo  et  le  comte  de 
Rodez. 

Sicard,  Comtes,  p.  67. 

1279.  94.  Nouvelle  sentence  arbitrale  entre  le  comte  et  Tévèque  de 
Rodez. 

Sicard,  Comtes,  p.  73. 
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Vers  1280.  95.  Lettres  du  Roi  Philippe  lil,   relatives  à  la  tenue  des  foires 

et  des  marchés  dans  le  Bourg  de  Rodez. 

Sicard,  Comtes,  p.  80. 

1280.  96.  Etablissement  d'un  Parlement  à  Toulouse,  par  le  Roi  Phi- 

lippe III. 

Vaissette,  t.  iv,  Preuves,  col.  72. 

1282.  97.  Testament  de  Gui  de  Sévérac. 

Testaments,  Fonds  de  Colbert. 

1283.  98.  Promesse  du  comte  de  Rodez  de  ne  pas  demander  de  taille 
durant  quinze  ans  aux  habitants  du  Bourg, 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1285  et  1317.       99.  Acte  de  paréage  entre  le  Roi  et  l'abbé  de  Vabres. 
Gallia  Christiana,  t.  i,  col.  278. 

1285.  100.  Assise  tenue  à  la  Guiolle  pour  le  Roi,  relativement  aux 

droits  de  leude  et  de  péage  dans  plusieurs  lieux  voisins. 

Archives  de  Bonneval,  Manuscrits  de  Colbert. 

1285.  101.  Requête  de  plusieurs  ecclésiastiques  et  nobles  du  Rouer- 

gue ,  adressée  au  commissaire  du  Roi  pour  exposer  qu'ils  ne 
doivent  aucun  droit  pour  la  Chevalerie  du  fils  du  Roi. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1285.  102.  Le  Roi  Philippe  le  Bel  envoie  des  commissaires  dans  les 

Sénéchaussées  4e  Toulouse,  Carcassonne,  Beaucaire  et  Rouer- 
gue,  pour  recevoir  le  serment  de  fidélité  des  peuples. 

Vaissette,  t.  iv,  Preuves,  col.  81. 

1288.  103.  Conventions  de  mariage  entre  Robert  de  Clermont,  Dau- 
phin d'Auvergne,  et  Isabelle,  fille  de  Henri,  comte  de  Rodez. 

Baluze,  Histoire  de  la  maison  d'Auvergne,  t.  ii,  p.  291. 

1289.  10*.  Statuts  synodaux  de  l'église  de  Rodez,  précédés  d'une 
lettre  synodique  de  Tévéqne  Raimond  de  Calmont. 

Martenne,  Anecdot.,  t.  iv,  col.  673. 

1289.  105.  Statut  de  Téglise  de  Rodez,  duquel  il  résulte  que  dans 

ce  diocèse  Tannée  commençait  an  25  de  mars. 

Martenne,   Thésaurus  Anecdotorum ,    t.  iv,  n«  29, 
col.  764. 

Il  fait  partie  des  statuts  synodaux. 

1289.  106.  Lettres  du  Roi  au  comte  de  Rodez,   relatives  aux  mon- 

naies royales  et  aux  monnaies  des  seigneurs. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 
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1S89  et  1341.       107.  Règlement  sur  la  fabrication  des  draps  à  Saiot-Antonin. 
Archives  de  Saint-Antonin,  Rfanuscrils  de  Golbert. 

1289,  7  des  ides    108.  Compromis  et  sentence  arbitrale  entre  les  consuls  de 
d'octobre.        Millau  et  Le  Commandeur  de  Sainte-Eulalie. 
Original.  * 

1289.  109.  Les  consuls  de  Millau  demandent  l'autorisation  d'aider 

les  habitants  cités  pardevant  les  juges  d'église,  etc. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Colbert. 

1291 .  110.  Testament  de  Mascarone  de  Comminges, comtesse  de  Rodez. 

Baluze,  Histoire  de  la  maison  d'Auvergne,  t.  ii,  p.  550 
et  551. 

1293.  111.  Lettre  du  Roi  au  Sénéchal  de  Rouergue,  au  sujet  des 
démêlés  du  comte  et  de  l'évèque  de  Rodez. 

Bosc,  t.  III,  p.  232. 

1294.  112.  Quittance  donnée  par  le  comte  de  Rodez,  pour  l'expédi- 
tion de  Guienne  et  de  Gascogne. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1295.  113.  Protestation  du  comte  de  Rodez  contre  le  Sénéchal  de 
Rouergue. 

Sicard,  Comtes,  p.  81  et  82. 
Bosc,  t.  m,  p.  233. 

1295.  114.  Le  Roi  ordonne  que  les  conventions  qui  avaient  été  faites 
entre  Alfonse,  comte  de  Toulouse  et  de  Rouergue,  etUfe  comte 
de  Rodez,  seront  eiœcutées. 

Archives  de  Vie  en  Carladez,  dans  les  manuscrits  de 
Dom  Deschamps,  à  la  bibliothèque  impériale.        ' 

129t>.  115.  Lettre  du  comte  d'Artois  au  comte  de  Rodez. 

Annales,  en  1296. 

1296.  116.  Lettres  du  Roi,  relatives  à  des  différends  survenus  entre 
ses  sujets'  et  les  vassaux  du  comte  de  Rodez. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

Il  y  en  a  d'autres  de  4298. 

1291.  117.  Déclaration  du  comte  de  Rodez,  qu'il  accepte  un  don  de* 

feudataires  du  Bourg  sans  préjudice  de  leurs  privilèges. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1297.  118.  Acte  de  fondation  de  l'abbaye  de  l'Arpajonie,  à  Millau. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Colbert. 
'  Gallia  Christiana.  t.  i,  col.  269. 
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1297.  119.  Les  habitants  du  Rouergue  élèvent  la  prétention  d'être 
exempts  de  tout  subside  relativement  à  la  guerre,  et  le  Roi  les 
renvoie  devant  son  Parlement. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 

1^8  120.  Contrat  de  mariage  de  Cécile  de  Rodez  et  de  Bernard, 

comte  d'Armagnac.  ' 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 

1298.  121.  Engagement  du  comte  de  Rodez,  d'augmenter  les  dots  de 
ses  filles  Valpurge  et  Cécile,  si  elles  avaient  des  enfants  mâles. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 

1298.  122.  Discussion  sur  le  droit  de  taille  et  quête^  entre  le  comte 

de  Rodez  et  les  habitants  du  Bourg, 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 

1298.  123.  Testament  de  Raimond  de  Cal  mont,  évèque  de  Rodez. 

Archives  de  Bonne  val,  Manuscrits  de  Golbert. 

1299.  124.  L*abbé  d'AuriUac  réclame  Thommage  du  comte  de  Rodez 
pour  la  vicomte  de  Garlat. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 

125.  Le  comte  de  Rodez  fait  appel  d'une  sentence  rendue  par 
le  >uge  royal  de  Rouergue,  relativement  à  un  crime  commis  à 
Maleville  comme  portant  atteinte  à  sa  juridiction. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 

^  Arnaud  Magistri  décida  en  sa  faveur. 

1300.  126.  Les  concis  de  Saint- An tonin  appellent  des  Carmes  dans 
cette  ville. 

Archives  do  Saint-Antonin,  Manuscrits  de  Golbert. 
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7-  -  QUATORZlilE  SIÈCLE. 


1301.  1.  Testament  de  Henri  II,  comte  de  Rodez. 

Archives  de  Nérac,  Manuscrits  de  Golbert. 

Baloze,  Histoire  de  la  maison  d'Auvergne,  t.  ii,  p.  556. 

1302.  2.  Testament  de  Bernard,  comte  d'Armagnac,  époux  de  Cécile, 
comtesse  de  Rodez. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

Martenne,  Ampliss,  Colleet,,  t.  i,  p.  1407. 

1303.  3.  Lettre  du  Roi  Philippe  le  Bel  au  comte  de  Foix. 

Vaissette,  t.  iv,  Preuves,  col.  129. 

1303.  -A.  Actes  touchant  le  subside  pour  la  guerre  de  Flandre. 

Vaissette,  t.  iv,  Preuves,  col.  131. 

1304.  5.  Le  Roi  commissionne  le  comte  de  Rodez  pour  la  subven- 
tion qui  devait  être  levée  en  Rouergue  et  ailleurs,  pour  la  guerre 
de  Flandre. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 

1304.  6.  Etat  de  la  principale  noblesse  de  Rouergue,  qui  fut  convo- 

quée pour  la  guerre  de  Flandre. 

Vaissette,  t.  iv,  Preuves,  col.  134. 

1304  et  années      7.  Pièces  relatives  à  la  succession  de  Henri  II,  comte  de  Rodez. 

suivantes.  Baluze,   Histoire   de   la  maison  d'Auvergne,  t.  ii, 

p.  557  à  565. 

1304.  8.  Arrêt  du  Parlement  de  Paris,  qui  adjuge  le  possessoire  du 

comté  de  Rodez  à  Cécile. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1307.  9.  Statuts  et  règlements  donnés  par  l'évoque  de  Rodez,  Pierre 

de  Pleine-Chassaigné,  aux  habitants  de  la  cité. 


526  INVENTAIRE  DES  TITRES  RELATIFS 

1307.  10.  Règlements  de  la  comlesse  Cécile,  à  Rodez. 

Bosc,  t.  III,  p.  133. 

1308.  11.  Le  Roi  ordonne  aux  Sénéchaux  de  Beaucairc  et  de  Rouer- 
gue  de  maintenir  Géraud  d'Armagnac  en  possession  desbaroo- 
nies  de  Roquefcuil,  de  Creyssel,  de  Cornus,  etc. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1308.  12.  Testament  de  Valpurge  de  Rodez,  vicomtesse  de  Creyssel. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1309.  13.  Arrct  du  Parlement  au  sujet  du  gage  de  duel  entre  les 
comtes  de  Foix  et  d'Armagnac. 

Vaissette,  t.  iv,  Preuves,  col.  140. 

1310.  14.  La  comtesse  Cécile,  Bernard  comte  d'Armagnac  son 
époux,  et  une  foule  de  seigneurs  du  Rouergue,  s'adressent  au 
Pape  et  au  Roi  pour  empêcher  l'union  de  l'Ordre  d'Aul»rac  à 
celui  du  Temple. 

Archives  d'Aubrac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1310.  15.  Règlement  pour  les  boucheries,  à  Rodez. 

Bosc,  t.  III,  p.  234. 

1311.  16.  Le  Sénéchal  et  le  Juge  de  Rouergue  confirment  les  privi- 
lèges de  la  ville  de  Saint-Affrique. 

Archives  de  Saint-Affrique,  Manuscrits  de  Colbert. 

1311.  17.  Le  Roi  confirme  un  paréage  convenu  entre  les  officiers  et 
l'abbé  de  Silvanez. 

Archives  de  Silvanez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1312.  18.  Règlement  de  la  comtesse  Cécile  pour  les  consuls  ûu.  Bourg 
de  Rodez. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1312.  19.  Codicille  de  la  comtesse  de  Rodcl:,  Cécile. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1312.  20.  Bulle  du  Pape  Clément  Y,  qui  commet  Raimohd  de  Canillac 
pou^  juger  du  mérite  de  la  demande  des  habitants  de  Millau 
au  Prieur  de  leur  église,  pour  qu'il  eût  à  contribuer  à  son 
agrandissement. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Colbert. 

1313.  21.  Arrêt  du  Parlement  de  Paris,  en  faveur  de  la  comtesse  de 
'  Rodez,  Cécile. 

Sicard,  Comtes,  p.  91 . 

1316,  22.  Ordonnance  du  Roi  Louis  Hutin,  touchant  les  privilèges 

do  la  Noblesse  de  Rouergue. 
Vaissette,  t.  iv,  Preuves,  col.  146. 


A  L^HISÏOIRE  DU  ROUERGUE.  527 

1317.  23.  Sentence  rendue  par  Guillaume  Duranti,  évêque  de  Mende, 

pour  rétablissement  du  paréage  à  Rodez. 

Sicard,  Comtes,  p.  104. 

1317.  24.  Supplique  adressée   au  Pape  par   des  gentilhommes  du 

Rouergue,    pour  empêcher  Tunion  de  l'Hôpital  d'Aubrac   à 
rOrdre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem. 

Archives  d'Auhrac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1317.  25.  Lettres  établissant  un  paréage  entre  le  Roi  et  les  seigneurs 

de  Panât. 

Ordonnances  du  Louvre,  t.  xii. 

1317,  26.  Bulle  d'érection  de  l'évêché  de  Vabres. 

Ides  d'août.  Gallia  Christiana^  t.  i,  Jnsir.^  p.  58. 

Sicard,  Ruthena  Christiana,  p.  58. 
Rose,  t.  III,  p.  235. 

1317,   10  des        27.    Bulle    de    délimitation    des    diocèses   de    Rodez    et    de 
kal.  de  déc.         Vabres. 

1317.  28.  Le  Roi  accorde  des  lettres  de  grâce  à  ceux  qui  s'étaient 
rendus  coupables  à  Rodez,  en  1315. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1318.  29.  Election  de  Pierre  d'Olargue,  premier  évêque  de  Vabres. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Instr.^  p.  59. 

1318.  30.  Lettres  du  Roi,  confirmant  un  paréage  avec  le  prieuré  de 

Vernes. 

Ordonnances  du  Louvre,  t.  xii. 

1318.  31.  Le  Roi  envoie  des  réformateurs  en  Rouergue. 

Vaisselle,  t.  iv,  Preuves,  col.  159. 

1320.  32.  Prise  de  possession  de  la  part  de  l'Ordre  de  Saint-Jean  de 
Jérusalem,  de  biens  échangés  avec  Géraud  d'Armagnac. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1321.  33.  Lettres  du  Roi,  relatives  aux  foires  du  comté  de  Rodez. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1321.  34.  Les  consuls  de  Villefranche  exemptent  de  la  taille  une 

maison  de  Tabbé  de  Bonnecombe. 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 

Vers  1322.  35.  Statuts  synodaux  de  l'église  de  Rodez. 

Martenne,  Anecdot,,  t.  iv,  col.  767. 

Probablement  sous  Pierre  de  Castelnau-Bretenous,  petit- 
neveu  de  Raimond  de  Calment  d'Olt. 
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1324.  36.  Amalrîc  de  Narbonnc  pose  la  première  pierre  du  cloître 

des  Cordeliers  de  Rodez. 

Chronique  des  Cordeliers  de  Rodez,   Manuscrits  de 
Colbert. 

1324.  37.  Le  Roi  permet  aux  consuls  de  Saint-Antonin  de  nommer 

deux  gardes  pour  surveiller  la  confection  des  draps. 

Archives  de  Saint-An touin,  Manuscrits  de  Colbert. 

1324.  38.  11  y  avait  à  cette  époque  une  maladie  ou  léproserie  à 
Saint-Affrique. 

Lettres  du  Sénéchal    de    Rouergue,    Manuscrits  de 
Colbert. 

1325.  39.  Procès-verbal  dressé  par  Tévèque  de  Mande  au  sujet  de  la 
compensation  due  par  Tévèque  de  Rodez  au  comte.. 

Archives  de  Tévêché  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1325.  40.  Les  consuls  et  habitants  de  Saint-Antonin  font  au  Roi  un 

don  de  deux  cent  quarante  livres  pour  les  frais  de  la  guerre 
contre  le  duc  de  Guienne. 

Archives  de  Saint-Antonin,  Manuscrits  de  Colbert. 

1328.      ,  ^41.  Appel  des  moines  de  Bonneval  au  Roi,  à  l'occasion  de 

l'établissement  d'un  subside. 

Cartulaire  de  Bonneval,  Manuscrits  de  Colbert. 

1327.  42.  Lettres  du  Roi  Charles  IV,  relativement  au  mariage  du 

comte  Jean  d'Armagnac  avec  Béatrix  de  Clermonl. 

Sicard,  Comtes,  p.  118. 
Bosc,  t.  m,  p.  236. 

1327.  43.  Hommage  du  comte  de  Rodez,  Jean  !•',  à  l'évoque  de  cette 

ville  pour  les  châteaux  de  Coupiac  et  de  Caystord. 

Archives  de  Rodez,  Hommages,  Manuscrits  de  Colbert. 

1327.  44.  Le  Pape  Jean  XXII  donne  aux  religieuses  de  Sainte-Claire 
de  Millau  la  permission  de  vendre  leur  couvent. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Colbert. 

1327,  45.  Coutumes  et  Statuts  que  Guillaume  deVentenac,  chanoine 

6  de  juin.  d'Autun,  et  Gaucelin  de  Campanis,  Chevalier,  commissaires  du 

Roi  de  France  et  de  Navarre  pour  la  réforme  de  la  Sénéchaussée 
de  Rouergue,  accordèrent  aux  habitants  de  Saint-Antonin. 

Archives  de  Saint-Antonin,  Manuscrits  de  Colbert. 

1328.  46.  Le  Roi  ratifie  un  échange  entre  le  vicomte  de  Creyssel  et 
l'Ordre  de  Saint- Jean  de  Jérusalem. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Colbert. 
Hôtel  de  ville  de  Millau,  Registre  de  l'Epervier 
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1328.  41.  Le  eomle  do  Valoit,  Ré|ent  du  rof^iiine  et  plus  Urd  Roi» 

confirme,  en  faveur  des  babiUaU  d«  Saini-Saturnin,  la  per- 
missioa  de  jouir  d'un  consulat.  ' 

Ordonnances  du  Louvre,  t.  xii. 

i3S9.  48.  Traité  de  paix  entre  les  comtes  Aê  Folx  et  d* Armagnac, 

par  TentremU»  du  Roi  de  Natarré. 

Vaissette,  t.  rv,  Preuves,  col.  176. 

1330.  49.  Les  consuls  dô  Saint-Antonin  s^obligent  à  donner  à  Astorg 
d'Orlhac,  commissaire  du  Roi,  la  somme  de  trois  cents  livres 
pour  ne  point  aller  à  la  guerre. 

Atehives  de  Saint-A&tomn,  Manuscrits  de  Golbert. 

13304  ^.  Le  Roi  charge  les  consuls  4e  Saint-Autonin  dlntormer 

contre  les  usuriers. 

Archives  de  Saint-Antonin,  Manuscrits  de  Golbert. 

1331.  5i«  Le  comte  et  Vévôque  de  Rodes  appelleat  des  actes  du  Sé- 
néchal de  Rouergue. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 

1332.  5â.  Le  comte  de  Rodez,  Jeaa  I«t,  établit  son  oncle,  Roger 
d'Arnaàgnac,  gouverneur  de  ses  terres  et  seigneuries. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 

1333.  53.  Le  Roi  fe<ionna(t  que  les  babitants  dé  Najac  sont  exempts 
de  tout  subside  poui*  là  Chevalerie  de  son  fils  atné. 

Archives  de  Najac,  Manuscrits  de  Golbert. 

1334.  54.  Amalric  de  Narbonne,  régent  4u  comté  de  Rodez,  recon- 
naît que  lés  consuls  d'Entraygues  ont  payé  double  taille  pour 
la  raAÇon  du  comte. 

Archives  de  Rodez,  Maatiscrils  de  Golbert. 

1335.  55.  Le  Séûéchal  de  Rottergué  fait  donner  mainlevée  au  comte 
de  Rodez  de  tous  les  biens  qui  avaient  été  saisis  sur  lui. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 

i336<  56.  Lettres  du  Roi  Philippe  VI,  datées  de  Vienne  et  adressées 

S  de  jnillel.  à  son  Procureur  dans  la  Sénéchaussée  de  Rouergue,  pour  quHl 
ait  à  poursuivre  les  auteurs  d'une  sédition  qui  avait  eu  lieu  à 
Cahors. 

Martenne,  Anecdot.,  V  i,  col.  1385. 

1336.  57.  Le  Roi  Philippe  VI  passe  à  Millau  et  transige  avec  le 
vicomte  de  Creyssel  et  l'Ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem. 

Hôtel  de  ville  de  Millau,  Registre  de  l'Epervier. 

Le  registre  de  l'Epervier  dit  à  tort  1339. 

TOM.  IV.  34 
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1337.  58.  Le  Roi  reconnatt  que  la  justice  criminelle  appartient  au 

seigneur  de  Sévérac  dans  ses  terres. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1337 .  59.  Arrêt  du  Parlement  de  Paris,  concernant  la  Cour  de  paréage 

de  Rodez. 

Sicard,  Comtes,  p.  116. 
Bosc.  t.  III,  p.  239. 

1337.  60.  Appel  au  Roi,  de  la  part  du  procureur  du  comte  de  Ro- 

dez, relativement  à  une  imposition  pour  la  guerre. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1337.  61.  Les  commissaires  du  Roi  déchargent  les  consuls  de  Rodez 
de  la  peine  qu'ils  avaient  encourue  pour  des  contrats  usuraires. 

Hôtel   de  ville  du  Bourg  de  Rodez,  Manuscrits  de 
Colbert. 

1338.  62.  Lettres  du  Roi  au  Sénéchal  et  au  juge-mage  de  Ronergue, 
relativement  à  un  pré  qui  avait  servi  de  champ  de  duel. . 

Archives  de  Yillefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 

1338.  63.  Le  Roi  donne  mainlevée  de  la  saisie  apposée  sur  le  pa- 

réage de  Rodez. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrils  de  Colbert. 

1338.  64.  Le  Roi  donne  ordre  d'ôter  les  sauvegardes  qu'il  avait 

accordées  dans  les  terres  du  comte  de  Rodez. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1338.  65.  Ordonnance  du  Roi,  relative  à  la  solde  des  gens  de  guerre, 
notamment  en  Rouergue. 

Ordonnances  du  Louvre,  t.  ii,  p.  120. 

1339.  66.  Règlement  entre  le  comte  de  Rodez  et  les  habitants  de  son 
comté,  relativement  à  la  taxe  de  guerre. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1339.  67.  Règlement  fait  à  Rodez  pour  les  monnaies. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1341 .  68.  Le  Sénéchal  de  Rouergue  laisse  au  comte  Jean  !«,  la  con- 

duite à  la  guerre  des  nobles  et  autres  vassaux  de  son  comté. 
Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1341,  7  août.  69.  Règlement  du  Corps  de  ville  de  Saint-Antonin,  sur  la  ma- 
nufacture de  draps,  la  manière  de  les  faire  et  le  salaire  des 
ouvriers,  conforme  à  un  autre  règlement  de  l'an  1289. 

Archives  de  Saint-Antonin,  Manuscrits  de  Colbert. 

1341.  70.  Etablissement  de  la  gabelle  en  Languedoc. 

Vaisselte,  t.  iv,  Preuves,  col.  188. 
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134).  71.  Statuts  synodaux  de  l'église  dé  Rodez,  sous  l'évèque  Cil- 

berl  de  Cantobre. 

Martenne,  Anecdot.,  t.  iv,  col,  776. 

1342.  72,  Lettres  de  Lieutenant  en  Languedoc,  pour  J'évoque  de 
Beauvais.  •« 

Vaissette,  t.  iv,  Preuves,  col.  191. 

1343.  73.  Arrêt  du  Parlement  de  Paris,  qui  exempte  les  habitants 
de  Saint-Affrique  de  tout  péage  et  leude  dans  les  terres  de 
Silvanez. 

Archives  de  Saint-Affrique,  Manuscrits  de  Golbert. 

1343.  74.  Accord  entre  le  comte  de  Rodez  et  les  habitants  du  Minier 

de  Montjaux,  relativement  à  des  mines  d'argent. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1345.  75.  Pierre  de  Bourbon,  Lieutenant  général  en  Languedoc, 
ordonne  au  Sénéchal  de  Rouergue  d'informer  relativement  à 
une  forteresse  que  Hugues  de  Gautier,  de  Villefranche,  avait 
bâtie  à  Loc-de-Maranh,  c'est-à-dire  à  Marans. 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 

1346.  76.  Traité  entre  le  vicomte  de  Greyssel  et  les  nobles  de  sa 
vicomte,  sur  le  service  qu'ils  lui  devaient  à  la  guerre. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1346.  77.  Acte  touchant  l'assemblée  des  Etats  généraux  de  la  Lan- 

guedoc, tenue  à  Toulouse  en  février  1346. 

Vaissette,  t.  iv.  Preuves,  col.  204. 

1346.  78.  Fondation  d'une  société  de  prêtres  à  Saint-Affrique,  par 

Ràimond  d'Olargues,  deuxième  évêque  de  Vabres. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Jnstr.,  p.  60. 

Archives  de  Saint-Affrique,  Manuscrits  de  Colbert. 

1346.  7i9.  Commission  du  duc  de  Normandie,  à  l'effet  d'amasser  de 
l'argent  pour  la  guerre. 

Vaissette,  t.  iv,  Preuves,  col.  206. 

1347.  80.  Testament  du  comte  de  Rodez, 'Jean  1er. 

Archives  de  Nérac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1349.  81.  Il  y  avait  un  couvent  d'Augustins  à  Saint-Geniez. 

Archives  des  Augustins  de  Saint-Geniez,  Manuscrits 
de  Colbert. 

1349.  82,  Division  du  Houergue  en  seize  bailliages  royaux. 

Hôtel  de  ville  de  Millau,  Registre  de  l'Epervier. 
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Vers  1350.  83,  Extrait  de  la  Chronique  des  Gordeliers  de  Roder.,  relatif  à 

la  comtesse  Béatrix  de  Clermont. 

Sicard,  Comtes,  p.  120. 
Bosc,  t.  m,  p.  254. 

1351.  84.  Quittance  donnée  par  le  comte  Jean  I«  d'Armagnac,  pour 

son*service  en  Normandie. 

Sicard,  Comtes,  p.  124. 

1351,  85.  Lcf  Roi  exhorte  les  habitants  de  Saint-Antonin  à  consentir 

10  de  mai.  à  une  imposition  de  vingt  mille  livres,  établie  en  Rouergue. 

Archives  de  Saint-Antonin,  Manuscrits  de  Colbert. 

1351.  86.  Lettres  de  grâce  et  amnistie  données  par  le  Roi  en  faveur 

des  habitants  de  Saint-Antonin. 

Archives  de  Saint-Antonin,  Manuscrits  de  Colbert. 

1351.  87.  Testament  de  Bernard,  baron  de  Benavent. 

Archives  de  Bonne  val,  Manuscrits  de  Colbert. 

1351.  88.  Jean  d'Armagnac  faisait  la  guerre  en  Guienne,  à  la  léte 
de  400  hommes  d'armes  et  de  800  servants. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1352.  89.  Accord  fait  entre  le  Roi  Jean  et  Pierre  Roi  d'Aragon,  au 
sujet  de  Cariât,  etc. 

Vaissette,  t.  iv,  Preuves,  .col.  218. 

1352,  10  déc.  90.  Etablissement  d'une  foire  à  Saint-Afirique,  par  Bertrand 
de  Pebrac. 

Lettres  de  Bertrand,  Manuscrits  de  Colbert. 

1355.  91.  L'abbé  de  Bonneval  paye  une  contribtition  de  soixante- 
sept  écus  d'or  poui'  la  guerre  de  Saint-Antonin. 

Cartulaire  de  Bonneval,  Manuscrits  de  Colbert. 

1354,  3  mars.  92.  Lettres  de  grâce  et  d'abolition  données  par  le  Roi  Jean  en 
faveur  des  habitants  de  Saint-Antonin,  qui  avaient  donné  en- 
trée dans  leur  ville  à  ses  ennemis. 

Archives  de  Saint-Antonin,  Manuscrits  de  Colbert. 

1355  et  1358.  93,  Le  Roi  donne  au  comté  d'Armagnac  et  de  Rodez  le  comté 
de  Gaure^  dont  il  est  mis  en  possession. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1356.  94,  Le  comte  de  Rodez  ordonne  au  Sénéchal  de  Rouergue  de 
faire  contribuer  les  habitants  de  la  Haute-Marche  aux  frais  que 
font  ceux  de  la  Basse. 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 
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1356.  95.  Procès-verbal  de  l'assemblée  des  communes   de  la  Lan- 

guedoc, tenue  à  Toulouse  au  mois  d'avril  1356. 

Vaissetle,  t.  iv,  Preuves,  col.  232. 

1356,  3  mars.  96.  Les  changeurs  de  Rouergue  s'obligent  de  porter  à  Figeac 
trois  mille  marcs  d'argent. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  do  Colbert. 

1356.  97.  Le  comte  de  Rodez  ordonne  aux  habitants  du  Rouerguc 
de  faire  le  guet  et  de  fortifier  leurs  villes. 

Archives  de  VUlefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 

1357.  98.  Appel  du  Procureur  général  du  Roi,  relativement  au  com- 
bat d'Érmengau  et  de  Roby. 

Titres  d'Armagnac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1358.  99.  Lieutenance  donnée  dans  toutes  les  parties  de  la  Langue- 
doc à  Jean  de  France,  comte  de  Poitou. 

Valssette,  t.  iv,  Preuves,  col.  240. 

1358.  100.  Assemblée  du  tiers-état  de  la  Languedoc,  à  Toulouse. 

Vaissette,  t.  iv,  Preures,  col.  244. 

1359.  101.  Célébration  du  mariage  de  Jeanne  d'Armagnac  avec  Jean 
de  France,  à  Rodez. 

Sicard,  Comtes,  p.  127. 

1360.  102.  Accord  fait  devant  le  comte  Jean  !«',  entre  Penny 
Rolland,  Chevalier,  du  Rouergue,  et  Rertucat  d'Albret,  sur  jio 
gage  de  bataille  touchant  lequel  ils  étaient  en  différend. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1360.  103.  Extrait  du  compte  des  finances  payées  par  la  province 

pour  le  rachat  du  Roi  Jean. 

Vaissette,  t.  iv.  Preuves,  col.  264. 

1360,  22  octob.     104.  Lettres  du  Roi  au  comte  d'Armagnac,   datées  de  Calais, 

pour  lui  annoncer  qu'il  doit  passer  sous  la  domination  du  Roi 
d'Angleterre. 

Marlenne,  Aneedot.,  1. 1,  col.  1429. 

1361.  105.  Le  Pape  Innocent  VI  écrit  au  comte  d'Armagnac  et  à 
son  fils,  pour  qu'ils  terminent  leurs  différends  avec  le  comte 
de  Foix. 

Martenne,  Anecdot.^  t.  ii,  col.  855  et  856. 

1361,  novemb.  106.  Lettres  du  Roi,  portant  réunion  du  comté  de  Toulouse  a 
la  Couronne. 

Ordonnances  du  Louvre,  t.  iv,  p.  213. 
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1364,  8  février     107.  Remise  de  la  ville  de  Villefranche  à  Jean  Chandos,  vi- 

comte de  Saint-Sauveur,  par  le  Maréchal  de  Boucicault. 
Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Colberl. 

1362,   N.  S.         108.  Lettres  de  Jean  Chandos,    vicomte   de  Saint-Sauveur, 
13  février.  Lieutenant  général  es  parties  de  France  pour  le  ftoi  d'Angle- 

terre, portant  confirmation  des  privilèges  des  habitants  de  la 
ville  de  Saint-Antonin ,  de  laquelle  il  avait  pris  possession 
pour  le  Roi  d'Angleterre. 

Archive^de  Saint-Antonin,  Manuscrits  de  Colbert. 

1362,  109.  Remise  de  la  ville  de  Millau  à  Jean  Chandos,  vicomte  de 

18  février.  Saint- Sauveur,  par  le  Maréchal  de  Boucicault. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Colbert. 

1362.  110.  Actes  touchant  la  paix  conclue  entre  les  comtes  de  Foix 
et  d'Armagnac. 

Vaissette,  t.  iv,  Preuves,  col.  278. 

1363,  2  octob.      111,  Permission  donnée  par  le  Prince  d'Aquitaine  aux  habi- 

tants de  Villefranche  d'avoir  une  cloche  pour  assembler  le 
conseil  de  ville. 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 

1364^  112.  Le  Prince  d'Aquitaine  prend  sous  sa  protection  Upei- 

sonne  et  les  biens  de  Gui  de  Sévérac.  • 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colberl. 

1365,  26  juin.      113^  Hommage  du  comte  Jean  l^^  au  Prince  d'Aquitaine,  pour 

le  comté  d'Armagnac  et  ses  autres  terres. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1365.  114.  Déclaration  du  Prince  d'Aquitaine,  et  appel  du  comte  d« 

Rodez  devant  lui  et  le  Roi  d'Angleterre. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert,  pour  l'nn 
et  l'autre- 

1365.  115.  Relation  de  la  vie  et  de  la  mort  de  la  comtesse  Béalrix 

de  Clermont,  morte  â  Rodez < 

Sicard,  Comtes,  p.  129. 

4366.  <16.    Le  Prince  d'Aquitaine  pertnet  aux   consuls  de  Ville- 

franche  d'imposer  sur  les  conseillers  de  la  ville  absents  des 
délibérations,  une  amende  applicable  à  la  réparation  des  mufs 
de  la  ville. 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 

1367,  27  mars.  117.  Le  Sénéchal  de  Rouergue,  pour  le  Prince  d'Aquitaine, 
ordonne  au  Bailli  de  Millau  de  faire  détruire  l'église  de  Saint- 
Jean  de  Jérusalem  et  celle  des  frères  mineurs. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Colbert. 
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1367. 
17  septembre. 


1368, 
23  janvier. 


1368. 


1368,  juillet. 


1369, 


1369, 
16  janvier. 


1369. 


1369, 
8  février. 


1369, 
29juill.— 3nov. 


1368. 


137p. 


118.  Le  Prince  d'Aquitaine  ordonne  à  son  Sénéchal  de  laisser 
Jouir  Gui  VI,  seigneur  de  Sévérac,  de  la  portion  du  château  de 
Peyrelade  qui  lui  appartenait. 

Archives  de  Rode^,  Manuscrits  de  Golbert. 

119.  Itettres  données  par  lé  Prince  d'Aquitaine,  pour  accepter 
les  offres  faites  par  l'assemblée  d'Angoulème. 

Archives  de  l'hôtel  de  ville  de  Moissac,  Manuscrits  de 
Colbert. 

120.  Appel  du  comte  de  Rodez  au  Roi  cpntre  le  Prince  Noir^ 
Prince  d'Aquitaine. 

Bosc,  t.  m,  p.  241. 

121 .  Accord  du  Roi  avec  le  comte  Jean  I»,  relativement  à 
l'appel  fait  devant  lui  par  celui-ci  relativement  aux  vexations 
du  Princç  d'Aquitaine. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 
Sicard,  Comtes,  p.  131  et  132. 

122.  Sommation  de  Rabastens  aux  consuls  de  Yillefranche. 

Archives  de  Yillefranche,  Manuscrits  de  Golbert. 

123.  Conventions  du  duc  d'Anjou  avec  le  comte  Jean  et 
d'autres  seigneurs  de  Guieùne. 

Château  de  Pau.  Manuscrits  de  Colbert. 

124.  Copie  des  alliances  du  Roi  et  du  comte  d'Armignac. 

Martennei  Anecdot,,  t.  i,  col.  Iâ07. 
Là  sont  aussi  celles  du  Roi  d'Ecosse  et  du  Roi  de 
Castille. 

125.  Acte  par  lequel  les  consuls  de  Saint- Antonin  adhèrent 
aux  appellations  interjetées  par  le  comte  d'Armagnac  contre 
le  duc  de  Guienne,  et  mettent  leur  ville  sous  l'obéispnce  du 
Roi  de  France  :  le  comte  leur  promet  de  garder  et  faire  gar- 
der la  ville. 

Archives  de  Saint-Antonin,  Manuscrits  de  Colbert. 

126.  Nomination  de  Gui  de  Sévérac  comme  gouverneur  de 
Compeyre. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

127.  Reprise  de  Najac  sur  les  Anglais. 

Archives  de  Najac,  Manuscrits  de  Colbert. 

128.  Donation  faite  par  le  Roi  au  comte  de  Rodez,  des  quatre 
châtellenies  du  Rouergue. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 
Sicard,  Comtes,  p.  U2. 
Bq5c,  t.  n<,  p.  243. 
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Ces  deux  dernîeis  placent  ce  don  en  1374. 
1370,  2  mai.        129.  Les  Aû^^àîs  sont  chassés  de  Najac  pour  la  seconde  fois. 
Archives  de  I^jac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1370,  25  juin.      130.  Le  Boi  ordonne  au  Sénéchal  de  Rouergue  d'exercer  la 
juridiction  dans  la  cbâtellenie  de  Roqueeesière. 

Hôtel  de  ville  de  Ssânt-Affrique»  Manusciits  de  Golbert. 

1370.  131.  Autorisation  de  forlîQer  Galinières,  donnée  aux  moine»  ' 
de  Bonneval. 

^       Cartulaire  de  Bonneval,  Kanuserits  de  Colbert. 

1371.  132.  Le  Boi  accorde  an  comte  Jean  I*'  une  pension  aanuelle 
de  cent  mille  francs  d'or. 

Archives  de  Rode?,  Manuscrits  de  Colbert. 

1371.  133.  Lettres  du  Roi,  relatives  à  la  pension  de  cent  mille  francs 

d'of  dont  jouissait  le  comte  Jean  I**. 

Archives  de  Rodez»  Manuscrits  de  Colbert. 

1371»  134.  Ncravellef  lettres  du  Roi,  relatives  à  la  pension  de  cent 

6  octobre.  mille  francs  d'or  dont  jouissait  le  comte  d'Armagnac. 

3|car^^  Comte»,  p»  V^^ 

1371,  135.  A^  relatif  à  une  pension  de  quatre  mille  francs  qu'avait 

le  comte  Jean  I**'. 

Archives  de  VIUefra|3iç^e»  Manuscrits  de  Colbert, 

'1371.  136.  Le  duc  d'Anjou  se  reconnaît  redevable,  envers  le  comte 

d'Armagnac,  de  la  somme  de  soixante  mille  francs  d'or. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1371.  déc^nbjre.»    137.  Le  du«  d'Anjou  accorde  à  la  viUe  de  Yillefranche  y^  dr^it 

de  battre  monnaie. 

Archives  de  Villefranche,  Mànuscrils  de  Colbert. 

1372.  138  «  Lçltres  du  Roî^  relatives  aijL  serment  du  duc  d'Anjou,  à 
l'occasion  de  la  guerre  qui  avait  lieu  entre  les  comles  d'Arma^ 
gnac  et  de  FoiXf 

Archives  de  Lectoure,  à  Pau^  Manuscrits  de  Colbert. 
Yai^^tie,  U  iv,  Preuves,,  coL  315* 

1372.  139.  Compromis  du  comte  d'Armagufi;  pntre  les  mains  du  Roi, 

relativement  à  ses  différends  avec  le  comte  de  Foix. 
Vaissette,  t.  iv,  Preuves,  col.  316. 

i372é  140.  Alliance  entre  I9  duc  d'Anjou  et  Jean  d'Armagna^,  fils 

àlhé  du  comte  Jean  I«. 

Archives  de  Rode^,  Manuscrits  de  Colbert. 

4372.  Ul.  Quittance  de  la  somme  de  trois  mille  trois  cents  francs 
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d'or  donnée  aux  habitants  de  Viliefranche ,  de  Najac  «t  d« 
Samt-ÀBtonin,  par  Jean  d'Arma^ac,  fils  du  comte  Jean  I«r. 
Archives  de  Najac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1373,  8  juin.        142.  Lettres  du  duc  d'Anjou,  relatives  à  la  pension  de  trente 
mille  francs  dont  jouissait  le  comte  Jean  IL 
Sicard,  Comtes,  p.  139. 

1373,  30  août.  143.  Le  duc  d'Anjou  établit  le  comte  Jean  II  Capitaine  général 
dans  son  gouvernement. 

Archives  de  Lectoure,  à  Pau,  Manuscrits  de  Colbert. 

1373,  144.  Accord  fait  au  château  de  S^gur  entre  les  deux  branches 

4  décembre.         de  la  maison  d'Armagnac. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1373.  145.  Le  Procureur  du  comte  de  Rodez  réclame  et  obtient  qu'on 
remette  entre  ses  mains  deux  Cordieliers  arrêtés  au  nom  du  Roi. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1374.  146.  Le  duc  d'Anjou  ordonne  au  Sénéchal  de  Rouergue  d'em- 
pêcher qu^il  ne  se  fasse  des  assemblées  ailleurs  que  dans  les 
lieux  immédiatement  soumis  au  Roi. 

Hôtel  de  ville  de  Tillefraiicfae,  Manuscrits  de  Colbert. 

1374.  147.  Le  duc  d'Anjou  fait  la  répartition  des  sommes  à  payer 
par  chacune  des  deux  Marches, 

Archives  do  Najac,  Manuscrits  de  Colbert. 

^374  ou  1375.  148.  Lettres  du  Roi,  exprimant  que  le  comte  Jean  1er  avait 
rempli  toutes  les  promesses  par  lui  fàlteà  au  Roi. 

Sicard,  Comtes,  p.  140.  ^ 

1375.  149.  Le  Roi  prend  l'engagement  de  ne  pas  mettre  hors  de  son 
fief  les  terrlb  du  comte  de  Rode2. 

Archives  de  ftodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1375.  150.  Le  Roi  promet  au  comte  de  Rodez  de  ne  transporter  à 

aucune  autre  personne  le  comté  de  Bigorre. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1375.  151.  Le  Roi  ordonne  que  tous  les  hommages,  qui  lui  étaient 

dus  à  cause  des  quatre  châtelienies,  seraient  faits  au  comte  de 
Rodez. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1375.  152.  L'évêque  de  Rodez,  Jean  de  Cardaillac,  permet  que  la 

Cité  soit  entourée  d'un  mur  avec  des  tourà. 

Gallia  Christiana,  t.  i,  Instr,,  p.  52. 

1375.  153.  Procès-verbal.  de$  dommages  pauses  par  les  routiers. 

Archives  de  Rodez.  Manuscrits  de  Colbert. 
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1876.  154.  Lettre  de  la  duchesse  d*Anjott  au  Yiguier  de  Toulouse, 

relativement  à  des  désordres  occasionnés  par  des  troupes  du 
comte  d'Armagnac. 

Vaisselle,  l.  iv,  Preuves,  col.  334. 

1376.  1^5.  Projet  de  paix  et  articles  proposés  entre  les  comtes  de 

Foi\  et  d'Armagnac. 

Vaisselle,  t.  iv,  Preuves,  col.  335. 

1376.  156.  Le  comte  de  Rodez  s'en  remet  au  duc  d'Anjou  de  tous 

ses  différends  avec  le  comte  de  Foix. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1376.  157.  Compromis  pour  la  paix  entre  le  (SOmie  Jean  II  et  le 

comte  de  Foix. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colhert. 

1376,  mars.  158.  Assemblée  des  Etals  de  Rouergue.  —  Nomination  d'une 

commission. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Ck)Ibert. 

1377.  159.  Le  comte  Jean  II  confirme  les  privilèges  du  Bourg  de 
Rodez. 

1377.  160.  Traité  de  paix  entre  les  comtes  de  Foix  et  d'Armagnac, 
conclu  par  l'entremise  du  duc  d'Anjou,  Lieutenant  de  Roi  en 
Languedoc. 

Vaisselle,  l.  iv,  Preuves,  col.  339. 

1378.  161.  Le  comte  de  Rodez  permet  aux  consuls  de  cette  ville 
d'imposer  pour  cinq  ans  la  gabelle  sur  le  vin ,  pour  réparer 
leurs  fortifications. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1379.  21  mars.     16â.  Contrat  de  mariage  et  fiançailles  de  Gaston  de  Foix  et  de 

Béatrix  d'Armagnac.  4 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1379,  29  août.  163.  Accord  du  comte  de  Rodez  avec  Garsanad  de  Gaupène, 
pour  l'évacuation  de  Cariât  et  d'Ansols. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1379.  164.  La  ville  d'Aurillac  donne  quinze  cents  francs  pour  l'éva- 

cuation des  châteaux  de  Cariât  et  d'Ansols. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1379.  165.  Quittance  que  Béatrix  d'Armagnac  donne  de  sa  dot  au 
comte  Jean  II,  son  père. 

Sicard,  Comtes,  p.  144. 

1380.  166.  Le  Sénéchal  de  Rodez  permet  aux  habitants  d'Enlraygoes 
de  fortifier  ce  bourg. 

Archives  de  Rodez.  Manuscrits  de  Colbert. 


A  L^HISTOIRE'DU  ROUERGUE.  539 

.    13S0^  167.  Le  Roi  nomme  le  duc  de  9erri,  son  oncle,  gouverneur 

19  novembre,      de  Languedoc  pour  la  seconde  fois. 

Ordonnances  du  Louvre,  t.  vi,  p.  529. 

1381.  168.  Le  comte  Jean  II  va  joindre  le  duc  de  Berri  au  Puy,  et 

l'accompagne  jusqu'au  10  de  juillet. 

-  Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1381,  169.  Le  duc  de  Berri  charge  le  comte  Jean  II  d'assembler  les 

8  octobre.  Etats  de  Rouergue  à  l'occasion  des  routiers. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1381.  170.  Ordonnance  concernant  les  manufactures  de  drap  de 
Rodez. 

Hôtel  de  ville  de  Rodez. 

1382,  4  janvier.    171 .  Testament  du  comte  Jean  II. 

Archives  de  Nérac,  à  Pau. 

1382.  172.  Assemblée  des  Etats  de  Rouergue,  à  Rignac. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert.         ^ 

1383.  173.  Nouvelle  assemblée  des  Etats  de  Rouergue,  à  Rignac. 

Archives  de  Rodez^  Jttanuscrits  de  Colbert. 

1383.  174.  Le  comte  de  Rodez  s'engage  à  protéger  les  habitants  de 

Villefranche. 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 

1383,  SI  oclob.     175.  Passage  des  routiers  à  Saint-Geniez. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1383  é  176.  Valeur  d'une  maison  à  Saint-Geniez. 

Archives  de  Rodez,  Manuàçrits  de  Colbert. 

1383.  177.  Le  Roi  donne  ordre  à  ses  conseillers,  pour  le  fait  de  la 
guerre,  de  faire  jouir  le  comte  de  Rodez  des  aides  qu'on  levait 
en  Rouergue. 

Archives  de  Rodçz,  Manuscrits  de  Colbert. 

1384.  178.  Assemblée  des  Etats  de  Rouergue»  à  Rodez. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1384.  179.  Le  comte  Jean  II  confirme,  à  Avignon,  le  testament  qu'il 

avait  fait  à  Gages  en  1382.  . 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1384.  180.  Acte  relatif  à  la  sépulture  du  comte  Jean  II,  décédé  à 

Avignon. 

Sicard,  Comtes,  p.  151. 
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1384.  181.  Le  duc  de  Barri  exempte  les  habitants  du  Rouergae  de 

contributions,  à  condition  qu'ils  tiendront  sur  pied  cent  hommes 
d'armes  pour  la  défense  du  pays. 

Hôtel  de  ville  de  Millau,  Manuscrits  de  Golbert. 

1384.  182.  Lettres  de  grâce  du  comte  Jean  III,  en  faveur  des  habi- 
tants de  Rodez. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1385.  183,  Traité  pour  Tévaçuation  du  pays  par  les  routiers^ 

Siciurd,  Comtes»  p.  159. 

1385.  184.  Le  vicomte  de  CfeysseL  Jean  d'Ajmagnac,  se  fait  céder 

par  Gui  de  Sévérac  ce  qui  appartenait  à  c^ui-ci  dans  le  châ- 
teau de  Peyrelade. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 

1385.  185.  Pouvoir  du  comte  Jean  III  en  Languedoc  et  en  Guienne. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1386.  186.  Le  duc  de  Berri  fait  grâce  aux  habitants  du  Rouergae 
qui  ont  eu  des  communications  avec  les  routiers. 

Trésorerie  de  Viilefrancbe,  Manuscrits  de  Colbert. 

1386.  187.  Rôles  des  Chevaliers  et  Ecuyers  qui  firent  montre  en  1386. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1386,  188.  Compte  rendu  par  Bernard  d'Armagnac  des  montres  quHI 

11  de  mars.         avait  reçues. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1387.  189.  Le  duc  de  Berri  fait  rendre  à  Tévêque  de  Rodez  le  châ- 
teau de  Morlhon,  que  détenait  Fortanier  de  Valette,  écuyef. 

Archives  de  Rodez.  Manuscrits  de  Colbert. 

1387.  190.  Lettres  de  Jean  III,  comte  de  Rodez,  à  son  Sénéchal  de 

Rodez  pour  qu'il  lève  la  mainmise  apposée  à  Prades  et  au  Pont- 
de-Salars,  sur  les  biens  appartenant  à  Agne  II  de  la  Tour 
d'Auvergne.  Il  informe  son  Sénéchal  qu'il  a  reçu  l'hommage 
d'Agne,  qui  ne  l'avait  pas  fait  jusqu'alors. 

Baluze,  Histoire  de  la  Maison  d'Auvergne,  t.  ii,  p.  719. 

1387.  191.  Regrets  d'Aimerigot  Marcel,  pour  avoir  remis  Aleuse  au 
comte  de  Rodez. 

Annales,  en  1387. 

1388,  8  mai.         192.  Le  duc  de  Berri  exempte  du  Commun  de  paix  les  con- 

suls passés,  présents  et  futurs  de  Saint-Affrique. 

Archives  de  Saint<Affrique,  Manuscrits  de  Colbert. 
1388.  193.  Ordonnance  du  comte  de  Rodez,  au  sujet  du  combat  sin 
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guHer  qui  eut  lien  dans  cette  ville  le  3  de  janvier  1389. 
Archives  de  Rodez,  Maniiseritâ  de  Golbcrt. 
Annales,  en  1388. 

1389.  194.  Négociation  du  comte  de  Rodez  avec  Ramonet  de  Sort. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Ëolbert. 

1389.  .     195.  Assemblée  des  Etats  de  Rouergue,  à  Rodez. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1389.  196.  Le  Roi  fait  grâce  aux  habitants  de  Saint- Antonin  et  de 
Najac,  pour  le  commerce  qu'ils  avaient  eu  avec  les  ennemis 
de  l'Etat. 

Archives  de  Saint -Antonin  et  de  Najac,  Manuscrits  de 
Colbert. 

1390.  197.  Lettre  du  Roi  au  comte  de  Rodez,  pour  lui  demander 
Mérigot  Marques  (Aymerigot  Marcel). 

Rose,  f.  III,  page  246. 

1390.  198.  Vente  du  comté  de  Charolais  à  Philippe  le  Hardi,  duc  de 

Rourgogne. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1390.  199.  Traité  du  comte  Jean  III  avec  François  de  Naplcs. 

Archives  de  Rodez.  Manuscrits  de  Colbert. 

1390.  200.  Accord  du  comte  Jean  III  avete  Jean  de  Blaisi,  sur  Téva- 

cuatiou  des  places  tenues  par  les  Anglais. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1390.  201.  Pension  accordée  au  comte  Jean  III. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

f3dl.  202.  Lettre  du  Roi  au  comte  Jean  III,  au  sujet  de  son  expédi- 

tion de  Milan. 

Annales,  en  1391. 

1391.  203.  Le  comte  Jean  III  envoie  les^i^outiers  en  Italie  avec  deux 
cents  lances  de  ses  propres  troupes. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1391.  204.  Le  comte  Jean  III  établit  son  frère  Bernard  son  lieute- 

nant dans  tous  ses  domaines. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1391.  205.  Dons  faits  au  comte  de  Rodéi?  et  à  Amaury  de  Sévérac. 

pour  l'évacuation  du  Rouergue  par  les  routiers. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 
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1392. 

1393. 

1393,  25  avril. 
1394. 

1394. 
1395. 

1395,  8  janvier. 

1395. 

1396. 
1397. 


Vers  1397. 


1398, 
21  janvier. 


906.  Le  Roi  remet  les  arrérages  des  contributions  aux  habi- 
tants de  Cariât,  et  les  en  exempte  pour  doux  ans.' 

Trésorerie  de  Villefrancbe,  Manuscrits  de  Golbert. 

207.  Offres  des  habitants  du  comté  de  Rodez  au  comte  Ber- 
nard, pour  qu'il  pût  racheter  le  comté  de  Gharolais. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

208.  Réponse  du  comte  Bernard  au  Roi  de  Navarre. 

Annales,  en  1393. 

209.  Le  Roi  ordonne  qae  les  villes  et  les  châteaux  du  Rouer- 
gne  soient  réparés  et  fortifiés. 

Trésorerie  de  Villefrancbe,  Manuscrits  de  Golbert. 

210.  Statuts  de  l'hôpital  du  Pas. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

211.  Le  Pape  Benoit  XIII  absout  le  comte  d'Armagnac  d'une 
excommunication  prononcée  contre  lui. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

212.  Le  comte  Bernard  épouse  à  Ghambéri,  par  procureur, 
Bonne  de  Berri,  veuve  du  comte  de  Savoie. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

213.  Extrait  de  la  Chronique  des  Cordeliers  de  Rodez,  relatif 
au  mariage  du  comte  Bernard  avec  Bonne  de  Berri. 

Sicard,  Comtes,  p.  174. 
Bosc^  t.  III,  p.  347. 

214.  Ettrait  de  la  Chronique  des  Cordeliers  de  Rodez,  relati- 
vement à  la  naissance  du  comte  Jean  IV. 

Sicard,  Comtes,  p.  175. 

215.  Le  Roi  donne  au  comte  Bernard  d'Armagnac  quatre  mille 
francs  d'or  pour  acheter  une  maison  à  Paris. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

216.  Le  Roi  donne  au  comte  Bernard  d'Armagnac  une  maison 
à  Paris  qui  lui  avait  coûté  dix  mille  francs  d'or. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

217.  Ligue  et  alliance  de  Louis,  duc  de  Bavière,  Martin  Vis- 
conti,  seigneur  de  Milan,  et  Bernard,  comte  d'Armagnac. 

Sicard,  Comtes,  p.  179. 

218.  Lettres  du  Roi,  pour  faire  payer  au  comte  Bernard  la 
somme  de  soixante  mille  francs  d'or. 

Sicard,  Comtes,  p.  177. 
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1396,  11  avril.     219.  Testament  de  Bernard,  comte  d'Ârmagnac  et  de  Rodez. 
ÂrehiTes  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 

1398^  220.  Lettres  du  Roi  an  comte  Bernard,  annonçant  renvoi  de 

trente-huit  coffres  contenant  trois  cents  arcs  et  six  cents  trousses 
de  flèches. 

Sicard,  Comtes,  p.  178. 
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8.  —  QDIIIZIËIE  SIÈCLE, 


1401  et  1402.       1.  Le  comte  de  Rodez,  Bernard,  s'empare  da  comté  de  Pardiac. 
Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1402.  2.  Enquête  relative  à  Y  envoûtement  de  Bernard  d'Armagnac, 

comte  de  Rodez,  par  Géraud  d'Armagnac^ 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1402.  3.  Le  comte  de  Rodez,  Bernard,  rend  à  la  maison  de  Sévérac 

une  partie  du  château  de  Peyrelade. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1402.  4.  Déposition  d^  Jean  d'Astarac,  relativement  aux  propositions 
de  Géraud  d'Armagnac. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1403.  5.  Exemption  donnée  au  Rouergue  par  le  duc  de  Berri. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1403.  6.  Le  duc  de  Berri  réduit  une  taxe  excessive  imposée  sur  les 

marchandises  du  Rouergue. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1403.  7.   Traité  d'alliance  entre   le  comte  d'Armagnac  et    le  duc 

d'Orléans. 

Sicard,  Comtes,  p.  180. 
Rose,  t.  III,  p.  248. 

1403.  8.  Le  duc  de  Berri  donne  deux  cents  livres  aux  habitants  de 
Villefranche,  pour  avoir  une  horloge. 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 

1404.  9.   Le   Pape  Benoît  XIII  accorde  à  l'abbé  de  Bonnecombe 
l'usage  de  la  mitre,  de  l'anneau  et  des  ornements  épiscopaux. 

Archives  de  Bonnecombe,  Manuscrits  de  Colbert. 

1406.  10.  Le  duc  de  Berri  écrit  au  comte  Bernard  pour  lui  demander 

l'autorisation  de  lever  une  imposition  dans  ses  domaines. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 
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1401.  11.  L'évèque  de  Rodez  confie  la  garde  de  ses  châteaux  à  Jean 

d'Arjac-SoIages. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 

U08.  12.  Confirmation  des  anciens  règlements  de  l'hôpital  d'Aubrac. 

Archives  d*Aubrac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1408.  13.  Lettre  du  comte  d'Armagnac,  Bernard,  à  l'évèque  de  Ro- 

^  dez,  Guillaume. 

Martenne,  Anecdot.^  t.  i,  col.  1742. 

14.  Règlements  pour  le  Chapitre  de  l'église  cathédrale  de  Rodez. 
Bosc,  t.  m,  p.  250. 

1410.  15.  Traité  de  Gien-sur-Loire  entre  les  Princes  du  sang,  sauf 

le  duc  de  Bourgogne  et  Bernard  d'Armagnac. 

Sicard,  Comtes,  p.  185. 

1410.  16.  Les  moines  d*Aubrac  fortifient  l'église  de  Saint-Chely. 

Archives  d'Aubrac,  Manuscrits  de  Coïbert. 

1410.  17.  Villefranche  répare  ses  fortifications. 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 

1412.  18.  Lettres  du  Roi,  à  l'effet  de  comprendre  le  comte  Bernard 
d'Armagnac  dans  la  paix  de  Bourges. 

Sicard,  Comtes,  p.  195. 

141S.  19.  Lettres  du  Comte  de  Foix  Jean ,  relatives  à  la  paix  de 

Bourges. 

Sicard,  Comtes,  p.  195. 

1413.  20.  Traité  du  comte  Bernard  et  de  Charles  d'Albret  avec  Tho- 
mas, duc  de  Clarenco. 

Archives  de  Nérac,  i  Pan,  Manuscrits  de  Colbert. 

1413*  tl.  Lettres  patentes  du  Roi,  pour  rétablir  le  comte  d'Arma- 

gnac dans  tous  ses  biens. 

Sicard,  Comtes,  p.  196. 

1415.  22.  Lettres  de  connétable,  en  faveur  du  comte  de  Rodez,  Ber- 
nard d'Armagnac. 

Sicard,  Comtes,  p.  203. 
Bosc,  t.  m,  p.  252. 

1416.  23.  Le  Roi  donne  au  comte  Bernard  Ventrée  et  Viisue  de 
tontes  les  places  de  guerre. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1416.  24.  Privilèges  des  comtes  de  Rodez. 

Archives  du  comté  de  Rodez,  Livre  des  hommages. 
Manuscrits,  de  Colbert. 
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'1418.  25.  Confirmation  des  privilèges  du  Bourg  de  Rodez   par  le 

comte  Jean  IV. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1418.  26.  Les   moines   de  Conques   font  reconnaître  par  Vital  de 

Mauléon ,   évêque  de  Rodez ,  qu'ils  sont  exempts  de  sa  juri- 
diction. 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 

1418.  27.  Le  Roi  dispense  les  trois  Etats  de  la  Basse-Marche  de  se 

rendre  à  Chartres  pour  qu'ils  puissent  veiller  à  la  défense  du 
Rouergue. 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 

1420.  28.  Nouveau  règlement  relatif  aux  hospitaliers  et  aux  sœurs 

d'Aubrac, .  par- devant  Raimond  Mairose,  de  Millau. 
Archives  d'Aubrac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1420.  29.  Le  Régent  accorde  à  la  ville  de  Villefranche  une  somme 

de  trois  cents  livres  pour  achever  son  église. 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 

1423.  ,  '30.  Fragment  (relatif  à  la  vicomte  de  Murât)  d'un  acte  de  par- 

tage entre  le  comte  d'Armagnac,  Jean  IV,  et  Bernard  d'Arma- 
gnac, comte  de  Pardiac,  son  frère. 
Sicard,  Comtes,  p.  200. 

1424.  31.  Passage  relatif  à  Hugues  III  d'Arpajon  et  aux  seigneurs  du 
Rouergue. 

Mémoires  concernant  la  pucelle  d'Orléans,  p.  115. 
Annales,  en  1424. 

1424.  32.  Extrait  d'un  registre  du  Parlement  de  Paris  du  mois  de 
novembre  1424,  relatif  à  Amaury  de  Sévéràc  et  Hugues  d'Ar- 
pajon. 

Baluze,  Histoire  de  la  maison  d'Auvergne,  t.  ii,  p.  361. 

1425.  33.  Différend  du  Maréchal  de  Sévérac  et  de  Hugues  III  d'Ar- 
pajon. 

Mémoires  concernant  la  pucelle  d'Orléans. 
Annales,  en  1425. 

1425.  34.  Arrangement  et  pacification  entre  le  Maréchal  de  Sévérac 
cl  Hugues  m  d'Arpajon. 

Archives  de  Rodez,  Coffre  de  Sévérac,  Manuscrits  de 

Colbert. 
Annales,  en  1425. 

1426.  35.  Le  Pape  Martin  V  autorise  l'accord  fait  au  monastère  de 
Conques,  par  lequel  le  Prieur,  le  recteur  et  les  vicaires  de 
Conques  peuvent  faire  testament  en  donnant  annuellement 
32  livres  à  l'abbé. 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 
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1433.  36.  Règlement  pour  les  préséances  à  Rodez. 

Bosc,  t.  III,  p.  251. 

1437.  37.  Contrat  de  mariage  de  Jean  II,  duc  d'Alençon,  avec  Marie 

d'Armagnac,  fille  du  comte  Jean  IV. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1440.  38.  Le  Pape  Eugène  IV  érige  en  collégiale  la  communauté  de 

prêtres  établie  à  Saint-Affrique. 

Archives  de  Sainl-Affrique,  jlïanuscrits  de  Colbert. 

1443.  39.  Rétablissement  du  Parlement  de  Toulouse. 

Vaissette,  t.  iv,  Preuves,  col.  471. 

1443.  40.  Le  comte  d'Armagnac  et  de  Rodez  fait  appel   sur  ce  que 

le  Roi  lui  défendait  de  s'intituler  comte  par  la  grâce  de  Dieu^ 
et  lui  enjoignait  de  faire  payer  la  taille  royale  par  ses  vassaux. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1443.  41.  Charges  contre  Jean  IV,  comte  d'Armagnac  et  de  Rodez. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 
Art  de  vérifier  les  dates. 

1445.  42.  Lettres  d'abolition  en  faveur  du  comte  Jean  IV  et  de  son 

fils,  expédiées  à  Seri-lez-Châlons,  au  mois  d'août. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1447.  43.  Le  Pape  Nicolas  V  établit  à  Villefranche  un  Chapitre 
collégial. 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 

1448.  44.  Quittance  de  la  somme  de  275  livres,  prise  sur  les  reve- 
nus de  la  Roquecesière  et  fournie  par  Agnès  Sorel,  à  qui 
Charles  VII  avait  donné  cette  châtellenie,  sa  vie  durant  sans 
doute. 

Original  h  la  bibliothèque  impériale. 

1449.  45.  Le  Pape  Nicolas  V  reconuaît,  par  une  Bulle,  que  les 
moines  de  Conques  ne  sont  pas  soumis,  à  la  juridiction  de  l'or- 
dinaire. 

Archives  de  Conques,  Manuscrits  de  Colbert. 

1452,  15  avril.  46.  Donation  faite  au  Roi  par  le  comte  d'Armagnac,  Jean  V, 
de  tous  ses  biens. 

Archives  de  Nérac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1452.  47.  Lettres  de  Bernard  de  Béarn,  qui  enjoignent  au  Séqéchal 

de  Rouergue   de  contraindre  les  habitants  de  cette  province 
d'user  du  sel  du  Haut- Languedoc. 

Archives  de  l'hôtel  de  ville  de  Montauban,  Manuscrits 
de  Colbert. 
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1453.  48.  L'évèqne  de  Vabres  prête  serment  lors  de  son  entrée  à 

Saint-Affrique,  relativement  aux  privilèges  de  cette  ville. 

Archives  de  Saint-Affrique,  Manuscrits  de  Colbert. 

1464.  49.  Procuration  du  comte  d'Armagnac,    pour  faire  prendre 

possession  en  son  nom  des  châteaux  de  Lcctoure,  Capdenae, 
Sévérac  et  Beaucaire. 

Sicard,  Comtes,  p.  S45. 

1464.  50.  Lettre  du  Roi  à  Guillemot  de  Vennac,  pour  qu'il  ait  i 

faire  au  comte  Jean  V  d'Armagnac   la  remise  du  château  de 
Sévërac. 

Sicard,  Comtes,  p.  245. 

1464.  51.  Remise  du  château  de  Sévérac  au  comte  Jean  V. 

Sicard,  Comtes,  p.  245. 

1465.  52.  Lettres  du  Roi  Louis  XI  au  sujet  du  comte  d'Armagnac, 
du  duc  de  Bourbon  et  autres  chefs  de  la  guerre  du  bien  public. 

Vaisselte,  t.  v,  Preuves,  col.  32. 

1465.  53.  Fondation  d'un  Obit  et  d'un  anniversaire  pour  l'âme  du 
comte  Jean  V  d'Armagnac,  en  reconnaissance  de  la  relique  de 
la  Sainte  fusée  qu'il  avait  donnée  à  la  cathédrale  de  Rodez. 

Archives  de  l'évèché  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 
Sicard,  Comtes,  p.  261. 

Vers  1466.  54,  Lettre  des  consuls  du  Bourg  de  Rodez  au  comte. 

Annales,  en  1307. 

1466.  55.  Lettres  de  rémission  et  abolition  données  par  Louis  XI  en 
faveur  des  nobles  de  Rouergue,  à  l'occasion  de  la  guerre  du 
bien  public. 

Vaissette,  t.  v,  Preuves,  col.  34. 

1467.  56.  Enquête  faite  par  ordre  du  comte  Jean  V,  pour  établir  que 
l'évèque  de  Rodez  (Guillaume  de  La  Tour)  avait  des  mœurs 
scandaleuses  et  une  conduite  répréhensible. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1468.  57.  Extrait  de  lettres  données  par  Louis  XI. 

Annales,  en  1315. 

1469.  58.  Intelligences  criminelles  du  comte  d'Armagnac  avec  le  Roi 
d'Angleterre. 

Réponse  du  Procureur  général  de  Paris  au  duc  d'Alençon  et 
an  seigneur  d'Albret. 

Archives  de  Nérac,  Manuscrits  de  Gulbert. 

lièO,  59.  Lettre  de  Louis  XI  au  comte  de  Dammartin,  au  sujet  du 

15  novembrr.      comte  Jean  V. 
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Le  cabinet  de  Louis  XI,  par  Tristan  de  rErmite   de 

Solies. 
Additions  à  THistoirc  de  Louis  XI,  dans  l'édition  de 

Comines.  Bruxelles,  1714,  t.  m,  p.  197. 

A  la  suite  de  la  lettre  du  Roi  se  trouve  la  réponse,  p.  199. 

1470.  60.  Lettre  de  Louis  XI  au  comte  de  Dammartin,   au  sujet  du 

comte  d'Armagnac,  Jean  Y. 

Cabinet  de  Louis  XI. 

Additions  à  l'Histoire  de  Louis  XI,  dans  rédit|oo  ds 
Comines.  Bruxelles,  1714,  t.  m,  p.  203. 

1473.  61.  Relation  de  la  mort  du  comte  d'Armagnac  et  de  Rodes, 

fpP  V. 

Abrégé  chronologique  des  comtes  de  Rouergue. 
Annales,  en  1473. 

1^73.  |S2.  (ielation  dç  lâ  mort  du  comte  do  Rodez,  Jean  V. 

Réponse 'au  duc  d'Alençon,   Archives  de  Nérac,  Ma- 
nuscrits de  Colber.t. 
Annales,  en  1473. 

1473.  63.  Relation  de  la  mort  du  comte  Jean  V,  dans  la  Chronique 
scandaleuse  de  Jean  de  Troyes. 

Annales,  en  1473. 

64.  Généalogie  des  comtes  de  Rodoz  et  d'Armagnac. 

Baluze,  Histoire  de  la  maison  d'Auvergne,  t.  ii,  p.  547 . 

1473  et  ifjf.       6$.  Recette  et  dépense  de  la  Sénéchaussée  de  Rouergue. 

Manuscrits  de  la  bibliothèque  impériale. 
Annales,  en  1473. 

1474.  66.  L'abbé  de  Bonnecombe  réclame  le  droit  d'être  appelé  aux 
assemblées  des  trois  Etats  de  la  Basse-Marche ,  ou  de  ne  pas 
payer  la  taille. 

Archives  dje  Bonnecombe,  Manuscrits  de  Colbert. 

4475.  67.  Discussion  du  vicomte  de  Narbonne  (Jean  de  Foix)  avec 

les  habitants  de  l^illau. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Colbert. 

1480.  68.  Lettres  patentes  portant  érection  en  comté  de  Vil lefranche 

et  autres  seigneuries  en  Rouergue,  pour  être  tenu  en  Pairie, 
en  faveur  de  Frédéric  d'Aragon,  Prince  de  Tarente,  et  d'Anne, 
de  j^avoie,  sa  femme. 

•Histoire  ,ifles  granc^s  officiers,  t.  m,  p.  436. 
S  décembre  1481.   Confirmation  des  lettres  précédentes. 
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11  février  1481  (1482).  Lettres  de  Jussion  au  Parlement  de 
Toulouse,  pour  enregistrer  les  précédentes. 

Janvier  1482  (1483).  Lettres  patentes  ajoutant  le  don  de 
Sain t-Affri que  et  Saint- Anlonin  au  précédent. 

1480.  69.  Commission  donnée  par  le  Roi  au  S'  de  Saint-Pierre, 

Grand  Sénéchal  de  Normandie,  au  sujet  du  comté-pairie  de 
Villefranche . 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  GoU)ert. 

1480.  70.  Plaintes  des  consuls  de  Villefranche,  contre  Frédéric 
d'Aragon,  créé  comte-pair  de  cette  ville,  etc. 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 

1481 .  71 .  Le  Cardinal  Julien  ordonne  aux  abbés  de  Loc-Dieu,  Bean- 
lieu,  et  au  prévôt  de  Villefranche,  de  veiller  à  l'école  de  cette 
ville. 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 
Physiologie  des  passions,  par  le  docteur  Alibert,  t.  ii, 
p.  123. 

1482.  72.  Don  de  l'office  de  roi  des  merciers. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1484.  73.  Plaidoyer  en  faveur  de  Charles  d'Armagnac. 

Histoire  de  France,  de  Velly,  Villaret  et  Garnier, 
t.  XIX,  p.  209.     , 
.    Annales,  en  1484. 

1484.  74.  Commission  donnée  au  Sénéchal  Du  Lyon,  de  restituer  à 

Charles  d'Armagnac  Ibs  comtés  d'Armagnac  et  de  Rodez. 
Archives  de  Nérac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1484,  75.  Arrêt  du  Parlement  de  Toulouse,  qui  adjuge  la  curatelle 

27  novembre.  de  la  personne  et  des  biens  de  Charles  d'Armagnac  à  Alain 
d'Albret. 

Archives  de  Nérac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1484.  76.  Lettre  de  Jean  d'Estaing,  Dom  d'Aubrac,  au  Roi. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1484.    ^  77.  Alain  d'Albret  surprend  Charles  d'Armagnac  au  château 

de  Tournon,  et  le  fait  enfermer  dans  celui  de  Castel-Jaloux. 
Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1484.  78.  Testament  de  Jean  de  Landorre,   vicomte  et  baron  de 

Landorre,  par  lequel  il  substitue  ses  biens  à  Pierre  Galandi, 
son  neveu. 

.-Archives  de  Saint-Sernin,  Manuscrits  de  Colbert. 

1484.  79.  Promesse  de  pardon  et  abolition  envers  les  détenteurs  de 

Bozouls  et  de  Beaucaire. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 
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li84.  80.  Le  Roi  envoie  d'Aubigny  pour  garder  Sévérac  Jusqu'à  ce 

qu'il  ait  été  dit  droit  entre  Charles  d'Armagnac  et  Dammartin. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1484.  '     81.  Coutumes  accordées  aux  habitants  de  Saint- Antohin  par 

Louis,  duc  d'Anjou,  lieutenant  de  Roi  en  Languedoc. 

Archives  de  Saint- An tonin.  Manuscrits  de  Colbert. 

1485.  82.  Commission  du  Roi,  adressée  à  Du  Chastellier,  lieutenant 
général  du  Sénéchal  de  Rouergue. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert; 

1486.  83.  Lettres  du  Roi,  pour  tirer  de  prison  Charles  d'Armagnac. 

Archives  de  Nérac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1487.  84.  Compte  de  la  recolle  et  de  la  dépense  du  comte  Charles 
d'Armagnac . 

Archives  de  Nérac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1487.  85.  Revenus  de  la  Cité  de  Rodez. 

Annales,  en  1487. 

1489.  86.  Lettres  du  Roi,  relatives  à  la  chapelle  du  couvent  des 

Cordeliers  de  Rodez,  où  était  ensevelie  Bonne  de  Berri. 

Sicard,  Comtes,  p.  222. 
Bosc,  t.  m,  p.  254. 

1493,  87.  Confirmation,   par  le  comte  Charles  d'Armagnac,   de  la 

20   décembre,      donation  faite  en  faveur  du  Roi  par  le  comte  Jean  Y,  en  1452. 

Archives  de  Nérac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1494.  88.  Investiture  de  l'office  de  greffier  des  Etats  de  Rouergue, 

donnée  à  Guillaume  Gauberti. 

Archives  du  château  de  la  Jourdanie,  Manuscrits  de 
D.  Deschamps,  bibliothèque  impériale. 

1494.  89.  Lettres  du  Roi,  confirmant  les  foires  du  Bourg  de  Rodez 

(au  nombre  de  quatre),  et  permettant  de  lever  les  droits  accou- 
tumés pour  en  employer  les  deniers  à  fortifier  la  ville. 

Archives  do  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1497.  VO.  Accord  des  consuls  du  Bourg  de  Rodez  avec  les  habitants 

des  quartiers  où  se  tenaient  les  foires. 

Acte  expédié  en  1508  par  Besombes,  et  qui  se  trouve 
aux  archives  de  la  préfecture  du  département  de 
l'Aveiron. 
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9-  -  SEIZIÈME  SitGlE. 


1501 .  1 .  EpiUphe  de  l'évêque  de  Rodez,  Bertrand  de  GhalençoQ . 

Bosc,  t.  III,  p.  ^6. 

1512.  2.  Lettres  patentes  du  Roi,   autorisant  la  construction  ile  lit 

Chartreuse  de  Rodez. 

Archives  du  collège  de  Rodez,  à  la  préfecture  de  l'Âveiron. 

1515.  3.  Lettres  patentes  du  Roi  François  I«',  portant  donation  des 

biens  de  la  maison  d'Armagnac  en  faveur  de  Charles,  duc 
d'Alençon,  et  de  Marguerite  de  Valois. 

Sicard,  Comtes,  p.  282. 

1521.  A.  Institution  de  consuls  par  le  Prévôt  et  le  Chapitre  de 
Belmont. 

Archives  de  Belmont,  Manuscrits  de  Colbert. 

1522.  5.  Le  Roi  décide  que  l'arrière-ban  du  comté  de  Roid^  sera 
conduit  à  la  guerre,  conforniément  aux  ordres  de  son  lieute- 
nant général  en  Guienne. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

1524.  6.  Le  Roi  prie  l'abbé  de  Bonneval  de  lui  prêter  120  livres 

pour  l'aider  à  soudoyer  ses  gens  de  guerre. 

Archives  de  Bonneval,  Manuscrits  de  Colbert. 

1524.  7.  Epitaphe  de  l'évêque  de  Mende,  François  de  la  Rovère,  en- 

terré dans  l'église  des  Chartreux  de  Villefranche. 

Galliq  Ckrisiioma^  Ecclesia  Mimatensis, 

1524.  8.  Inscription  qu'on  lisait  dans  l'église  4e  l'Annonciade.,  à 

Rodez. 

4nno   à   partu    virgineo  '  ib^ ,    die    uHima   decembrit 
5°    Silv£8tro    dicata,    franciscus    de    Stagno,    episcopui 
Buthenensis,  hanc  œdem,  oranie  Gabriele  Maria  (1),  Iho 
Virginique  matri  sub  Annuniiationis  titulo  eonsecravit. 
Cette  église  n'existe  plus  aujourd'hui. 

(1)  Le  p.  Gabriel  Marie,  ou  Gilbert  Nicolaï,  qui  assistait  à  la  consécration  de  Tëglise  de  TAn- 
nonciadr  à  Rodez,  <*n  1534,  était  regardé  comme  le  second  fondateur  de  cet  Ordre. 
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i^.  9.  Ëpil^phe  de  l'évoque  (le  Hpdez,  Ffftl^oij^  U'Estaing. 

Bosc,  t.  iii,  p.  ^7. 

1S33.  10.  Inscription  de  Philandrier,  pour  rappeler  le  passage  do 

Fraqçois  1er  4  Jiodez. 

Philiberti  de  la  Mare...  De  vita,moribu8  et  scriptit 
Guillelmi  Philandri Epistola. 

t53ti.  111.  Ip9çrip(ion  de  Phil^ndrier,   relative  au  passage  du  Roi  ^t 

de  la  Reine  de  Navarre  à  Rodez. 

jfbii^m. 

1538.  IS.  Defnande  des  habitants  de  Milla«,  pour  qu'il  fût  établi  un 

3^liécb^  dans  leur  villç. 

Archives  de  Villefranche . 

1341.  13.  Le  Roi  de  Navarre  (Jlenri  d'Albret)  et  la  Reine  (comtesse 

de  Hodez)  demandent  un  subside  aux  Etals  du  comté  de  Ro- 
^^f  à  roccasipn  du  mariage  de  Jeanne  d'Albret  (leur  ^JJ^^ 
avec  le  duc  de  Clèyes.  (Ce  mariage  n'eut  jmis  lieu.) 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Colbert. 

ij$>2.  14.  flr.eetion  du  siège  présidial  de  Yillefr^che. 

Archives  de  Villefranche. 

1S55.  45.  Antoine  de  Bourboo,  duc  de  \eoààm.e,  comte  de  R^te, 

no^une  suriniendan-l  (He  ce  ,çomté  Jacques  de  Corneillàn,  évèque 
de  Vabres.  ^ 

Archives  de  Rodez,  j^TanuscriAs  de  €olbert. 

1561.  16.  Bulle  de  sécularisation  des  mowjes.^ç  J'abbaye  de  Vabres. 

Arcbiv-es  de  Vabres,  Manuscrits  de  Colbert. 

ii5iifi.  4f.   HUioria  fundfUionù  CoUegii  fiuihenensis  Soci^H' 

Jesu. 

Archives  de  la  préfecture  çkl  déparlement  de  l'Aveiron. 

4«65.  48.  Dédlaration  de  François  de  Chamuel,  S'  de  Caillac,  rela- 

tive À  la  démolidon  des  foPl.iÛGalions  de  Millau. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Colbert. 

1565.  19.  Règlement  fait  par  Montluc  à  Villefranche,  pour  maintenir 

la  paix  parmi  les  haîjitanls  professant  les  deux  religions. 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Colbert. 

1568.  20.  Procès- verbal  dressé  par  le  conseiller  au  Parlement  de 

Toulouse,  Ferrandier. 

Archives  de  Nérac,  Manuscrits  de  Colbert. 

1572.  21.  Accord  des  députés  de  plusieurs  villes  du  Rouergue  où 

l'on  professait  les  deux  religions,  à  l'effet  de  vivre  en  paix. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Colbert. 
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1583.  22.  Enquèle  faite   à  Belmont,   pour  constater   les  désordres 

commis  par  les  calviDistes. 

Archives  de  Belmont,  Manuscrits  de  Golbert. 

1586.  S3.  Arrivée  de  Châtillon  à  Millau,  à  la  tête  de  trois  mille 

hommes. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Golbert. 

1586.  24.  Procès-verbal  de  rassemblée  des  Etats  du  pays,   tenue  à 

Millau. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Golbert. 

1586.  25.  Deuxième  assemblée  des  Etats,  tenue  à  Millau. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Golbert. 

1586.  26.  Plaintes  des  habitants  de  Millau  contre  Gbâtillou. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Golbert. 

1586.  27.  Requête  des  consuls  au  juge  de  Millau,  pour  faire  infor- 
mer contre  les  soldats  de  Châtillon. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Golbert. 

1587.  28.  Ghâtillon  envoie  à  Millau  Grangier,  receveur  des  impo- 
sitions. 

1587.  29.  Lettre  du  Roi  de  Navarre  aux  consuls  de  Millau. 

Archives  de  Millau,  Manuscrits  de  Golbert. 

1588.  30.  Arrôt  du  Parlement  de  Toulouse,  qui  défend  aux  officiers 
du  présidial  de  transporter  le  siège  hors  de  Villefranche  ou  de 
s'absenter. 

Archives  de  Villefranche,  Manuscrits  de  Golbert. 

1589.  31.  Accord  entre  Tévèque  de  Rodez,  François  de  Corueillan, 
et  les  habitants  de  cette  ville. 

Bosc,  t.  III,  p.  280. 

Archives  du  monastère  de  Saint-Sernin-lez-Rodez, 
Manuscrits  de  Golbert,  avec  un  Mémoire  envoyé  à 
Rome  sur  ce  sujet,  par  les  consuls,  contre  Tévêque. 

1590.  32.  Instructions  données  par  la  ville  de  Rodez  à  Raoul,  allant 
à  Rome. 

Archives  de  Rodez,  Manuscrits  de  Golbert. 


A  L'HISTOIRE  DU  ROUERGUE.  555 


10.  -  DIZ-SEPntlE  SIÈCLE. 


1601.  1.  Confirmation  des  coutumes  et  privilèges  accordés  en  1484 

aux  consuls  de  Saint- Antonin. 

Archives  de  Saint- Antonin,  Manuscrits  de  Golbert. 

1608.  2.  Compte  rendu  du  revenu  du  comté  de  Rodez. 

1614.  3.  Inscription  gravée  sur  la  tour  carrée  où  est  la  grande  hor- 

loge de  Millau. 

1621.  4.  Arrêt  du  conseil  du  Roi,  qui  érige  la  Sénéchaussée  de  Ro- 

dez en  Sénéchaussée  royale. 

Archives  de  l'hôtel  de  ville  du  Bourg  de  Rodez. 

1621.  5.  Règlement  autorisé  par  le  Parlement  de  Toulouse,  pour  le 

tissage  des  draps,  serges,  cadis  et  revesehes  de  Rodez. 

Hôtel  de  ville  de  Rodez. 

1623.  6.  Inscription  du  bourdon  appelé  Calmont,  au  clocher  de  la 

cathédrale  de  Rodez. 

Rose,  t.  III,  p.  212. 

1630.  7.  Inscription  relative  à  la  peste  qui  eut  lieu  à  Yillefranche, 

en  1628. 

Rose,  t.  III,  p.  67. 

1650.  8.    Lettres  d'érection  du   duché-pairie  d'Arpajon,  avec   les 

lettres  de  translation  de  ce  titre  sur  la  terre  de  Caumont  de 
Plancatge. 

Histoire  des  grands  officiers,  t.  y. 

1676.  9.  Bulle  du  Pape,  qui  institue  l'Archevêché  d'Albi. 

Gallia  Christiana.  ^  Instr,  ecclesiœ  Albiensis, 
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OUVRAGES    MANUSCRITS. 

1.  Mémoires  concernant  le  pays  de  Rouergue,  dressés  par  François  Delort, 
avocat  dn  Roi  au  Présidial  de  Montauban,  in-folio. 

Bibliothèque  publique  de  Toulouse. 

2.  Histoire  de  la  comté  de  Rodez  depuis  Charlemagne  jusqu'en  1610,  par  An- 
toine Bonal  (juge  des  montagnes  du  Rouergue,  né  en  1548,  mort  en  1628), 
2  vol.  in-folio. 

Bibliothèque  impériale,  à  Paris. 

3.  Histoire  des  évoques  de  Rodez  jusqu'au  Cardinal  d'Armagnac,  par  Antoine 
Bonal,  in-folio. 

Bibliothèque  impériale,  à  Paris. 

4.  Mémoire  envoyé  par  le  même  au  Procureur  du  Roi,  en  la  justice  des  ap- 
peaux de  Vie,  dans  la  vicomte  de  Cariât. 

Bibliothèque  publique  de  Poitiers. 
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5.  Histoire  des  comtes  de  Rodez. 

Bibliothèque  du  château  d'Aubays,  1  exempl.  in-folio, 
2  in-40. 

6.  Remarques  sur  les  évêques  de  Rodez  et  les  comtes  du  même  pays,  prises 
pour  la  plupart  d'un  manuscrit  de  feu  le  S'  Bonal,  juge  des  montagnes,  in-S®. 
.(Ecrites  vers  1680.) 

7.  Ruthena  Christiana,  sive  Séries  et  Historia  episcoporum  Buthenensium^ 
opéra  et  studio  D.  Joannis  Sicardy  juris  utriusque  doctorif,  et  in  eleetione 
altœ  Marchiœ  Ruthenensis  consiliarii  regii.  - 

8.  Histoire  des  comtes  de  Rodez  avec  un  Catalogue  des  Sénéchaux  du  Rouer- 
gue,  par  le  même.  (Cel  auteur  a  écfit  sôus  Louis  XIV,  au  commencement  du 
dix-huitième  siècle.) 

9.  Chronologie  des  évèques  de  Rodez,  avec  leurs  écussons,  par  Tabbé  Bosc, 
in-folio,  1786. 

Bibliothèque  du  collège  de  Rodez. 

10.  Copies  collationnées  de  titres  originaux  recueillis  dans  les  principales  ar- 
chives des  diocèses  de  Rodez  et  de  Yabres,  en  vertu  d'une  commission  de 
Louis  XIV,  par  M.  de  Doat,  Président  à  la  Chambre  des  Comptes  de  Navarre 
durant  les  années  1666  et  1667,  et  formant  20  volumes  in-folio,  depuis  le  n®  132 
jusqu'au  n»  151,  savoif  : 

Ville  et  religieux  de  Rodez 1 

Evéché  et  cathédrale  de  Rodez,  depuis  1051  jusqu'en  1567 1 

Dommerie  d'Aubrac.  —  Abbaye  de  Loc-Dieu 3 

Prieurés  de  Belmont,  Saint-Gcniez,  Ceignac  et  Ville  de  Cajarc 1 

Abbaye  de  Bonnecombe,  depuis  1168  jusqu'en  1531 8 

Abbaye  de  Notre- Daroe-de-Bo!inevaI,  depuis  1161  jusqu'en  1631 3 

Abbaye  de  Sainte-Foi-de-Couques,  jusqu'en  1571 "i 

Prieuré  de  Coulommiers  en  Brie,  dépendant  de  cette  abbaye J 

Ville  de  Millau,  depuis  1070  jusqu'en  1587 1 

Villes  de  Najac  et  de  Saint-Antonin 1 

Villefranche,  depuis  1256  jusqu'en  1588 1 

Evêché  et  ville  de  Vabres,  jusqu'en  1560 1 

Ville  de  Saint- Afrique,  abbayes  de  Nonenque  et  de  Nanl 1 

Abbaye  <de  Notffe-DaMne-de-Silvanez,  depuis  1096  jusqu'en  1589 8 

Bibliothèque  impériale.  Fends  de  Coîbert. 

Il  existe  du  même  fonds,  à  la  bibliothèque  impériale,  77  volumes  in-folio 
tMtenant  une  foule  de  titres  relatifs  au  comté  de  Rodez,  mêlés  «vet  les  -fitres 
êe  Navame,  de  Foix,  d'Albret  et  d'Armagnac  (1). 

11.  Remarques  du  Frère  Xndré  Maurel,  reKgienx  des  frères  mineurs  dn  cou- 
vent de  Saint-Affrique. 

Cjmnmniquées  par  M.  Grand-Pilaude . 


<t)  Ces  77  Tolunes  in-folSo  sont  les  soorces  où  Fanteur  a  prinoipalemeat  imi'sé,  et  il  1m  «  déd- 
giiés  sons  le  nom  de  Manuscrits  de  Ck>lbert  parce  qu'ils  provienaort  de  JE  biMlotlAqM  ^  ce 
Ministre.  Les  recherches  et  les  vérifications  y  font  faciles,  parce  que  tous  les  actes  sont  rangés 
par  ordre  de  dates. 


DU  ROUERGUE,  661 

13.  ^a  inirada  novela  del  Rey  et  Reyna  de  Navarra,  comte  et  eomtetta  de 
Rodez,  1535. 

Original. 

13.  Journal  de  ce  qui  s*est  passé  à  Millau  depuis  le  10  octobre  1560  jusqu'au 
19  avril  lS6â,  par  M.  Martini,  Ueuteoant  principal  au  Bailliage  de  cette  ville. 

Communiqué  par  feu  M.  de  Sarret,  ancien  juge-bailli 
de  Millau. 

14.  Livre  contenant  mémoires  de  tout  ce  qui  s'est  passé  de  remarquable  sur  le 
fait  des  guerres  depuis  1560. 

N,  B*  Ce  titre  est  écrit  d'une  autre  main  que  le  corps  de  Touvrage,  et  lui  est 
bien  postérieur. 

Ce  manuscrit  appartenait  à  M.  de  Gualy,  évêque  de  Carcattonne,  et-est 
•ntre  les  mains  de  sa  famille. 

15.  Relation  de  l'entrée  du  duc  de  Joyeuse  à  Rodez,  et  de  sa  campagne  en 
Rouergue  en  1586. 

Registre  9  des  délibérations  du   Bourg  de   Rodez, 
fol.  44  et  suivants. 

16.  Relation  du  siège  de  Saint-Antonin  en  1632^  par  Antoine  Aymar,  qui  y 
portait  les  armes. 

Communiquée  par  M.  le  comte  de  Lastic  et  M.  Poux- 
Franklin. 

17.  Relation  du  siège  de  Saint- Afrique,  par  M.  le  Prince  de  Condé  et  lé  due 
d'Epernon,  ou  Histoire  des  guerres  du  siège  de  Saint-Affrique  (en  1638). 

Bibliothèque  du  château  d'Aubays. 

N,  B.  J'avais  conjecturé  que  cette  relation  était  l'ouvrage  de  Charles  de  Baschi, 
seigneur  do  Saint-Estève,  frère  du  baron  d'Aubays,  qui  se  jeta  dans  Sainl-Affrique 
le  4  de  juin  et  qui  y  servit  fort  utilement  :  je  présumais  aussi  que  ce  manuscrit 
possédé  par  sa  famille  était  unique.  M.  Henri  Grand-Pilaude  en  a  communiqué 
.à  M.  Jules  Duval  un  qui  peut  être  une  copie  ou  Foriginal  du  précédent,  puis- 
qu'il est  intitulé  pareillement  :  Relation  du  siège  mémorable  de  la  ville  de 
Sainl-Affrique  en  Rouergue,  fait  en  1628  par  M,  le  prince  de  Condé  et  par  le 
duc  d'Epernon,  De  plus,  on  a  su  que  M.  Durand  de  Saint-Affrique  avait  eu  en  s& 
possession  une  relation  imprimée  de  ce  siège  qui  pouvait  l'avoir  été  d'après 
l'une  des  deux  précédentes,  et  qu  il  l'avait  donnée  à  M.  le  lieutenant  général 
comte  Mathieu. 

18.  Histoire  du  siège  de  Creyssel  et  de  ce  qui  s'est  passé  avaut  ledit  siège 
avec  les  huguenots  de  Millau,  depuis  l'année  1622  jusqu'à  l'année  1629,  écrite 
le  5  janvier  1664,  par  Pierre  Granier,  habitant  de  Creyssel,  d'après  la  relation 
faite  par  Valenlin  Jean  et  Jean  Yiala,  présents  audit  siège,  où  ils  portaient  lea 
armes,  et  témoins  oculaires. 

Communiquée  par  M.  le  chevalier  de  Gualy.    | 

19.  Mémoires  pour  servir  à  l'histoire  du  Rouergue,  4  vol.  iii-4». 

Textuellement  copiés  de  divers  ouvrages. 
tom.  IV.  36 
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Pelletier  de  la  Honssaye,  Intendant  de  cette  Généralité. 
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1755,  in-80. 
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présent.  Rodez,  Lerf)ux,  1682,  in-4o. 

5.  Comtes  de  Rodez  dans  l'histoire  généalogique  des  Grands  officiers  de  la 
couronne,  t.  ii,  p.  694^ 
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8.  Comté-pairie  de  Villefranche  de  Rouergue,  érigée  en  Tan  1480,  dans  Phit- 
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OUVRAGES    MANOSCRITS. 

1.  Vie  de  Saint-Amant,  évèque  de  Rodez,  traduite  du  latin  en  vers  romans. 

2.  Vie* de  Saint-Dalmas,  en  latin.  Voir  Bonal. 

3.  Vie  de  Saint-Gauberl,  fondateur  du  monastère  de  Montsalvi,  écrite  en  latin 
par  un  contemporain.  Voir  Sicard.  ^ 
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OUVRAGES  IHPRIK^.S. 

1.  Vie  dû  Saint- Amant,  en  latin.  Dans  la  bibliothèque  du  P.  Labbe. 

2.  Vie  de  Saint-Quintien,  évoque  de  Rodez,  en  latin.   Vitœ patrum  de  Gré- 
goire de  Tours. 

3.  Vie  do  Saint-George,  évêque  de  Lodève  en  880,  dans  la  Ckronologia 
prœsulum  Lodovensium, 

4.  Audiguier.  Ode  sur  le  trépas  de  François  do  Corneillan,  évèque  de  Rodes. 
1614. 
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5.  Brevieulum  vitœ  Francitci  de  Stanno,  Ruthenensis  epitcopi,  par  le 
P.  Beau,  jésuite,  in-12.  Clermont  d'Auvergne,  1670. 

Idée  excellente  de  la  très-haute  perfection  ecclésiastique  en  l'histoire  de  la  vie 
et  des  actions  du  très-illustre  prélat  François  d'Estaing  de  sainte  mémoire,  évêque 
de  Rodez,  par  le  P.  Beau,  jésuite.  Clermont  d'Auvergne,  1685,  in-4«. 

6.  Brenqnes.  Panégyrique  de  Saint- Amant,  évêque  de  Rodez,  1  vol.  in-24. 
Rodez.  1750. 

7.  Brenques.  Vie  de  Saint-Amant,  translation  de  ses  reliques,  1  vol.  in-12. 
Rodez,  1751. 

8.  Sérane.  Vie  du  R.  P.  Cayron,  de  la  Compagnie  de  Jésus,  né  à  Rodez, 
1  vol.  in-12.  Avignon,  1767. 

9.  La  vie  militaire  et  politique  de  M.  le  Maréchal  duc  de  Belle-Isle,  prince 
do  TEmpire,  etc.  La  Haye,  1762,  in-12. 

10.  Eloge  de  M.  i,  H.  de  Gaston ,  traducteur  de  l'Enéide  et  proviseur  du 
collège  de  Limoges,  prononcé  le  8  janvier  1809.  Limoges,  in-S^. 

11 .  Histoire  du  Bienheureux  François  d'Estaing ,  évêque  de  Rodez ,  par 
M.  Tabhé  Bion  de  Marlavagne,  in-12.  1839,  Rodez. 

12.  Henri  de  Bonald.  Notice  sur  M.  de  Bonald,  pair  de  France,  broch,in-8^. 

13.  Notice  biographique  sur  J.  Despradels  et  C.  Peyrot  de  Millau,  par  le  baroa 
de  Gaujal.  Millau,  1840,  in-S». 

14.  Biographie  de  Mgr  Affre,  Archevêque  de  Paris,  1841,  in-16. 

15.  Biographie  de  Mgr  Frayssinous,  évêque  d'Hermopolis,  1841,  in-16  ^ 

16.  Discours  de  réception  à  l'Académie  française  de  M.  le  baron  Pasquier. 
Chancelier  de  France,  contenant  un  éloge  de  Mgr  Frayssinous.  Paris,  1842f^ 
pelit  in-4». 


KlSTOIRfi  «ÉMKAIiOGI^UB. 

1 .  Procès-verbal  de  reconnaissance  et  de  levée  des  scellés  apposés  au  dhàteai^ 
d'Estaing,  et  notamment  à  la  porte  des  archives,  les  1  et  2  mai  1732  :  ledit  pro- 
cès-verbal commencé  le  17  janvier  1750,  et  fini  le  31  dudit  mois.  Toulouse, 
1753,  in-40, 

2.  Projet  de  nobiliaire  par  M.  l'abbé  La  Vaissière,  prieur  d'Escamps,  présenté 
à  l'Assemblée  provinciale  de  Haute-Guienne  en  1784.  Villefranche  de  Haute- 
Guienne,  Veideithié,  in-12. 

3.  Essai  généalogique  sur  la  maison  de  Gozon,  par  le  même.  Villefranche, 
1785,  Veideilhié,  in-4o. 

4.  Abrégé  de  la  généalogie  de  la  mai<;on  de  Levezou  de  Luzençon  de  Roque- 
fort de  Vesins.  Paris,  Béthune  et  Pion,  1837,  in-8«. 

5.  Généalogie  de  la  maison  de  Mostuéjouls,  1840.  ) Publiées    par   M.   Laine, 

6.  Généalogie  de  la  maison  d'Albiguac,  1841.       ]     Paris,  Moquet,  in-8^. 

7.  Hippolyte  de  Barrau.  —  Documents  historiques  et  généalogiques  sur  îés 
familles  et  les  hommes  remanruables  du  Rouergue  dans  les  temps  aneiens  et 
modernes,  A  vol.  in-8<».  Rodez,  1853. 
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1 .  De  la  couronne  de  fleurs  tissue  dans  le  parterre  de  Thémis  et  des  Muses 
du  ParDa3se  de  la  province  de  Rouergue.  par  un  avocat  du  Roi  au  pré9idi%l  de 
Villefranche. 

ARCHUÉOIiOCïlE. 

1 .  Notice  archéologique  sur  l'église  cathédrale  de  Rodez,  par  M.  Vêhhé  Magne. 
Rodez,  1842,  in-12. 

ADBllMIflSTRATlOM  < 

1.  Allivrement  général  du  pays  de  Rouergue.  Rodez ^  Paul  DescUvii 
16S5,   in-80. 

2.  Instruction  pour  faire  voir  que  la  suppression  du  Présidlal  de  Rodez,  de- 
mandée par  les  officiers  de  Villefranche,  est  injurieuse  à  l'autorité  du  Roi,  etc.; 
10-40. 

3.  Procès- verbaux  des  séances  de  TAssemblée  provinciale  de  Ilaute-Guieune, 
Villefranche,  Veideilhié,  1780-1787,  5  vol.  in-4o. 

4.  Observations  de  la  commission  intermédiaire  de  Haute-Guieane,  sur  une 
requête  présentée  au  Roi  au  uom  de  la  ville  de  Cahors,  et  tendaat  à  demander 
des  Etats  particuliers  pour  le  Quercy  et  pour  le  Rouergue.  ViUefranelie,  Veid«til^é. 
1789,  in-40. 

.^.  Bavardage  patriotique  sur  l'Administration  provinciale  de  la  Haute-Guienne. 
Eii  Basse-Guienne,  in-4®. 

0.  Lettre  à  l'auteur  de  la  broe'hure  intitulée  :  Bavardage  patriotique,  etc. 
1782,  in-80. 

7.  Mémoire  sur  la  route  de  MontpeUiex  à  Saint-Flour  et  sti-caUe  d«  Toulouse 
à  Lyon,  par  Mende.  Juillet  1790,  in-12. 

STATIS'TiatTB    KT   TOPOORAPHIE. 

1.  Description  du  département  de  l'Avciron,  par  Anumt-Ale«is  Manteil,  pro- 
fesseur d'histoire  à  l'école  centrale  du  môme  département.  Rodez  et  Paris,  an  x, 
i«(»,  2  vol.  in-80. 

2.  Description  topographique  et  statistique  du  département  de  l'Aveiron,  dans 
eelle  de  la  France,  par  MM.  Peuchet  et  Charlain.  Paris,  180$,  in-4o. 

3.  Aperçu  statistique  du  département  de  l'Aveiron  :  route  de  Sévérac  au 
Caylar,  route  de  La  Guiolle  à  Albi,  route  d'Albi  à  Millau,  et  de  Millau  à  Caiis- 
sade;  par  M.  Vaysse  de  Villiers,  dans  son  Itinéraire  descriptif  de  la  France. 
Paris,  1830,  in  ^«o. 

4.  Description  du  dépaitement  de  rAvciron,  dans  la  France  pittoresque  de 
M.  Abel  Hugo,  in-folio. 
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5.  Description  du  département  de  TAveiron ,  dans  le  4«  volume  du  Guide 
pitloresqne  du  voyageur  en  France,  publié  par  Firmin  Didut.  Paris,  1838,  iu-8o. 

6.  Sites  et  monuments  du  département  do  TAveiron,  par  MM.  Pernot  et  (Poi- 
gnet, in-folio.  Cet  ouvrage  contient  30  vues. 

7.  Sites  et  monuments  du  département  de  l'Aveiron,  dans  le  Voyage  pitto- 
resque de  Languedoc,  publié  par  MM.  Taylor  et  Nodier,  in-folio.  Cet  ouvrage 
contient  28  dessins  relatifs  au  département  de  TAvciron. 

8.  Topographie  physique  et  médicale  du  territoire  d'Aubin,  et  analyse  des 
eaux  minérales  de  Cransac,  par  M.  Murât,  inspecteur  do  ces  eaux.  Rodez, 
an  XIII,  1805,  in-8<».  ^ 

-  9,  Mémoires  sur  les  eaux  de  Camarez  et  Silvanoz,  par  M.  Halrieu,  docteur  en 
médecine.  Toulouse,  1776. 

10.  Traité  analytique  et  pratique  sur  les  eaux  minérales  chaudes  ou  ther- 
males de  Silvanez;  et  sur  les  eaux  minérales  froides  de  Cam^trez,  par  M.  Paul 
Caucanas,  docteur  en  médecine,  1  vol.  io-8o,  Paris,  an  z,  180!2. 

11.  Topographie  médicale  de  1»  ville  de  Millau,  dans  la  description  de  la  va- 
(Scelle  qui  a  régné  épidémiqueoaent  et  conjointement  avec  la  variole  dans  la  villa 
de  Millau  en  1817,  par  M.  Philibert  Fontaoeilles,  docteur  en  médecine,  in-S^. 
Montpellier,  1818. 

12.  Coulet.  Aperçu  sur  les  eaux  minérales  gazeuses  ferrugineuses  d*Andabre, 
1  vol.  in-80.  Montpellier,  1826. 

13.  Murât.  Traité  sur  les^aux minéFales  de  Cransac,  1  vol.  in-18.  Rodez,  1834. 

14.  Girbal.  Etudes  thérapeutiques  sur  les  eaux  minérales  d'Andabre,  1  vol. 
in-80.  Montpellier,  1853. 
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1 .  Description  des  diverses  qualités  des  sob  do  la  Haute-Guienne,  présentée 
à  l'Administration  provinciale  de  ce  pays  (en  1784),  par  M.  Henri  de  Richeprey, 
i  vol.  in-4». 

S5.  Extrait  des  registres  de  la  Société  d'agriculture  du  déparlement  de  l'Avei- 
ron pour  Tan  x,  1802.  Rodez,  in-8o. 

3.  Annuaire  des  cultivateurs  du  département  de  l'Aveiron,  publié  par  U 
Société  d'agriculture  séant  à  Rodez,  pour  les  années  xi,  xii,  xiii,  1806.  Rodez, 
in-18. 

4.  Feuille  villageoise  de  l'Aveiron,  publiée  par  la  Société  d'agriculture  de  co 
département  pour  les  années  1806,  1807,  1808.  Rodez,  3  vol.  in-S». 

5.  Le  Propagateur  aveironnais. 

6.  De  Cabrières.  Mémoire  sur  le  revenu  imposable  du  déparlement  de  l'Avei- 
ron, in-8«.  Rodez,  1820. 

7.  L'abbé  Bonnaterrp.  Flore  du  département  de  l'Aveiron.  Notice  historique 
sur  le  Sauvage  de  l'Aveiron. 

8.  Rodât.  Le  Cultivateur  aveironnais,  1  vol.  in-8«.  Rodez. 
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9.  Rocbe-Lubiû.  Guide  pratique   du   cultivateur  aveiroBoais,   1  toI.  in-8*. 
Rodez,  1850. 

10.  Roche-Lubin.  Origine  et  traitement  des  maladies  du  bétail,  suivis  d'unt 
instruction  sur  l'industrie  fromagère  de  Roquefort,  1  vol.  in-8». 

HIMÉBAIiOGIB. 


1 .  Mémoire  sur  des  mines  d'alun,  etc.,  situées  près  de  la  ville  de  Saint-Semîn 
en  Rouergue,  par  M.  Chaplal.  Paris,.  j;90»  in-4». 

2.  Traité  de  l'emploi  de  la  marne  dans  les  diverses  natures  de  terrain  du  dé- 
partement de  l'Aveiron,  avec  le  tableau  des  richesses  minérales  de  ce  pays,  etc., 
par  M.  Blavier,  ingénieur  des  mines*  Rodez,  an  xi,  1803, 

3.  Description  minéralogique  du  département  de  l'Aveiron,  par  M.  Élavier, 
ingénieur  des  mines  (dans  le  Journal  des  mines  de  1806). 

4.  Recueil  de  documents  relatifs  à  l'exploitation  des  mines  métallifères  du 
département  de  l'Aveiron,  et  à  l'établissement  dans  le  bassin  houiller  d'Aubin 
d*nne  usine  centrale  pour  le  traitement  du  cuivre  et  du  plomb  argentifère  fran- 
çais et  étranger,  et  pour  le  laminage  de  ces  métaux.  Paris,  1847,  Langbis  et 
Leclercq. 

1 .  Journal  de  l'Aveiron,  en  1807  et  1808. 

2.  Bulletin  de  l'adminislialion  du  département  de  l'Aveiron,  1808  et  année» 
luivantes. 

3.  Nouveau  Journal  de  l'Aveiron. 

4.  Gazette  du  Rouergue. 

5.  Le  Ruthénois. 

6.  Revue  de  l'Aveiron  et  du  Lot* 

7.  Le  vallon  de  Silvanez,  poëme  lu  à  l'Athénée  des  étrangers,  le  16  germinal 
an  XIII.  6  avril  1805,  par  M.  Vincent-Daruty.  Paris,  Didot  l'aîné,  an  xiii,  in-12. 

8.  Fualdès.  Le  chasse-pesCe  du  Rouergue,  1  vol.  in-12.  Rodez,  1628. 
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CARTES  ET  PLANS 

ABLATUrt 

AU  ROUCRGUE  ET  AU  DÉPARTEMENT  DE  L'AVEIRON. 


I .  Table  de  Peutinger.  La  meilleure  édition  est  celle  de  Munich.  On  trouva 
dans  cette  table  Segodun,  Condatemag  et  Careniomag. 

â.  Carte  du  Pays  des  Ruthènes  dans  celle  de  la  Gallia  branata  de  Nolin, 
Histoire  de  Languedoc.  On  y  trouve  les  mômes  lieux  que  dans  la  précôdeiite, 
•t  de  plus  Nant.  On  aurait  pu  y  en  ajouter  beaucoup  d'autres. 

3.  Carte  de  la  Première  Narbonnaisey  dans  les  Mémoires  de  la  Société  det 
antiquaires  de  Besiers.  On  y  voit  la  partie  du  Rouergue  et  de  l'Albigeois  occu- 
pée par  les  Rutheni  provinciales  et  les  Umbranici;  mais  on  aurait  dû  fixer  au 
Tarn  les  limites  de  la  province  romaine. 

4.  Carte  ecclésiastique  du  Rouergue.  publiée  par  Noiin  dans  le  Ga/Iia 
Christiana,\l\Q. 

8«  Comté  de  Rouergue,  par  le  même,  1730.  Histoire  de  Languedoc, 

6.  Sénéchaussée  de  Rouergue,  par  le  même,  1742.  Ibidem. 

7.  Carte  topographique  de  la  Guienne  en  52  planches,  par  Belleyme.  C'est 
le  plus  grand  travail  topographique  qui  ait  été  publié  sur  la  Guienne. 

8.  Généralité  de  Montauban  et  autres,  par  Jaillot,  1781. 

9.  Haute -Guienne,  par  Capitaine,  1785. 

10.  Carte  itinéraire  de  la  Haute-Guienne,  publiée  par  TAdministration  de  cette 
province. 

II.  Carte  de  la  France,  par  Cassini.  Pour  avoir  le  Rouergue  entier,  il  faut 
réunir  les  huit  feuilles  suivantes  :  15,  16,  17,  18,  54,  55,  56,  57. 

12.  Département  de  TAveiron  (décrété  le  25  janvier  1790),  divisé  en  9  districts 
et  81  cantons,  faisant  partie  de  Tatlas  national;  chez  Dumetz,  rue  de  la  Harpe, 
26.  Extrait  et  réduction  de  Cassini. 

13.  Réduction  de  la  carte  précédente  pour  la  Description  du  département  de 
VAveiron^  publiée  par  H.  Monteil  en  l'an  viii. 

14.  Réduction  de  la  carte  de  Cassini,  embrassant  20  feuilles.  Le  département 
de  TAveiron  s'y  trouve,  sauf  la  partie  comprise  dans  les  feuilles  15  et  54. 

15.  Autre  réduction  de  la  carte  de  Cassini,  comprenant  le  département  de 
TAveiron  et  ceux  de  la  Lozère,  du  Gard,  du  Tarn  et  de  l'Hérault,  publiée  par 
Langlois,  1845.  Cette  catte  embrasse  la  partie  méridionale  de  la  France  depuis 
Toulouse  jusqu'à  Avignon*  et  depuis  Aurillac  jusqu'à  la  Méditerranée. 
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16.  Carte  rouUcre  de  ia  Guienne,  divisée  en  plusieurs  départements  \doni 
Tun  est  celui  de  i'AveiroD),  par  A.  R.  Fremin,  géographe. 

17.  Carte  routière  du  département  de  TAveiron,  par  M.  Commier,  ingénieur 
en  chef  de  ce  département,  1834.  C'est  la  carte  particulière  du  département  de 
l'Aveiron  dressée  sur  la  plus  grande  échelle. 

18.  Département  de  TAveiron.  par  Donnet,  publié  par  Daussillien. 

19.  Déparlement  de  lAveiron,  dans  l'Atlas  de  la  France  d'Aupick  et  Du- 
vergier. 

20.  Département  de  l'Aveiron,  par  Charles,  gravé  par  Dumortier  (dans  le 
nouvel  Atlas  de  la  France,  1834). 

SI.  Département  de  l'Aveiron,  par  le  même,  imprimé  chez  Le  Tronne  (dans 
l'Atlas  communal  de  la  France). 

22.  Département  de  l'Aveiron,  par  A.  H.  Dufour  i^dans  l'Atlas  départemental 
de  la  France). 

2^,  Département  de  TAveiron,  par  Le  Yasseur. 

24.  Département  de  l'Aveiron,  public  par  Blaisot. 

25.  Département  de  l'Aveiron,  dans  la  France  pittoresque, 

26.  Carte  routière  du  département  de  l'Aveiron,  publiée  par  Firmin  Didot 
dans  le  Guide  du  voyageur  en  France. 

27.  Carte  routière  du  département  de  l'Aveiron,  par  Girault.  Paris,  Delaunay. 
Rodez,  Carrère . 

28.  Carte  du  département  de  l'Aveiron,  entourée  de  documents  statistiques. 
Paris,  Rignoux. 

29.  Petite  carte   du  département  de   \ 

l'Aveiron,  par  Dochatel.  ^On  ne  parle  de  cei  deux,  petites  cartes 

30.  Petite  carte  du  département  de  >  que  parce  qu'elles  ont  été  recueillies 
l'Aveiron,  entourée  d'un  cercle  et  por-   \    à  la  Bibliothèque  impériale. 

tant  des  documents  statistiques.  / 

31.  Gouvernement  de  Millau,  carte  dressée  au  seizième  siècle,  et  contenant 
beaucoup  d'erreurs  de  noms. 


1 .  Plan  des  fortifications  de  Saint- Antonin,  avec  les  détails  du  siège  en  162S. 
—  OEuvre  de  Châtillon. 

9.  Plan  idem  dans  les  Triomphai  de  Louis  le  Juste.  «^  OEuvrê\ 
de  Waldor.  j 

^     3*  Plan  des  fortiOrations  de  Saint-Affrique ,  avec  les  détails  du  j 
siège  en  1628.  f    Dans  la 

4.  Plan  gravé  des  fortifications  de  Millau  lors  <le3  guerxes  reli-\    coUectiao 
gieuscs.  )         de 

5.  Même  plan  dessiné  à  la  main.  \    Fouquet. 

6.  Plan  des  fortifications  de Saint-Rome-deTarn.  \      .  .,. 

7.  -  -         de  Cornas.  A  Upoque 

8.  -  -         de  Ponm^^km»*».     (  "^^  •=*"  ""«««^ 

9.  —  —         de  Sl-Jean-du-BrueJ  (1).  j       «"«"es. 


(t)  Il  en  nM«  jfliMMun  •m  aiv«M«  éehHIrt. 
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12.  Département  de  TAveiron  (décrété  le  25  janvier  1790),  divisé  en  9  districts 
et  81  cantons,  faisant  partie  de  l'atlas  national;  chez  Dumetz,  rue  de  la  Harpe, 
26.  Extrait  et  réduction  de  Cassini. 

13.  Réduction  de  la  carte  précédente  pour  la  Description  du  département  de 
VAveiron,  publiée  par  M.  Monteil  en  l'an  viii. 

14.  Réduction  de  la  carte  de  Cassini,  embrassant  20  feuilles.  Le  département 
de  TAveiron  s'y  trouve,  sauf  la  partie  comprise  dans  les  feuilles  15  et  54. 

15.  Autre  réduction  de  la  carte  de  Cassini,  comprenant  le  département  de 
l'Aveiron  et  ceux  de  la  Lozère,  dn  Gard,  du  Tarn  et  de  l'Hérault,  publiée  par 
Langlois,  1845.  Cette  catte  embrasse  la  partie  méridionale  de  la  France  depuis 
Toulouse  jusqu'à  Avignouv  et  depuis  Aurillac  jusqu'à  la  Méditerranée. 
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Page  14,  dernière  ligne,  au  Heu  de  :  Hhin,  lisez  :  Rhin. 
Page.  25,  ligne  27,  au  lieu  de  :  Acamédiciciens,  lisez  :  Acadénniciens. 
Page  26,  ligne  6,  au  lieu  de  :  Lettres  sur  rHistoire  religieuse,  lisez  :  Lettre  sor 
l'Histoire  religieuse. 

—  ligne  14,  au  lieu  de:  passée  à  Rodez  en  1836,  lisez  :  passée  àRodei 

en  1386. 
Page  60,  ligne  38,  au  lieu  de  :  Sautonis,  lisez  :  Santonis. 
Page  72,  ligne  30,  au  lieu  de  :  Concile,  lisez:  Conciles. 

—  ligne  38,  après  le  mot  :  remercîment  »  lisez  :  On  a  vu  qu'il  y  parle 

aussi  des  Troubadours  de  nos  Rouergois.  Cependant  la  dénomination 
de  Rouergats  avait  prévalu,  du  moins  dans  Tancien  Rouergue. 

Page  103,  ligne  7,  au  lieu  de  :  savanst,  lisez  :  savants. 

Page  113,  ligne  l^,  au  lieu  de:  376,  lisez:  375. 

Page  121,  ligne  18,  au  lieu  de:  La  Selle,  lisez  :  La  Salle. 

Page  164,  lignes  10  et  12.  qu  lieu  de  :  Armengaud,  lisez  :  Ermengaud. 

Page  174,.  ligne  16,  ati  lieu  de  :  Saint  Amand,  lisez  :  Saint  Amant. 

Page  186,  ligne  10,  au  lieu  de  :  Avedius,  lisez:  Aredius. 

—  ligne  21,  au  lieu  de  :  Gansbert,  lisez  :  Gausbert. 

Page  189,  ligne  12,  au  lieu  de:  Calmond  d'Olt,  lisez:  Calment  d*OIt. 

—  ligne  27,  au  lieu  de  :  (I.  2,  Gant.  2),  lisez  :  (1.  2,  Epist.  2). 
Page  197,  ligne  13,  au  lieu  de:  Mara,  lisez:  Marca. 

Page  211,  lignes  15  et  16,  au  lieu  de  :  Campenac,  lisez  :  Campuac. 
Page  212,  ligne  37,  au  lieu  de  :  Le  Ta,  lisez  :  Le  Tarn. 
Page  221,  lignes  34  et  36,  au  lieu  de  :  Ralaguier,  lisez  :  Balaguier. 
Page  222,  ligne  13,  au  lieu  de  :  1210  d*abord,  lisez:  1270  d'abord. 
Page  223,  ligne  24,  au  lieu  de  :  Méclet,  lisez  :  Mealet. 

—  ligne  31,  au  lieu  de  :  Cyrignac,  lisez  :  Ayrignac. 

—  ligne  33,  au  lieu  de:  Dolau,  lisez:  Dolan. 

Page  224,  ligne  7,  au  lieu  de  :  le  Gadanez,  lisez  :  le  Gadarcez. 

—  ligne  31,  au  lieu  de  :  conquis  depuis,  lisez  :  acquis  depuis. 

—  ligne  33,  au  lieu  de  :  Marillac-aux-Panat,  lisez  :  Marcillac,  aux  Panât. 

—  ligne  42,  au  lieu  de  :  Le  Gêniez  d'Oll,  lisez  :  Saint-Geniez  d'Olt. 

—  ligne  44,  au  lieu  de  :  Jean  d'Armagnac  fils,  de  Jean  I«f,  lisez  :  Jean 

d'Armagnac,  fils  de  Jean  I^r. 
Page  225,  ligne  3,  au  lieu  de  :  k  Marquis  de  Mostuéjouls,  lisez  :  à  Marques  de 

Mostuéjouls. 
Page  227,  ligne  45,  au  lieu  de:  le  Mémoire  no  13,  lisez:  le  Mémoire  n»  15. 

—  ligne  52,  au  lieu  de  :  Bertrand  d'Amalon,  lisez  :  Bertrande  d'Amalon. 
Page  228,  ligne  3t,  au  lieu  de  :  Saint-Maixens,  lisez  :  Saint-Maixence. 

Page  232,  ligne  24,  au  lieu  de  :  Rodez,  lisez  :  Rasez. 

Page  235,  ligne  4,  au  lieu  de  :  Il  descendait  des  vicomtes...,  lisez  :  Il  descen- 
dait de  vicomtes... 

—  ligne  10,  au  lieu  de  :  aîné,  lisez  :  aînée. 

—  ligne  26,  au  lieu  de  :  en  1073,  lisez  :  en  1076, 


—  57/4  — 

Page  Î37,  ligne  i3,  après  :  Béatrix,  lisez  :  de  Barcelone,  qui  devint  comtesse  de 
Melgueil. 

Page  239,  ligne  16,  au  lieu  de  :  d'Alègre,  lisez  :  d*Aligre. 

Page  241,  ligne  27,  au  lieu  de  :  en  1370,  lisez  :  en  1390. 

Page  250,  ligne  17,  au  lieu  de  :  duc  de  Nomours,  lisez  :  duc  de  Nemours. 

Page  257,  ligne  If®,  au  lieu  de  :  (Histoire  de  Normandie,  l.  xi),  lisez  :  (His- 
toire de  Normandie,  livre  xi). 

Page  258,  ligne  35,  au  lieu  de  :  habitoribus,  lisez  :  babilatoribus. 

Page  284,  ligne  1",  au  lieu  de:  farida,  Im^-    krina. 

Page  296,  lignes  45  et  50,  au  lieu  de  :  (1),  Usez    {'^y 

Page  301,  lignes  50  et  51,  au  lieu  de  :  rofufusejJti  lisez  :  refusent; 

Page  512,  ligne  3,  au  lieu  de  :  S*  Felicis,  iUez  :  S^'  Felicis. 

—  ligne  17,  au  lieu  de  :  ordinato,  lisez  :  ordinatio. 
Page  318,  ligne  4,  au  lieu  de:  dilanos,  Hsbz    dilaciùs. 

—  ligne  47,  au  lieu  de  :  rezo,  lisez  :  razo. 

Page  324,  ligne  35,  au  lieu  de  :  al  litiem.  Uses    eclitteris. 
Page  326,  ligne  17,  au  lieu  de:  biesta*.  Usez     LeâLia. 
Page  334,  ligne  20,  au  lieu  de  :  ami  alius    Usez    aul  &i\ù&. 
Page  336,  ligne  8,  au  lieu  de  :  siibjcci,  Usez     ^ubjicî. 
Page  350,  ligne  10,  au  lieu  de  :  jtisti  umim   lisez  :  juste  suum 

—  ligne  34,  au  lieu  de:,e\  hte,  lisez     et  ista. 
Page  352,  ligne  8,  au  lieu  de  :  cujustibel,  lisez  :  cujuslibet. 
Page  354,  ligne  36,  au  lieu  de  :  et  lenere,  lisez  :  et  tenore. 
Page  355,  ligne  12,  au  lieu  de  :  tome  xi.  lisez  :  tome  xii. 
Page  359,  ligne  24,  au  lieu  de  :  La  Gtioilles  Usez  :  La  GuioUe. 
Page  362,  ligne  42,  au  lieu  de:  JuranM'H,  liiez    Juvamen. 
Page  363,  ligne  35,  au  lieu  de  :  prrf;sP!Uiim,  Usez:  praisentium. 
Page  365,  ligne  9,  au  lieu  de:  Cabilcui'iis,  lisez:  Cabilonens. 
Page  386,  ligne  35,  au  lieu  de  :  dis  irKKi,  Usez    dès  1080. 

Page  389,  ligne  l",  au  lieu  de:  t351,  i\  Ui  Guiolle  en  1352,  à  Autits.  lisez: 

1351  à  La  Guiolle.  en  1352  à  Auzits. 
Page  391,  ligne  30,  au  lieu  de:  en  1363,  lisez:  en  1367. 
Page  399,  ligne  43,  au  lieu  de  :  mariée  en  1428,  lisez  :  mariée  en  1408. 
Page  412,  ligne  6,  au  lieu  de  :  dont  avons  fait,  lisez  :  dont  nous  avons  fait. 
Page  421,  ligne  3,  au  lieu  de  :  en  1307,  lisez  :  en  1302. 
Page  436,  ligne  1",  au  lieu  de  :  janvier  1250,  lisez  :  janvier  1280, 
Page  444,  ligne  20,  au  lieu  de  :  Saint-Amand,  lisez  :  Saint-Amant. 
Page  458,  ligne  6,  au  lieu  de  :  Quiral,  lisez  :  Guiral. 
Page  459,  ligne  22,  au  lieu  de:  Dom  en  1640,  lisez  :  hom  tû  1649. 
Page  462,  ligne  21,  au  lieu  de  :  Décembre  1684,  lisez  :  Décembre  1484. 
Page  472,  ligne  3,  au  lieu  de  :  jusqu'en  1367,  lisez  :  jusqu'en  1387. 
Page  489,  ligne  5,  au  lieu  de  ;    des  doms  et  marquis,   lisez  :  des  ducs    et 

marquis. 
Page  498,  ligne  22,  au  lieu  de  :  1365,  lisez  :  1345. 

^^  -^         au  lieu  de  :  prospérité,  lisez  :  postérité. 

Page  495.  lignes  24  et  25,  au  lieu  de  :  ipso  facto  de  procuratoribuâ  refiis. 

lisez  :  ipso  facto. 
Et  à  la  ligne  et  en  titre  :  De  procura toribu s  regiis. 
Page  504,  ligne  19,  au  lieu  de  :  et  quator,  lisez  :  et  qnatuor. 
Page  505,  ligne  18,  au  lieu  de  :  depuUtis  verô,  lisez  :  deputati  vero. 
Page  509,  ligne  34,  au  Ueu  de  :  Sainle-Croix-Gaurels,   lisez  :  Sainte-Croix  ^ 

Gaurels. 


—   0/D    — 

Page  511,  ligue  24,  au  li&u  de:  Curai,  lisez:  Curau. 
Page  513,  ligne  8,  au  Heu  de  :  en  1256,  lisez  :  en  1254. 
'Page  523,  ligne  27,  au  lieu  de  :  Alvance,  Usez  :  Alrance. 
—  —         au  lieu  de  :  Conduis,  lisez  :  Coudols. 

Page  524,  ligne  11,  au  lieu  de:  Druilh,  Usez:  Druilhe. 
Page  525,  ligne  29,  au  lieu  de  :  Les  Enfrudhs,  lisez  :  Les  Enfruts. 
Page  527,  ligne  23,  au  lieu  de:  2,  lisez:  82. 

Page  528,  dernier  |  ,  au  lieu  de  :   |  8,39,  lisez  :  }   8,439. 
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Page  9,  lignes  19  et  21, 

Page  10,  lignes  22  et  32, 

Page  11.  lignes  25  et  34, 

Page  12,  lignes  4  et  18, 

Page  15,  ligne  17, 

Page  32,  ligne  16, 

Page  53,  ligne  26, 

Page  57,  ligne  7, 

Page  60,  ligne  27, 

Page  61    «gnes  3  et  9  1       ^^  ^.^^^  .  g^^.^^^d. 

Page  64,    ,gne  38  et  dernière,  )      ^  .^^^  .  Saint-Amant. 

Page  84,  ligne  25,  - 

Page  117,  ligne  4, 

Page  128,  ligne  29, 

Page  155,  ligne  12, 

Page  283,  ligne  15, 

Page  362,  ligne  16, 

Page  572,  lignes  27  et  34, 

Page  573,  lignes  23  et  38,  i 

Page  588,  lignes  3  et  7, 

Page  594.  ligne  40,  / 

Page  9,  ligne  32,  au  lieu  de  :  Ludovensiam,  lisez  :  Lodovensinm. 

Page  21,  ligne  29,  au  lieu  de:  lo  Mémoire  n»  11.  lisez  :  le  Mémoire  n*  12. 

Page  24,  ligne  38  et  dernière,  au  lieu  de  :  le  Mémoire  no  12,  lisez  :  le  Mémoire 

no  13. 
Page  36,  ligne  40,  au  lieu  de  :  or,  l'alce.  lisez  :  or,  Tactc. 
Page  49,  ligne  5,  au  lieu  de  :  formulée,  lisez  :  fulminée. 
Page  51,  ligne  37  et  dernière,  au  lieu  de  :  Mémoire  n»  12,  lisez  :  Mémoire 

n»  16. 
Page  55,  ligne  37,  au  lieu  de  :  ni  ly  feren,  lisez  :  ni  ly  faren. 

—  ligne  40,  au  lieu  de  :  teuria  clamât  o  aisem.  lisez  :  tenria  clamât  o 

acsem. 
Page  56,  ligne  34,  au  lieu  de  :  aissi  o  teuren,  lisez  :  aissi  o  tcnreu. 
Page  58,  ligne  22,  au  lieu  de  :  sont  faussés,  lisez  :  sont  fausses. 
Page  59,  ligne  33,  au  lieu  de  :  do    castel  d'Ëissena ,    lisez  :    do    lo   castel 

d*Eissena. 

—  ligne  36,  au  lieu  de  :  Âdenaud,  lisez  :  adenand. 

Page  62,  ligne  35,  au  lieu  de  :  Mémoire  n»  12,  lisez  :  Mémoire  n»  16, 
Page  78,  ligne  11,  au  lieu  de:  la  signeurie,  lisez:  la  seigneurie. 
Page  80,  ligne  39,  au  lieu  de  :  30  sous  melgoriens,  lisez  :  50  sous  melgoriens. 
Page  81,  ligne  29,  au  lieu  dé:  Cartulaire  d'its,  lisez:  Gartulaire  d'Iz. 
Page  83,  ligne  37  et  dernière,  au  lieu  de  :  Mémoire  n^  13,  lisez  :  Mémoire 
n»  15, 


—  577  — 

Page  86,  ligne  28,  au  lieu  de  :  castel  de  Montrezer,  lisez  :  eastel  de  Montrozer. 

—  ligne  30,  au  lieu  de  :  Provenquetras,  lisez  :  Prevenquelras. 

—  ligne  33,  au  lieu  de  :  par  xx  milUa,  lisez  :  per  xx  millia. 

—  ligne  39,  après:  archidiaques  de  Rodés,  lisez  :  \V.  de  Vorlac,  archi- 

diaques  de  Rodés... 

—  ligne  40,  au  lieu  de  :  Guerald  de  S.  Roma,  lisez  :  Guirald  de  S.  Roma. 
Page  88,  lignes  29  el  30,  au  lieu  de  :  rimporportance,  lisez  :  l'importance. 
Page  96,  ligne  35,  au  lieu  de  :  page  488,  lisez  :  page  498. 

Page  100,  ligne  31,  au  lieu  de  :  curia  Franc,  lisez  :  curiîe  Franc. 
Page  110,  ligue  31,  au  lieu  de  :  page  181,  lisez  :  page  381. 
Page  137,  ligne  14,  supprimez  la  date  :  1293. 

—  ligne  34,  au  lieu  de  :  Comtés,  lisez  :  Comté. 
Page  152,  ligne  29,  au  lieu  de  :  page  52,  lisez  :  page  32. 

Page  160,  ligne  38  et  dernière,  au  lieu  de  :  Mémoire   n»  13,   Usez  :  Mémoiru 

ijfo  14. 
Page  163,  ligne  l^e,  au  lieu  de  :  in  commeriis,  lisez  :  in  commerciis. 
Page  177,  ligne  37,  au  lieu  de  :  quatrième  partie,  lisez  :  première  partie. 
Page  f96,  ligne  36,  au  lieu  de  :  du  P.  Maure!,  lisez  :  du  F.  Maurel. 
Page  213,  ligne  36,  au  lieu  de  :  649.  Froissarl,  lisez  :  649,  Froissart. 
Page  217,  ligne  34,  au  lieu  de  :  page  352,  lisez  :  page  351. 
Page  219,  ligne  33,  au  lieu  de  :  note  d'Aguessac,  lisez  :  notaire  d'Agues.sac. 
Page  241,  ligne  4,  au  lieu  de  :  Guihem  de  Caupène,  lisez  :  Guilhem  deCaupéne. 
Page  248,  ligne  32,  au  lieu  de  :  le  seigneurs  de  Pujols,   lisez  :  le  soigneur  de 

Pujols. 
Page  250,  ligue  36,  au  lieu  de  :  la  Marquise  de  Lévis,  lisez  :  Marquise  de  Lévis. 
Page  264,  ligne  31,  au  lieu  de  :  le  10  de  mars  1401,  lisez  :  le  19  de  mars  1401. 
Page  292,  ligne  22,  au  lieu  de  :  le  8  de  mai  1426,  lisez  :  le  7  de  mai  1426. 
Page  293,  ligne  33,  au  lieu  de  ;  quatre  peaux  de  gueules,  Usez  :  quatre  pals 

de  gueules. 
Page  342,  ligne  32,  supprimer  :  Rose,  tome  m,    page  .119,    et  y  substituer: 

Archives  de  Nérac,  Manuscrits  de  Colbert. 

—  ligne  33,  supprimer  la  liyne  entière. 

Page  386,  ligne  2,  au  lieu  de  :  de  la  Vaguyon,  lisez  :  de  la  Vauguyon. 

Page  469,  ligne  34,  au  lieu  de  :  2  de  juillet  1559,  lisez  :  2  de  juillet  1589. 

Page  513,  ligne  25,  au  lieu  de  :  étaient  encore,  lisez  :  était  encore. 

Page  540,  ligne  34,  au  lieu  de  :  page  112,  lisez:  page  122. 

Page  567,  ligne  3,'),  au  lieu  de  :  il  se  plaint  se  n'être,'  lisez  :  il  se  plaint  d« 

n'être... 
Page  582,  ligne  31,  au  lieu  de  :  qualre-vingt  mille  livres,   lisez  :  vingt-quatre 

mille  livres. 
"""    ligne  l^e,  au  lieu  de  :  Colnaz,  lisez  :  Colnoz. 
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au  lieu  de  :  Saint-Amand, 
lisez  :  Saint-Amant. 
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13,  ligne  34,  au  lieu  de:  dénominalion  de  Kymrt,  lisez  :  dénomination 

de  Kymri. 

14,  ligne  16,  au  lieu  de  :  fondements  hisroriques,  lisez  :  fondements  his- 

toriques. 
30,  ligne  28,  au  lieu  de  :  envoyant  leurs  descendants ,   lisez  :  en  voyant 
leurs  descendants. 

44,  ligne  15,  au  lieu  de  :  Rulh  était  adoré,  lisez  :  Ruth  était  adorée. 

45,  ligne  5, 

48,  lignes  17  et  24, 

49,  lignes  18  et  24, 

50,  ligne  14, 
52,  ligne  21, 
54,  lignes  8,  26  et  34, 
106,  lignes  12  et  27, 
240,  ligne  30, 
295,  ligne  7, 

lignes  3,  7  et  22, 

300,  lignes  11,  19  et  24, 

301,  ligne  15, 

302,  ligne  34, 
304,  lignes  15  et  23, 

306,  ligne  21, 

307,  lignes  2  et  12, 

308,  lignes  8.  15,  29  et  34  : 
345,  ligne  7, 
403,  ligne  14, 

51,  ligne  34,  au  lieu  de  :  Deniau,  lisez  :  Denyau. 

52,  ligne  39,  au  lieu  de  :  pages  200  et  265,  lisez  :  pages  200  et  245. 
54,  ligne  32,  au  lieu  de  :  die  6,  lisez  :  die  4.    . 

57,  ligne  3,  au  lieu  de  :  (I.  1,  sect.  55),  lisez  :  (1.  1,  sect.  88.) 

63,  ligne  27,  au  lieu  de  :  mis  en  un  seul  corps,  lisez  :  uni  en  un  seul 

corps. 
80,  ligne  37  et  dernière,  au  lieu  de  :  page  263,  lisez  :  page  268. 
87,  ligne  35,  au  lieu  de  :  1584,  lisez  1584, 
111,  ligne  19,  au  lieu  de  :  ville  en  latin,  lisez  :  villa  en  latin. 
131,  ligne  33,  au  lieu  de  :  de  135,  lisez  :  de  138. 
133,  ligne  22,  au  lieu  de  :  M.  Berny,  lisez  :  M.  Barny. 
147,  ligne  31,  au  lieu  de  :  en  401,  lisez  :  en  451. 

175,  ligne  35,  au  lieu  de  :  livre  xv,  lisez  :  loi  xv. 
ligne  36,  au  lieu  de  :  livre  xvi,  lisez  :  loi  xvi. 
ligne  37,  au  lieu  de  :  livre  xix,  lisez  :  loi  xix. 

176,  ligne  22,  au  lieu  de  :  inhesisse  constiterit,  lisez  :  inlusisse  constiterit. 
ligne  36,  au  lieu  de  :  livre  xxiii,  lisez  :  loi  xxiii, 

ligne  37,  au  lieu  de  :  livre  xxv,  lisez  :  loi  xxr. 
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Page  179,  ligne  10,  au  lieu  de  :  ecclesisliques,  lisez  :  ecclésiastiques. 

Page  180,  ligne  8,  au  lieu  de  :  Ghâlon,  lisez  :  Cbâions. 

Page  181,  ligne  6,  au  lieu  de  :  Chalon-sur-Saône,  lisez  :  Châlons-sur-Saône. 

Enire  les  pages  182  et  183,  sur  la  carte  et  au  bas,  au  lieu  de  :  ^?P    lisez  :  ^*"^® 

Page  199,  ligne  8,  au  lieu  de  :  205,  lisez  :  250. 

Page  206,  ligne  37,  au  lieu  de  :  l'évôché  de  Coère,  lisez  :  l'évêché  de  Coire. 

Page  211,  ligne  20,  au  lieu  de  :  Les  conquêtes,  lisez  :  Ses  conquêtes. 

Page  213,  ligne  5,  au  lieu  de  :  évêque  religionnaire,  lisez  :  évêque  rcgionnaire. 

Page  222,  ligne  33,  au  lieu  de  :  Roi  de  957  à  996,  lisez  :  Roi  de  987  à  996. 

—  ligne  36,  au  lieu  de  :  856  (16  kal.),  lisez  :  888  (16  kal.) 

Page  223,  ligne  1'®,  au  lieu  de  :  Epoux  de  Blilhide,  lisez  :  Epoux  de  Blithilde. 

—  ligne  36,  au  lieu  de  :  Eudes,  Roi  en  885,  lisez  :  Eudes,  Roi  en  888. 
Page  224,  ligne  15,  au  lieu  de  :  imprimé  en  1643,  lisez  :  imprimé  en  1648. 

—  ligne  19,  au  lieu  de  :  Blithide,  lisez  :  Blithilde. 

Page  226,  ligne  23,  au  lieu  de  :  Vie  de  Saint  Thomas  d'Aquin,  lisez  :  Voir  le 
Père  Thomas  d'Aquin. 

—  ligne  43  et  dernière,  au  lieu  de  :  il  placé  l'évôché,  lisez  :  il  a  placé 

l'évêché. 

Page  229,  ligne  3,  au  lieu  de  :  seulement  en  575,  lisez  :  seulement  en  578. 

Page  236,  ligne  14,  au  lieu  de  :  en  633,  lisez  :  533. 

Page  252,  ligne  22,  au  lieu  de  :  Saint-Gervais,  lisez  :  Saint-Germier. 

Page  259,  ligne  5,  au  lieu  de  :  vivant  en '471,  lisez  :  vivant  en  472. 

Page  348,  ligne  36  et  dernière,  au  lieu  de  :  1273,  lisez  :  1278. 

Page  368,  ligne  22,  au  lieu  de  :  page  320  et  suivantes,  lisez  :  page  329  et  sui- 
vantes. 

Page  379,  ligne  34,  au  lieu  de  :  édition  de  1775,  lisez  :  édition  de  1755. 

Page  383,  ligne  37  et  dernière,  au  lieu  de  :  30  de  mars  1752,  lisez  :  30  de 
mars  1782. 

Page  426,  ligne  10,  au  lieu  de  :  de  Peutiger,  lisez  :  de  Peulinger. 

Page  443,  ligne  12,  au  lieu  de  :  cor  jutgar,  Usez  :  cor  juljar. 

Page  460,  ligne  8,  au  lieu  de  :  a  se  bebarrassa,  lisez  :  a  se  débarrassa. 

Page  462,  ligne  11,  au  lieu  de  :  Per  amore,  lisez  :  Per  amor  e. 

Page  463,  ligne  29  et  dernière,  au  lieu  de  :  Anomais  non  fis,  lisez  :  Ancmais 
non  fls. 
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Page  24,  lijçne  5  après  :  30,  lire  :  Frédéric  Auguste-Alberl-Marie,  Roi  de  Saxe 
en  1836; 
et  à  la  suite  :  31.  Jean-Nepomucène-Marie-Joseph,  né  en  1801,  Roi 
en  1854. 

Page  30,  ligne  6,  au  lieu  de  :  mai  1780,  lisez  :  mars  1780. 

Page  41,  ligne  36,  au  lieu  de  :  Hugoni  episcopi,  lisez  :  Hugonis  episcopi. 

Page  56,  ligne  4.  au  lieu  de  :  lieutenanl-général  du  Roi  en  1637,  lisez  :  lieute- 
nant-général des  armées  du  Roi  en  1637. 
—       ligne  26,  au  lieu  de  :  de  la  Reine  Louise-Elisabeth  d'Orléans,  lisez  : 
de  la  Reine  d'Espagne  Louise-Elisabeth  d'Orléans. 

Page  58,  ligne  25,  au  lieu  de  :  il  dota  le  monastère  de  Bonne  val,  lisez  :  il  dota, 
en  1143,  le  monastère  de  Bonneval. 

Page  61,.  ligne  10,  au  lieu  de  :  et  qui  lesta  en  1639,  lisez  :  et  qui  testa  en  1637. 

Page  64,  ligne  l'e^  au  lieu  de  :  dans  Vaissette  (t.  i,  p.  34),  lisez  :  dans  Vais- 
setle  (t.  IV,  p.  34). 

Page  72,  ligne  21,  au  lieu  de  :  Charles  et  Robert,  marquis  de  Lignerac,  lisez  : 
Charles  de  Robert,  marquis  de  Lignerac. 

Page  82,  ligne  18,  au  lieu  de  :  La  Haye,  1761),  lisez  :  La  Haye,  1762). 

Page  86,  ligne  34,  au  lieu  de  :  après  la  mort  de  son  père,  lisez  :  après  la  mort 
de  son  frère. 

Page  99,  ligne  27,  au  lieu  de  ;  du  Roi  en  1768,  lisez  :  du  Roi  en  1758. 

Page  100,  ligne  10,  au  lieu  de  :  le  6  de  décembre  1781,  lisez  :  le  5  de  décem- 
bre 1781. 

Page  104,  ligne  11,  au  lieu  de  :  fut  ratifié,  en  1250,  lisez  :  fut  ratifié,  en  1280. 

—  ligne  21,  au  lieu  de  :  mariée  en  1428,  lisez  :  mariée  en  1408. 

Page  lOS,  ligne  28,  au  lieu  de  :  U28.  {  ga^^^^- ^e  P-j«^- 

Page  115,  lignes  36  et  37,  au  lieu  de  :  Pierre  Amat  et  Jean  Ferrier,  lisez  : 

Annat  et  Jean  Ferrier. 
Page  116,  ligne  3,  au  lieu  de  :  (Documents,  1.  i,  p.  220),  lisez  :  (Documents, 

t.  I,  p.  220). 
Page  122,  ligne  18,  au  lieu  de  :  1202  :  c'est  ce  que  je  vais  démontrer,  lisez  : 

1209  :  c*est  ce  que  je  vais  démontrer. 
Page  125,  ligne  23,  au  lieu  de  :  aux  Etals  du  Languedoc,  lisez  :  aux  Etals  de 

Languedoc. 
Page  144,  ligne  5,  au  lieu  de  :  Malusi  ou  Mauvoisin,  lisez  :  Malvesf  ou  Mau- 

voisin. 

—  lignes  6  et  7,  au  lieu  de  :  Montpesin  et  de  Coulrel,  lisez  :  Montjesien 

et  de  Combret. 
Page  145,  ligne  22,  au  lieu  de  :  Miramort,  sa  fille,  lisez  :  Miramors,  sa  fille. 
Page  146,  ligne  6,  au  lieu  de  :  en  1750,  lisez  :  en  1780. 
Page  162,  ligne  42,  2®  colonne,  déplacez  le  mot  Blancafort  et  lisez-le  comme 

faisant  suite  à  la   ligne  précédente  :  lescuyriei  del  senhor  de 

Blancafort. 
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Page  169,  ligoe  49,  2<*  culonne,  au  lieu  de  :  Tanio  de  Balaguier,  lisez  :  Tando 

de  Balaguier. 
Page  172,  ligne  22,  2«  colonne,  au  lieu  de:  Perrinetde  SaoctBenezecb,  lisez: 

Poyrinel  de  Sancl  Benezech. 
Page  176,  ligne  4,  !'«  colonne,  au  lieu  de  :  Aloamirct  Daurost,  lisez  :  Aloamiret 

Dauraust. 

—  ligne  5,  1^»  colonne,  au  lieu  de  :  Tando  d'Espano,   lisez  :  Tando 

d'Esparro. 
Page  177,  ligne  25,  lf«  colonne,  au  lieu  de  :  Colin  de  Goia,   lisez  :  Colin  de 

Goja. 
Page  179,  ligne  7,  au  lieu  de  :  mort  en  1621,  lisez  :  mort  en  1427. 

—  ligne  9,  au  lieu  de  :  mort  en  1767,  lisez  :  mort  en  1761 . 

Page  182,  ligne  10,  au  lieu  de  :  vivant  en  1542—1583,  lisez  :  vivant  en  1542 

et  1585. 
Page  183,  lignes  3  et  4,  au  lieu  de  :  Commandeur  en  1743,  lisez  :  Commandeur 

en  1745. 

—  ligne  6,  au  lieu  de  :  comte  de  Beautreillis,  lisez  :  comte  de  Beau- 

teville. 
Page  185,  ligne  15,  au  lieu  de  :    que  nous  e   emperat,    lisez  :  que   nous   a 

emperat. 
Page  188,  ligne  30,  au  lieu  de  :  en  1756,  il   est  nommé   lieutenant-général, 

lisez  :  en  1758,  il  est  nommé  lieutenant-général. 
Page  205,  ligne  18,  au  lieu  de  :  Monsieur  le  duc  Vivonne,  lisez  :  Monsieur  le 

duc  de  Vivonne. 
Page  207,  ligne  39  et  dernière,  au  lieu  de  :  1635  et  qui  mourut  en  1701,  lisez:' 

1685  et  qui  mourut  en  1701. 
Page  209,  ligne  37,  au  lieu  de  :  Il  était  chevalier  des  Ordres  du  Roi  depuis 

1659,  lisez  :  II  était  chevalier  des  Ordres  du  Roi  depuis  1689. 
Page  223,  ligne  29,  au  lieu  de  :  Il  fut  nommé  chevalier  en  1693,   lisez  :  Il  fut 

nommé  chevalier  en  1695. 
Page  256,  ligne  15,  au  lieu  de  :  élève  d'Antoine  de  Rivalz,  lisez  :  élève  d'An- 
toine Rivalz. 
Page  265,  ligne  11,  au  lieu  de  :  places  de  Mozun  et  de  Murât,  lisez  :  places  de 

Mozun  et  de  Murol. 
Page  276,  ligne  3,  au  lieu  de  :  en  1624,  lisez  :  en  1424. 
Page  279,  lignes  3  et  4,  au  lieu  de  :  colonel  d'infanterie  en  1705,  lisez  :  colonel 

d'infanterie  en  1708. 
Page  280,  ligne  23,  au  lieu  de  :  mort  le  15  janvier  1829,  lisez  :  mort  le  15  jan- 
vier 1828. 
Page  301,  ligne  26,  après  ces  mots  :   Claude-François  d'Albignac-Castelnau, 

ajoutez  :  de  la  branche  cadette. 
Page  307,  ligne  7,  au  lieu  de  :  en  1756,  lisez  :  en  1752. 
Page  312,  ligne  4,  au  lieu  de  :  au  régiment  du  Dauphiné,  lisez  :  au  régiment  de 

Dauphiné. 
Page  314,  ligne  4,  au  lieu  de  :  qu'il  eût  alors,  lisez  :  qu'il  y  eût  alors. 
Page  320,  ligne  32,  au  lieu  de  :  en  1675,  lisez  :  en  1677. 
Page  330,  ligne  17,  au  lieu  de  :  1776,  2  vol.  in-S»,  lisez  :  1796,  2  vol.  in-8». 
Page  340,  ligne  33,  au  lieu  de  :  1628  pour  la  Maison  de  Buisson,   lisez  :  1624 

pour  la  Maison  de  Buisson. 
Page  341,  ligne  21,  au  lieu  de  :  1531.  Antoine  de  Lévis,  lisez  :  1581.   Antoine 

de  Lévis. 
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Page  341,  ligne  22,  au  lieu  de  :  1533,  Jean  de  La  Valette-Parisol,  lisez  :  1583^ 

Jean  de  La  Valetle-Parisot. 
Page  377,  ligne  9,  au  lieu  de  :  le  premier  bailli  de  la  Goar,  inslitnée,  lisez  :  1er 

premier  bailli  de  fa  Cour  instituée. 
Page  401,  ligne  29,  au  lieu  de  :  mensà  segretatus  supra,  itsc^r  :  mensa  segregalus 

suprà. 
Page  404,  ligne  2,  au  lieu  de  :  qui  occupa  le  Saint-Siège  de  1449  a,  lisez  :  qui 

occupa  le  Saint-Siège  de  1447  à. 
Page  409,  ligne  27,  au  lieu  de  :  sa  deshabillar,  lisez  :  se  deshabillar. 
Page  507,  ligne  24,  au  lieu  de  :  Martenne,  Anecdot.,  t.  i,  col.  387,  lisez  :  Mar- 

tenne,  Anecdot.,  t.  i,  col.  337. 
Page  511,  ligne  32,  au  lieu  de  :  du  territoire  de  Fiigueries,  lisez  :  du  territoire 

de  Filgueriis, 
Page  528,  ligne  8,  au  lieu  de  :  une  maladie  ou  léproserie,   lisez  :  une  mala- 

drerie  ou  léproserie. 
Page  555,  ligne  17,  au  lieu  de  :  Bosc,  I.  m,  p.  212,  lisez  :  Bosc,  l.  iii>  p.  23fi^ 
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